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PREFMCB 


EFFECriVB  1  JULY  1968,  TBB  SURFACE  OBSBRVXTIGR  CIIWITIC  SIMUKIBS  (SOCS) 

RBPUCBD  TWO  OTHER  USAFETRC  PRODUCTS  OF  LONG  SDUIDIRG:  TBB  RUSSWO  (REVISED 
UNIFORM  SUWIART  OP  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS)  AND  LISOCS  (LIMITED  SURFACE 
OBSERVATION  CLIMATIC  SUMtART).  RUSSWOS  AND  LISOCS  NOW  IN  EXISTENCE  WILL  CON¬ 
TINUE  TO  BE  USED  UNTIL  THEY  ARB  EVENTUALLT  REPLACED  BY  SOCS.  ' 

THIS  PRODUCT  HAS  BEEN  ISSUED  IN  OTHER  FORMS  UNDER  SEVERAL  OTHER  NAMES.  IT 
WAS  IRTHODUCED  IN  TBB  EARLY  1940 'S  AS  THE  'SFCSUM,*  OR  ’SURFACE  SUMtARY.’  THE 
ORIGINAL  -USSNO,’  OR  ’UNIFORM  SUMtARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS,’  DEBUTED 
IN  1946.  THE  USSWO  GRADUALLY  EVOLVED  INTO  THE  ’RUSSWO’  AND  THE  ’LISOCS.’  IT 
FINALLY  BECAME  TBB  NEW  ’SURFACE  OBSERVATION  CLIMATIC  SUMMARIES’  OR  ’SOCS’  IN 
JULY  1988. 

THE  SOCS  (LIRE  ITS  PREDECESSORS)  IS  PREPARED  BY  USAFETAC'S  OPERATING  LOCATION 
A  AT  ASHEVILLE,  RC  28801-2723.  HERB,  CLIMATOLOGISTS  USB  STATE-OF-THE-ART  COM¬ 
PUTER  TECHNOLOGY  TO  SUlWARIEB  HEATHER  OBSERVATIONS  COLLECTED  FROM  SELECTED  MIL¬ 
ITARY,  CIVILIAR,  AM)  FOREIGN  REPORTING  STATIONS.  SUtMARIBS  ARB  PREPARED  FROM  DATA 
THAT  HAS  BEEN  OOLLBCIED,  QUALITY-CONTROLLED,  AND  STORED  IN  OL-A’S  WORLDWIDE  SUR- 
FACS  WEATHER  OBSERVATION  DATABASE. 

ALTHOUGH  PREVIOUS  VERSIONS  OF  THIS  PRODUCT  ONLY  OFFERED  SIX  PARTS,  SOCS  PROVIDES 
BIGHT  (A-B).  TBB  ADDITIONS  ARB  THE  CROSSHIND  AND  HBATIN6-COOLINO  DEGREE  DAY  SUMMARIES. 
PRECEDING  EACH  PART  IS  A  BRIEF  DISCUSSION  OF  THAT  PARTICULAR  PART,  A  DESCRIPTION 
OP  THE  DATA,  AND  AN  EXPLANATION  OF  HOW  TBB  DATA  IS  PRESENTED. 
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INTROOUCnOM 


STKnOH  PERIOD  OP  RECORD. 

BOURLT  DATA:  JAR  82  -  DEC  91  (NETAR)  ALL  OP  THE  DATA  IS  PART  TIME  EXCEPT  APR  86  -  AUG  87. 

SUttURI  OF  DAY  DATA:  JUL  46  -  MAY  47,  APR  86  -  AUG  87  (FULL  TIME). 

SUWUUtY  OF  DAY  DATA:  HAY  46  -  JUR  46,  OCT  65  -  MAR  86,  SEP  87  -  DEC  91  (PART  TIME). 

BGURS  SUMMARISED:  0000  LST  THROUGH  2300  LST. 

DATA  SOURCES.  THESE  SUmARIBS  ARE  COMPILED  PROM  ’HOURLY  OBSBRVATIOHS’  AHD/ 

OR  SUMOUtY  OP  DAY  DATA,*  DEPBRDIRG  OR  THE  PHEROMEHA  OR  OCCURRERCB  BBIRG 

SUN4ARIZBD.  THE  TNO  SOURCES  ARB  DEPIRED  IH  ’TERMS  EXPLAIRED.’ 

TERMS  EXPLAIRED: 

BIVARIATE  DISTRIBUnOR:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  GIVES  THE  JOIHT  DIS- 
TRIBUnOHS  OP  Ttn  RELATED  VARIABLES.  AR  EXAMPLE  IS  THE  BIVARIATE  OIS- 
TRIBUnOH  OP  CEILIRG  ARD  VISIBILITIES  IR  PART  D.  EACH  ROM  AHD  EACH  COL- 
UNI  OP  A  BIVARIATE  DISTRIBUTIOR  IS  A  FREQUERCY  DISTRIBUTIOR.  JOINT  FREQ- 
UBRCIES  ARB  FOURD  AT  THE  ROW-OOLUMR  IRTERSECTIORS. 

HOURLY  OBSBRVATIORS:  ALL  RECORD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS  ON  AWS 
FORMS  lO/lOA  (OR  BQUIVALBRT)  AT  SCHEDULE  HOURLY  INTERVALS. 

SUNIARY  OF  DAT  (SOD)  DATA:  DATA  COMPILED  PROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONAL 
SOURCES,  IRCLUDIH6  HOURLY  OBSBRVATIOHS,  SPECIAL  OBSERVATIONS,  REMARKS,  AND 
ACTUAL  ’SUNIARY  OF  DAY’  DATA  RBCIHIDED  IR  COLUMNS  44-73  OP  AWS  FtXWS  lO/lOA 
(OR  BQUIVALBRT)  FOR  ARY  GIVER  DAY.  ROTE:  EXTREMES  OCCURRIHG  DURING  NOR- 
OPERATIORAL  HOURS  ARD/OR  DAYS  ARE  ROT  REFLECTED  IR  THESE  SUH1ARIES. 

MEAN:  THE  SUM  OF  ALL  THE  VALUES  DIVIDED  BY  THE  HUMBER  OF  VALUES. 

ISASURABLB  AMOUNT:  ARY  PRECIPITKIIOR  (»  SNOWFALL  AMOUNT  GREATER  THAN  A 
TRACE. 

HBDIAR:  THE  MIDDLE  VALUE  WHEN  THE  VALUES  ARE  IR  ASCENDING  ORDER.  IF  THE 
NUMBER  OF  VALUES  IS  EVER,  THE  MEDIAN  IS  HALFWAY  BETWEEN  THE  TWO  MIDDLE 
VALUES. 

PBRCERT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP):  IR  STATISTICS,  FREQUENCY  IS  THE  NUM¬ 
BER  OP  TIMES  A  GIVEN  COURT  OR  EVERT  OCCURS.  IN  THE  SOCS,  THIS  IS  EXPRESSED 
AS  THE  PERCENT  OCCURRERCB  FREQUENCY  (POP),  WHERE  THE  FREQUENCY  (NUMBER  OF 
OCCURRENCES)  IS  GIVER  AS  A  PERCENT  OF  ALL  POSSIBLE  OCCURRENCES  IR  THE 
SAMPLE  (PERIOD  SUN1ARIZBD).  FOB  EXAMPLE,  IF  SHOW  FELL  ON  5  OUT  OF  100  DAYS 
WE  COULD  EXPRESS  THE  ’PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY’  OF  SHOW  AS  5  PERCENT 
OVER  THE  100-DAY  PERIOD.  MAY  BE  USED  IRTERCBAHGEABLY  WITH  ’PERCENT  FREQUENCY 
or  OCCURRENCE.’ 

PERIOD  OF  RECORD:  THE  SIZE  OF  THE  OBSERVATIONAL  DATA  SAMPLE,  IN  YEARS. 
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PiaCIPITKnOII:  A  TERM  THAT  INCLUDES  BOTH  LIQUID  '>RECIPITATIOH  AND  VATER 
BQUIVALERT. 

STAITOARD  DEVIATION:  A  MEASURE  OP  DISPERSION  OR  THE  VARIABILITY  OF  THE 
gUAHTITr  CONCERNED  ABOUT  ITS  ARITHMETIC  MEAN.  THE  LARGER  THE  STANDARD 
OEVmiOR,  THE  6REKIER  THE  VARIABILITY. 


TIME  CONVENTIONS:  ALL  TIMES  IN  THE  SOCS  ARE  EXPRESSED  IN  LOCAL  STANDARD  TIME 

(LST).  USERS  SHOULD  MAKE  ADJUSTMENTS  FOR  DAYLIGHT  SAVING  TIMES  IN  THEIR  AREAS. 
IN  SUWARIES  THAT  SHOW  DIURNAL  VARIATIONS,  THE  DATA  IS  SUMMARIZED  USING  THE 
FDLLOWINQ  STANDARD  3-aOUR  PERIODS  (ALL  LST): 


0000-0200 

0300-0500 

0600-0800 

0900-1100 


1200-1400 

1500-1700 

1800-2000 

2100-2300 


NOTE  1.  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THE  FIRST  AND  LAST  3-HOUR  PERIODS  MAY  HAVE 
SIGNIFICANT  SHORTFALLS  IN  OBSERVATION  COURTS. 


ABBREVIATICRS  USED: 


MfT 

AMOUNT 

LT 

LESS  THAN 

MIR 

ANNUAL 

M 

METER 

BARO 

BAROMETER 

HB 

MILLIBAR 

C 

CENTIGRADE  (CELSIUS) 

MPS 

METERS  PER  SECOND 

DSO 

DEGREE 

M3L 

MEAN  SEA  LEVEL 

08 

IHIT  BULB  TEMPERATURE 

MEAS 

MEASURABLE 

DP 

DEM  POINT  TBWERATURB 

RO. 

NUMBER 

BO 

EQUAL 

CBS 

OBSERVATION 

F 

FAHRENHEIT 

GBST 

OBSTRUCTKRt 

FFSQ 

PREEZIRG 

FOF 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY 

FT 

FEET 

PRBCIP 

PRECIPITATION 

G8 

GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 

SD 

STANDARD  DEVIATION 

GHT 

GREENWICH  MEAN  TIME 

SOD 

SUN1ARY  OF  DAY 

or 

GREATER  THAN 

TEMP 

TEMPERATURE 

BQ 

INCHES  OF  MERCURY 

TSTO 

THUNDERSTORM 

nr 

HEIOar 

VSBT 

VISIBILITY 

RTS 

KNOTS 

VSR 

VISION 

LB 

LESS  THAN  OR  EQUAL  TO 

MB 

WET  BULB  TEMPERATURE 

L8T 

LOCAL  STANDARD  TIME 

RBMI 

AMS  FORM  lO/lOA 

UTC 

^COORDINATED  UNIVERSAL  TIME 

SUWIART  DESCRIPTION:  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  DATA  PRECEDES  EACH  PART  IN  THE  SOCS. 
•  UTC  BEPLACBO  GHT  OR  1  AUGUST  1988 


ROTE:  OL-A/USAFETAC  DERIVES  STATION  LATITUDB/LOROITUDS  COORDINATES  AND  AIRFIELD  ELEVATION 
DATA  FROM  THE  AMS  MASTER  STATION  CATALOG.  THIS  INFORMATION  IS  PRESENTED  ON  THE  AMS  CLIMATIC 
BRIEF  FOR  EACH  STATION.  THE  STATION  DATA  HAT  DIFF^  FROM  INFORMATION  CONTAINED  IN  THE 
SOCS  STATION  BISTORT  (DATA  SUPPLIED  BY  AMS  UNITS).  THE  STATION  DATA  NAT  ALSO  VARY  FROM  DATA 
PRESENTED  IN  OOD  FLIGHT  INFORMATION  PUBLICATIONS  (FLIP). 
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snnoH  Ro. 

OR  SUHNRRT 
107550 


STXriOR  RMS 


ARSBKCH  AHP/KKrTBRBACB,  CERMMOr 


LKTITUDB  LONGITUDE  FLD  ELEV  (FT)  CALL  SIGN  NMO  NMBR 


H  49  19  E  010  38  1532 


STATION  LOCATICH  AND  IRSTRUHENTATION  HISTORY 


Nibr  Typ9  At  This  Location 

of  GEOGRAPHICAL  LOCATICH  S  NAME  of  - 1 - 

Loc  Station  Proa  I  To 


LATITUDE  LONGITUDE 


Elev  Above  HSL  OBS 

-  PER 

FLD  (FT)  BABO  (FT)  DAY 


1  Anabach  AAF,  Geraany  AAF 

2  Saaa  AAF 

3  Saaa  AAF 

4  Anabach  ABP/Katterbach,  GB  ABP 


May  46  May  47 
Oct  65  Jul  76 
Jul  76  Oct  78 
Oct  78  Jan  88 


E  010  38 
Same 
Sane 
Same 


EDEB  works  4-7  Sat 

San  and  Aaerlcan  holidays. 


Data  of 
Oionsa 


SURFACE  WIND  EQUIPMENT 

INFORMATION 

1 

LOCATICH 

1  TYPE  OF 

TYPE  OF 

BT  ABOVE  1 

1  TRANSMITTER 

RECORDER 

GPOURD  1 

RB1ARR3,  ADDITIONAL  EQUIP¬ 
MENT,  OR  REASON  FOR  CHANGE 


May  46 

Oct  65 
Jon  68 
Sap  70 
Jan  88 


Atop  Oparatlons  Building 
Atop  Obsarvatloo  tower 


On  control  twr,l/2  alia  fa  ROS 
Midpoint  of  mwy  26 


Selayn 

AR/GM(^11 

Saaa 

Saaa 

AR/GMg-20 
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S;  g;  B:  8; 


pppppppp 
ppppppppp 
pp  pp 

pp  pp 

ppppppppp 
pppppppp 


A  -  1  -  1 
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AAAAAA 

RRRRRRRR 

TTTTTTrrTT 

AAAAAA 

tJJJJMA 

RRRRtmimR 

TTTTjrmTr 

AAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

AA 

AA 

AA 

AA 

RRRRRRRRR 

TT 

AA 

AA 

AAAAAAAAAA 

RRRRRRRR 

TT 

AAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAA 

RR 

RR 

TT 

AAAAAAAAAA 

AA 

AA 

RR 

RR 

TP 

AA 

AA 

AA 

AA 

RR 

RR 

ra 

AA 

AA 

AA 

AA 

PR 

RR 

TT 

AA 

AA 

PAKT  A 


A3M06PHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

THIS  PART  SIMMRIZES  SPBCIFIBO  AIH3SPHERIC  PHENOMENA  IN  CATEGORIES  AS  FOLLOWS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  OCCURRENCES  OF  THUNDERSTORMS,  TORNADOES,  AND  WATERSPOUTS. 

LIQUID  PRBCIPITATIOR:  RAIN  OR  DRIZZLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  PRECIPITATION:  FREEZING  RAIN  OR  FREEZING  DRIZZLE  (GLAZE). 

FROZEN  PRECIPITATIOW :  SNOW,  SNOW  PELLETS,  SLEET,  SNOW  GRAINS,  ICE  CRYSTALS,  ICE 
PELLETS.  IN  JANUARY  1968,  SNOW  PELLETS  BECAME  KRQHH  AS  SHALL  HAIL. 

HAIL:  ALL  OCCURRENCES  OF  HAIL. 

ALL  PRECIPITATION:  INCLUDES  ALL  OBSERVATIONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE 
MORE  THAN  ORE  TYPE  OF  PRECIPITATION  MAY  BE  INCLUDED  IN  THE  SAME  OBSERVATION, 

THE  SUM  OF  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL  CATEGCRIES  MAY  EXCEH)  THE  PERCENTAGES 
IN  THIS  CATEGORY. 

FOG:  INCLUDES  ALL  REPORTED  FOG,  ICE  FOG,  AND  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  SMOKE,  HAZE,  OR  OOMBINATIONS  OF  THE  TWO. 

BLCMING  SNOW:  ALL  REPORTS  OF  BLOWING  SNOW,  INCLUDING  DRIFTING  SNOW,  WHEN  REPORTED. 

DUST  AND/OR  SAND:  DUST,  SAND,  BLOWING  DUST,  BLOWING  SAND,  OR  OOMBINATIONS  OF  THESE. 

BLCMING  SPRAY:  THE  "ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION’  CATEGORY  ACCOUNTS  FOR  BLOWING 
SPRAY,  IF  AND  AS  REPORTED. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION;  THIS  CATEGORY  INCLUDES  ALL  REPORTS  OF  OBSTRUCTIONS 
TO  VISION.  SINCE  THE  OCCURRENCE  OF  MORE  THAN  ORE  CSSTRUCTION  TO  VISION  MAY  BE 
REPORTED  IN  THE  SAME  OBSERVATION,  THE  SUN  OF  THE  PERCENTAGES  IN  THE  INDIVIDUAL 
CATEGORIES  NAT  EXCEED  THE  PERCENTAGES  IN  THIS  CATEGORY. 


SPECIFIED  PHENOMENA — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF)  FOR  THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
SHOWN.  THE  DATA  WAS  TAKEN  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  ORLY,  AND  IS  SUMMARIZED  AS 
FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  J-BODR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED)  . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 


A  -  1  -  2 
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SPECIFIED  PBEROMENA— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (FOF). 

THIS  ■raai.E  IS  THE  ONLY  ONE  IN  PART  A  THAT  IS  PRODUCED  FROM  SUMMARY  OF  DAY 
DATA.  DATA  IS  SUfMARIZED  MONTHLY  AND  ANNUALLY  FOR  ALL  YEARS  COMBINED. 

THUNDERSTORMS — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THIS  TABLE  GIVES  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  THUNDERSTORMS  REPORTED  ON 
THE  HOURLY  OBSERVATION.  DATA  IS  SUlWARIZED  SAME  AS  FOR  FIRST  TABLE  IN  THIS  PART. 

SPECIFIED  PHENOMENA  VS  WIND  DIRECTION— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  INCLUDE  SIMURY  OF  MONTH  FOR  ALL  HOURS  AND  YEARS  COMBINED.  WIND 
DIRECnOH  CATEGORIES  ARE  AS  SPECIFIED  BY  THE  LOCAL  HEATHER  STATION. 


MOTE  1:  REPORTING  PRACTICES  HAVE  CHANGED  WITH  TIME.  MBTAR  AND  SYNOPTIC  REPORTING  STATIONS 
RECORD  (OR  AWS  FORMS  lO/lOA)  AND  TRANSMIT  LONGLINE  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER  ATMOS¬ 
PHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTS  VISIBILITY.  METAR  STATIONS  STARTED  THIS  PROCEDURE  IN 
JANUARY  1968,  BUT  SVPCTTIC  STATIONS  ALWAYS  DID  IT  THAT  WAY.  IN  JANUARY  1970,  METAR 
STATIONS  STARTED  RECORDING  ALL  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  THAT  AFFECTED  VISIBILITY,  BUT 
CORTINUED  TO  TRANSMIT  ONLY  THE  HIGHEST  ORDER.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  RECORDED  OBS¬ 
ERVATION  INCLUDED  RAIN,  FOG  AND  HAZE,  ONLY  THE  RAIN  WAS  TRANSMITTED.  BECAUSE  OF 
THESE  PROCEDURES,  THE  USAFETAC  DATABASE  tOULD  SHOW  ONLY  RAIN  AS  AN  OBSTRUCTION. 
THEREFORE,  THE  OBSTRUCTION  TO  VISION  (AND  TO  A  LESSER  EXTENT,  PRECIPITATION) 

SUMtARIES  FOR  METAR  AND  SYNOPTIC  STATIONS  ARE  HIGHLY  QUESTIONABLE. 

NOTE  2:  FOREIGN  METAR  REPORTING  STATIONS  FREQUENTLY  DO  NOT  TRANSMIT  OBSTRUCTIONS  TO 
VISION  WHEN  VISIBILITIES  EXCEED  1000  METERS. 


NOTE  3z  A  VALUE  OF  '.O’  IB  ANY  SUMMARY  REPRESENTS  ONE  OR  MORE  OCCURRENCES  THAT,  IB 
AGGREGATS,  AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

NOTE  4:  DURING  PART  TIME  PERIODS,  THESE  TABLES  HAY  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME 
AND/OR  WEEKEND  OCCURRENCES  OF  CERTAIN  PHENOMENA. 


A  -  1  -  3 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  13 


OPERKTIRG  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFECAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

107550 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC;  - 

ANSBACH  ABP/KATTERBACH 
1 

DL 

PERIOD 

nORTH: 

OF  RECORD 

JAH 

i:  JAN  82 

-  DEC  91 

HOURS 

(LSI) 

Tsms 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

6.9 

4.6 

14.5 

26.0 

39.9 

65.9 

173 

03-05 

10.4 

.9 

15.2 

26.5 

50.6 

1.2 

78.4 

328 

06-08 

12.2 

2.8 

15.3 

30.2 

44.8 

1.5 

76.5 

648 

09-11 

11.9 

1.8 

15.7 

29.4 

39.3 

3.1 

71.8 

670 

12-14 

11.1 

.7 

16.0 

27.9 

31.1 

7.7 

66.7 

673 

15-17 

10.5 

.8 

12.9 

24.1 

30.6 

8.2 

62.9 

eeo 

18-20 

.2 

12.6 

.5 

9.7 

.2  23.0 

42.4 

1.5 

66.9 

601 

21-23 

9.9 

1.3 

9.9 

21.1 

46.1 

.8 

67.9 

393 

ALL 

HOURS 

.0 

11.2 

1.4 

13.7 

.0  26.4 

39.4 

3.7 

69.5 

4146 

MONTH: 

FEB 

00-02 

6.8 

1.4 

11.6 

19.9 

49.3 

69.2 

146 

03-05 

9.6 

14.2 

23.8 

55.3 

.7 

79.8 

282 

06-08 

.2 

10.0 

.5 

16.0 

26.6 

50.6 

3.5 

80-7 

549 

09-11 

6.8 

.2 

20.3 

27.2 

40.6 

7.3 

75.1 

591 

12-14 

7.0 

16.1 

23.1 

25.1 

18.7 

66.9 

589 

15-17 

.2 

8.9 

15.6 

24.6 

17.9 

21.2 

63.7 

570 

18-20 

7.6 

15.2 

22.7 

32.0 

13.1 

67.8 

528 

21-23 

.3 

6.0 

.3 

13.4 

19.7 

39.9 

5.2 

64.8 

366 

AU. 

HOURS 

.1 

7.9 

.2 

16.0 

24.1 

36.2 

10.6 

70.8 

3621 

A  -  2  -  1 
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OPBRATIRG  LOCATION  "A" 
USAJFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OP  HOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

107550 

STATION  NAME: 

LST  TO  UTC:  - 

AMSBACa  AHP/RATTERBACH 
1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

MONIH:  MAR 

-  DEC  91 

BdURS 

(LST) 

1  TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FRBEZ 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

RAIL  ALL 

PRECIP 

POO 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLCWIN6  DUST 

SNCW  £/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

8.5 

7.3 

15.8 

34.5 

1.7 

52.0 

177 

03-05 

.3 

15.5 

8.7 

24.2 

36.2 

4-7 

65.0 

343 

06-08 

13.5 

9.9 

23.4 

44.4 

6.1 

73.8 

638 

09-11 

10.5 

6.5 

17.0 

28.8 

18.0 

63.9 

676 

12-14 

10.1 

5.4 

15.5 

15.5 

18.7 

49.7 

670 

15-17 

.3 

9.3 

4.0 

13.3 

10.9 

20.6 

44.8 

645 

18-20 

.2 

9.4 

5.1 

14.5 

17.0 

15.2 

46.6 

594 

21-23 

.2 

11.5 

5.6 

17.1 

23.4 

7.0 

47.5 

444 

ALL 

BOUie 

.1 

11.0 

6.4 

17.4 

24.9 

13.4 

55.6 

4187 

HONTB:  APR 

00-02 

5.6 

2.2 

7.8 

41.1 

48.9 

180 

03-05 

10.1 

3.7 

13.9 

46.3 

1-7 

61.9 

404 

06-08 

11.0 

5.8 

16.8 

41.1 

4-9 

62.8 

654 

09-11 

10.8 

4.6 

15.4 

17.0 

15.5 

47.9 

676 

12-14 

.1 

11.6 

3.6 

15.2 

6.1 

13.6 

34.9 

671 

15-17 

.6 

11.5 

2.8 

14.2 

5.8 

11.0 

31.1 

618 

18-20 

1.1 

13.2 

2.7 

15.9 

9.8 

9.6 

35.3 

561 

21-23 

.4 

11.6 

1.9 

13.5 

21.0 

5.2 

39.7 

534 

ALL 

KWRS 

.3 

11.2 

3.6 

14.8 

20.7 

9.0 

44.4 

4298 

A  -  2  •  2 
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OPERMTIIIG  LOCATIOM  *A*  PBRCBRTA6B  FRBQUENCY  OF  HOURS  KTITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFEEAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SSKtVM  HUMBER: 

107550 

STMTIOH  NAME: 
LST  TO  UTC:  - 

AHSBACH  AHF/KATTERBACH  DL 

1 

PERIOD 

MONTH: 

OP  RECORD:  JAN  82 

HAY 

-  DEC  91 

BUURS 

(lOT) 

TSTMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.6 

16.1 

.5 

16.7 

25.8 

1.6 

44.1 

186 

03-05 

1.1 

11.3 

.7 

12.0 

43.0 

2.9 

57.9 

451 

06-08 

13.8 

.3 

14.1 

37.7 

7.7 

59.5 

676 

09-11 

.1 

14.0 

.1 

14.1 

11.8 

12.0 

38.0 

693 

12-14 

.9 

14.8 

.1 

15.0 

4.2 

7.6 

26.8 

695 

15-17 

2.1 

16.6 

16.6 

1.9 

5.8 

24.3 

634 

18-20 

2.3 

19.1 

19.1 

4.3 

4.5 

27.9 

556 

21-23 

1.8 

14.3 

.2 

14.5 

15.1 

2.8 

32.4 

503 

ALL 

HOURS 

1.1 

15.0 

.2 

.0 

15.2 

16.4 

6.4 

37.9 

4394 

NORTH: 

JUN 

00-02 

1.1 

16.1 

16.1 

40.6 

.6 

57.2 

180 

03-05 

.6 

10.2 

10.2 

48.9 

1.8 

60.9 

491 

06-08 

.1 

11.9 

11.9 

36.7 

6.0 

54.6 

687 

09-11 

.4 

12.6 

.1 

12.7 

10.8 

9.5 

33.0 

684 

12-14 

.9 

11.5 

.1 

11.7 

3.4 

9.6 

24.7 

684 

15-17 

2.2 

8.5 

8.5 

3.9 

7.2 

19.6 

623 

18-20 

1.8 

9.3 

9.3 

6.3 

6.8 

22.3 

560 

21-23 

1.7 

12.8 

12.8 

18.9 

3.1 

34.8 

523 

ALL 

HOURS 

1.1 

11.2 

.0 

11.3 

18.5 

6.3 

36.1 

4432 

A  *  2  -  3 
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OPERKTIIK  LOCKTIOH  ’A"  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  SOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  NIMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

HOURS 

(LST) 

TSTMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZ 

PRECIP 

FROZEN  BAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

4 /OR 
HAZE 

BLOMING 

SHOW 

DUST 

&/0R 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

1.6 

6.4 

6.4 

44.1 

50.5 

188 

03-05 

.2 

7.1 

7.1 

45.3 

1.6 

54.1 

492 

06-08 

.4 

7.4 

7.4 

35.7 

6.1 

49.3 

672 

09-11 

.3 

6.1 

6.1 

10.9 

11.2 

28.1 

672 

12-14 

1.0 

7.6 

7.6 

4.2 

7.0 

18.8 

672 

15-17 

1.3 

6.4 

6.4 

3.0 

6.1 

15.6 

636 

18-20 

1.4 

5.6 

5.6 

4.3 

7.7 

17.6 

586 

21-23 

2.1 

6.9 

6.9 

16.0 

5.5 

28.4 

525 

ALL 

HOURS 

1.0 

6.7 

6.7 

17.4 

6.4 

30.6 

4443 

MONTH: 

AUG 

00-02 

1.0 

9.7 

9.7 

30.1 

1.0 

40.8 

196 

03-05 

.4 

6.1 

6.1 

44.2 

2.6 

52.9 

543 

06-08 

.3 

6.5 

6.5 

48.5 

5.3 

60.3 

723 

09-11 

.3 

5.3 

5.3 

13.6 

17.1 

36.0 

720 

12-14 

.3 

7.4 

7.4 

3.6 

13.1 

24.1 

719 

15-17 

1.5 

6.2 

6.2 

2.0 

7.7 

15.9 

710 

18-20 

1.8 

5.9 

5.9 

4.4 

7.1 

17.4 

680 

21-23 

1.9 

5.7 

5.7 

15.0 

8.0 

28.7 

634 

ALL 

BOURS 

.9 

6.3 

6.3 

18.5 

8.6 

33.5 

4925 

A  -  2  -  4 
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OPBRKriRG  lOCKTIOH  'A*  PBRCBIITAGB  FREQUENCY  OF  HOURS  WITH  VARIOUS  AmOSPHBRIC  PHENOMENA 

USAPEXAC,  ASHEVIULB  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOR  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/EATTERBACH  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


L8T  TO 

UTC:  -  1 

HONTB: 

SEP 

BOURS 

(lOT) 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREES 

PRECIP 

FROZEN  HAIL 

PRECIP 

ALL 

PRECIP 

FOG 

SMOKE 

t/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

7.6 

7.6 

44.3 

51-9 

210 

03-05 

.2 

8.8 

8.8 

55.8 

.9 

65.6 

430 

06-08 

11.7 

11.7 

57.7 

1.8 

71.2 

657 

09-11 

6.7 

6.7 

31.4 

13.9 

52.0 

660 

12-14 

7.7 

7.7 

8.3 

15.9 

32.0 

660 

15-17 

.3 

7.8 

7.8 

5.0 

14.2 

26.9 

657 

ia-20 

1.7 

9.7 

9.7 

12.3 

11.4 

33.4 

641 

21-23 

1.1 

8.9 

8.9 

27.7 

7.7 

44.3 

549 

ALL 

BOURS 

.4 

8.7 

8.7 

27.7 

9.4 

45.9 

4464 

MONTH: 

OCT 

00-02 

7.5 

7.5 

50.8 

1.0 

59.3 

199 

03-05 

11.5 

.3 

11.7 

60.1 

.3 

72.1 

366 

06-08 

11.2 

.1 

11.3 

66.7 

1.0 

79.1 

670 

09-11 

10.6 

10.6 

45.8 

9.4 

65.7 

671 

12-14 

9.6 

9.6 

19.8 

21.9 

51.3 

667 

15-17 

7.6 

7.6 

13.7 

23.4 

44.6 

659 

18-20 

6.8 

6.8 

32.1 

8.3 

.2 

47.4 

647 

21-23 

6.4 

6.4 

44.0 

2.6 

53.0 

498 

ALL 

BOURS 

9.0 

.0 

9.0 

39.4 

10.1 

.0 

58.5 

4377 

A  -  2  -  5 
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OFERATIIIG  lOCATIOR  ‘A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCENTAGE  FREQUBNCY  OF  BOURS  WITH  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
FROM  HOURLY  (SSERVATIORS 


STATICM  miMBBR: 

107550 

STATION  NAME: 

LSI  TO  UTC;  - 

ARSBACB  AHP/KATTBRBACH 
1 

DL 

PERIOD 

MONTH: 

RECORD:  JAN  82 

NOV 

-  DEC  91 

HOURS 

(LST) 

1  T8THS 

LIQUID 

PRBCIF 

FREEZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL  ALL 

PRBCIP 

FOG 

SHOES 

S/OR 

HAZE 

BLCWIR6 

SNOW 

DUST 

S/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

00-02 

12.8 

12.8 

47.2 

1.0 

61.0 

195 

03-05 

13.7 

.3 

4.0 

18.0 

53.4 

.9 

72.3 

350 

06-08 

.2 

12.3 

.2 

4.4 

16.8 

57.9 

1.7 

76.4 

594 

09-11 

10.1 

.2 

4.4 

14.6 

54.3 

5.4 

74.2 

597 

12-14 

10.6 

4.1 

14.7 

35.9 

14.4 

64.9 

613 

15-17 

11.5 

3.3 

14.7 

31.6 

15.4 

61.7 

611 

18-20 

11.8 

2.7 

14.5 

46.4 

6.5 

67.5 

550 

21-23 

.2 

12.4 

3.1 

15.6 

53.3 

2.9 

71.8 

418 

ALL 

HOURS 

.1 

11.7 

.1 

3.5 

15.3 

46.8 

7.1 

69.1 

3928 

HONIB: 

DEC 

00-02 

17.0 

15.2 

32.1 

42.0 

.9 

75.0 

112 

03-05 

13.8 

.7 

5.4 

19.9 

46.8 

.7 

67.3 

297 

06-08 

12.5 

.6 

5.5 

18.6 

49.4 

2.6 

70.6 

623 

09-11 

12.6 

.9 

10.2 

23.8 

42.8 

4.3 

70.9 

635 

12-14 

11.5 

5.8 

17.3 

36.9 

9.1 

63.3 

626 

15-17 

13.2 

.2 

6.5 

19.9 

36.8 

8.8 

65.5 

614 

18-20 

13.8 

.6 

5.8 

20.2 

43.1 

4.5 

67.8 

515 

21-23 

19.0 

.3 

7.6 

26.9 

42.3 

2.7 

71.9 

331 

ALL 

■OUM 

13.5 

.5 

7.0 

20.9 

42.2 

5.0 

68.2 

3753 
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OPBWrillG  lACATIOH  *A'  PEWCEWmCB  FREQUBICY  OP  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PBEHOHENA 

USAFETAC,  ASHEVILU  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

STATIOH  mnOER:  107550  STATIOH  RAHR:  AMSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO 

UTC:  -  1 

BOURS: 

ALL 

HDHIB  I 

1  TSIMS 

LIQUID 

PRBCIP 

FREES 

PRRIP 

FROZEN 

PRBCIP 

BAIL 

ALL 

PRBCIP 

FOG 

SMOKE 

S/OR 

HAZE 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

fi/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

GBS 

JAR 

.0 

11.2 

1.4 

13.7 

.0 

26.4 

39.4 

3.7 

69.5 

4146 

FEB 

.1 

7.9 

.2 

16.0 

24.1 

36.2 

10.6 

70.8 

3621 

MAR 

.1 

11.0 

6.4 

17.4 

24.9 

13.4 

55.6 

4187 

APR 

.3 

11.2 

3.6 

14.8 

20.7 

9.0 

44.4 

4298 

HAY 

1.1 

15.0 

.2 

.0 

15.2 

16.4 

6.4 

37.9 

4394 

JUR 

1.1 

11.2 

.0 

11,3 

18.5 

6.3 

36.1 

4432 

JUL 

1.0 

6.7 

6.7 

17.4 

6.4 

30.6 

4443 

AW 

.9 

6.3 

6.3 

18.5 

8.6 

33.5 

4925 

SIP 

.4 

6.7 

8.7 

27.7 

9.4 

45.9 

4464 

OCT 

9.0 

.0 

9.0 

39.4 

10.1 

.0 

58.5 

4377 

ROV 

.1 

11,7 

.1 

3.5 

15.3 

46.8 

7.1 

69.1 

3928 

DR 

13.5 

.5 

7.0 

20.9 

42.2 

5.0 

68.2 

3753 

ARRUAL 

.5 

10.2 

.2 

3.9 

.0 

14.3 

28.4 

8.0 

.0 

50.7 

50968 

A  -  2  -  7 
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OPKRKTIIIG  LOCKTIOR  *A’  FEKCSRTRGB  FRBQUEKCY  OF  DAYS  WITH  VAKIOUS  ATMOSPBSRIC  PHENOMENA 


USAFETAC,  ASHEVIUB  HC 

STATIOH  NUMBBA:  107550 

FROM  SUMURY  OF 

STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KATTERBACR 
LST  TO  UTC:  -01 

DAY  DATA 

DL 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  ALL  HOURS 

6510-9112 

i:  ALL 

MCmH 

TS1MS 

LIQUID 

FRBCIP 

FREBZ 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

HAIL 

ALL 

PRSCXP 

FOG 

SMOKE 

fi/OR 

HAZE 

BLOWING 

snow 

DUST 

&/OR 

SAND 

ALL 

OBST 

TO  VSN 

TOTAL 

NO.  OF 

OBS 

JAR 

.3 

33.0 

6.2 

37.9 

58.6 

78.9 

36.3 

.8 

94.6 

630 

FEB 

.7 

30.3 

2.2 

35.2 

.2 

53.0 

75.6 

46.9 

1-1 

93.0 

557 

NAB 

1.4 

39.4 

.2 

24.3 

.6 

52.5 

66.7 

50.0 

,3 

89.3 

634 

APR 

3.6 

44.1 

17.1 

1.3 

50.8 

62.0 

50.5 

84.9 

608 

MAT 

10.5 

48.1 

1.6 

1.6 

48.3 

54.1 

41.1 

75.4 

630 

JOB 

11.8 

49.2 

.8 

49.2 

56.8 

44.5 

79.7 

620 

Jin. 

11.6 

40.0 

1.0 

40.0 

55.1 

46.2 

75.3 

612 

AUO 

10.9 

41.3 

.9 

41.3 

63.6 

49.7 

83.6 

642 

SEP 

4.1 

36.5 

.2 

36.5 

77.3 

57.4 

89.1 

608 

OCT 

.5 

36.0 

1.7 

36.2 

80.4 

55.8 

92.3 

652 

ROT 

.5 

39.7 

1.2 

20.0 

.5 

51.1 

77.1 

43.3 

.2 

94.4 

589 

DEC 

.5 

37.7 

3.3 

33.9 

59.4 

78.0 

39.1 

.5 

95.4 

608 

ARROAL 

4.7 

39.7 

1.1 

14.0 

.6 

48.0 

68.7 

46.8 

.2 

87.2 

7390 

A  -  3  -  1 
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OraiWXIIIG  UXATIOH  ’A' 
USAFETAC,  ASHBYILLB  RC 


PERCERTAGS  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  THUNDERSTORMS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


maian  iumbr: 

107550 

STATION  NAME: 

tST  TO  UTC:  - 

ANSBACa  ABP/KATTERBACH  DL 

1 

PERIOD  OF 

RECORD: 

JAH  82 

-  DEC  91 

BOUKS 

(LST) 

JM 

FBB 

MRR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

00-02 

1.6 

1.1 

1.6 

1.0 

03-05 

.3 

1.1 

.6 

.2 

.4 

.2 

06-08 

.2 

.1 

.4 

.3 

.2 

09-11 

.1 

.4 

.3 

.3 

12-14 

.1 

.9 

.9 

1.0 

.3 

15-17 

.2 

.3 

.6 

2.1 

2.2 

1.3 

1.5 

.3 

18-20 

.2 

.2 

1.1 

2.3 

1.8 

1.4 

1.8 

1.7 

21-23 

.3 

.2 

.4 

1.8 

1.7 

2.1 

1.9 

1.1 

.2 

AIX 

aouRS 

.0 

.1 

.1 

.3 

1.1 

1.1 

1.0 

.9 

.4 

.1 

tODUL 

0B8 

4146 

3621 

4187 

4298 

4394 

4432 

4443 

4925 

4464 

4377 

3928 

3753 

A  -  4  -  1 
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omwTiiie  idOCKTioii  'a- 
USAFEraC,  ASBEVILLB  IK 


PERCBITAGB  FREgUSKCY  OF  OCCUKRSHCBS  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLF  OBSERVATIONS 


8IATICH  NWCTR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

L3T  TO  UrC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


PHBKXCNA  1 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  DBS 

TSIMS 

100.0 

1 

LIQUID 

PRBCIP 

1.5 

.9 

1.3 

.2 

14.0 

78.4 

3.7 

464 

PRBBZIHO 

PRBCIP 

18.6 

6.8 

8.5 

28.8 

33.9 

3.4 

59 

FROZBR 

PRBCIP 

3.1 

17.4 

3.8 

9.4 

55.1 

11.3 

523 

FOO 

13.0 

9.8 

14.7 

32.9 

27.3 

2.4 

1635 

FOG  WltH  VIS 
GB  1/2  KILBS 

10.1 

11.7 

15.8 

31.9 

28.0 

2.5 

1353 

TOTAL  088  I 

1  255 

7 

282 

304 

733 

1246 

132 

2959 

NORTH:  FBB 

HOURS:  ALL 

TSTWB 

66.7 

33.3 

3 

LIQUID 

PRBCIP 

4.9 

1.1 

2.5 

.7 

10.2 

70.2 

10.5 

285 

FREES  nra 
PRECIP 

14.3 

71.4 

14.3 

7 

FWOSEN 

PRECIP 

10.4 

.2 

21.8 

14.0 

8.0 

29.1 

16.4 

536 

F08 

14.8 

.1 

17.5 

25.0 

19. B 

18.2 

4.6 

1311 

POO  WITH  VIS 
OB  1/2  MILES 

12.0 

.1 

20.1 

26.0 

17.8 

19.2 

4.9 

1096 

TOTAL  OSS  1 

1  297 

9 

449 

576 

396 

686 

204 

2617 

A  -  5  -  1 
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GFBMCrillG  UXATICm  'A'  PBRCEIfTAGB  FRBQUEIICY  OP  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

WAFEIAC,  ASHEVILLE  HC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBEI 

t:  107550 

STATIOH  RAMI 

LST  TO  UTC: 

I:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH 
-  1 

DL 

PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82 

NORTH:  MAR  HOURS:  ALL 

-  DEC  91 

PHBNOMBIIA  I 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

20.0 

80.0 

5 

LIQUID 

PRECIP 

2.0 

.7 

10.3 

2.0 

13.4 

61.4 

10.3 

456 

FRBEEIRO 

PMCIP 

FROEEN 

PRBCIP 

4.5 

.4 

14.8 

2.2 

3.6 

62.8 

11.7 

223 

POO 

17.7 

20.2 

15.6 

13.7 

26.6 

6.2 

1042 

Foo  wm  VIS 
GB  1/2  MILES 

17.3 

20.9 

15.0 

12.7 

28.0 

6.1 

964 

lonu.  OBS  1 

1  284 

13 

413 

359 

256 

940 

188 

2453 

MONTH:  APR 

HOURS:  ALL 

T9INS 

15.4 

7.7 

38.5 

38.5 

13 

LIQUID 

PRBCIP 

2.6 

14.5 

5.5 

3.6 

49.5 

24.3 

469 

FRBBSIHO 

PRBCIP 

FROBIH 

PRBCIP 

4.5 

1.5 

45.1 

.8 

.8 

30.8 

16.5 

133 

poe 

16.9 

.1 

21.3 

16.3 

7.2 

27.2 

11.0 

889 

roo  mm  vis 
os  1/2  MILBB 

16.0 

.1 

21.7 

16.6 

7-0 

27.6 

10.9 

868 

TOnU.  OM  { 

1  196 

15 

463 

281 

109 

665 

303 

2032 

A  -  5  -  2 
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0«BRATI1I6  lOCATION  *A* 
U9AFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCERTAGB  FREQUENCy  OF  OCCimRSNCBS  OF  AltfOSPRERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL 

LST  TO  Urc:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


PHEHOMBin 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

Tsne 

4.0 

2.0 

12.0 

16.0 

e.o 

38.0 

20.0 

50 

LIQUID 

PRBCIP 

3.9 

.2 

16.3 

3.4 

6.5 

52.8 

17.0 

618 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

POO 

17.2 

18.1 

9.4 

9.6 

31.5 

14.2 

720 

roe  inTH  vis 

OK  1/2  MIUES 

16.6 

18.4 

9.1 

9.6 

31.7 

14.6 

700 

TOIM.  OBS  1 

1  186 

7 

334 

161 

157 

709 

266 

1820 

NORTH:  JUN 

HOURS:  ALL 

TSTMB 

6.3 

8.3 

8.3 

12.5 

10.4 

45.8 

8.3 

48 

LIQUID 

PRBCIP 

2.8 

.4 

10.9 

1.3 

7.7 

61.1 

16.0 

470 

FREEZING 

PRBCIP 

PRDEBR 

PRBCIP 

FOG 

13.0 

20.2 

7.1 

8.5 

38.0 

13.0 

820 

FOB  WITH  VIS 
OB  1/2  NILBS 

13.0 

20.3 

7.1 

8.8 

37.6 

13.2 

798 

TOEKL  OBS  1 

158 

8 

287 

123 

134 

798 

269 

1777 

A  -  5  -  3 
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OPSIUTIIIG  IXXATIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FRBQUEHCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTCs 

-  1 

MONTH:  JUL 

hCURS:  ALL 

PHEIVOMERA  j 

1  CALM 

VMtlABLB 

350  -  059 

060  •  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

Tsms 

9.3 

11.6 

4.7 

7.0 

44.2 

23.3 

43 

LIQUID 

PRBCIP 

FRBBZma 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

5.9 

.4 

12.2 

4.4 

9.3 

47.8 

20.0 

270 

FOG 

21.3 

16.9 

8.0 

6.5 

33.9 

13.4 

775 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  HILBS 

21.0 

17.0 

8.1 

6.4 

34.0 

13.5 

770 

Toroa  OBS  I 

1  226 

6 

249 

137 

115 

540 

235 

1508 

MONTH:  AUG 

HOURS:  ALL 

Tsms 

6.7 

13.3 

13.3 

55.6 

11.1 

45 

LIQUID 

PRBCIP 

FREEZING 

PRBCIP 

FROZEN 

PRBCIP 

4.9 

.7 

2.1 

.4 

8.5 

64.4 

19.0 

284 

POO 

25.0 

.1 

11.9 

5.9 

9.6 

35.3 

12.2 

913 

roe  win  vis 

OR  in  NILES 

23.5 

.1 

12.0 

5.9 

9.7 

36.3 

12.5 

888 

TODU.  OBS  1 

1  314 

10 

193 

162 

191 

685 

221 

1776 

A  -  5  -  4 
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OFBRATIR6  LOCATION  "A"  PERCENTAGE  FREQUEHCT  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATICR  NUMBER:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI  TO  UTC: 

-  1 

MONTH:  SEP 

HOURS:  ALL 

PHENOMENA 

CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTKS 

10.0 

10.0 

15.0 

5.0 

40.0 

20.0 

20 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

6.7 

15.1 

2.7 

6.7 

53.0 

15.9 

372 

FOO 

26.4 

14.7 

10.2 

12.8 

28.9 

7.0 

1238 

FOG  WITH  VIS 
6E  1/2  MILKS 

25.0 

14.5 

9.8 

13.1 

30.1 

7.4 

1141 

TOTAL  OB3 

416 

1 

329 

230 

260 

712 

184 

2132 

MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


TSIMS 

LIQUID 

PRECIP 

FREEZING 

PRECIP 

FROZEN 

PRECIP 

1.8 

.3 

5.1 

4.8 

15.0 

66.2 

6.9 

393 

FOO 

24.2 

.1 

7.5 

21.1 

22.8 

20.0 

4.3 

1724 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  MILES 

21.1 

.1 

7.5 

22.7 

22.2 

21.4 

4.9 

1464 

TOTAL  OBS  1 

1  487 

2 

194 

545 

552 

742 

128 

2650 

A  -  5  -  5 
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OPBRATIRG  lOCKTIon  ‘A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCERTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  ATMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  WIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


PHENOMENA  j 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

TSIMS 

50.0 

50.0 

2 

LIQUID 

FRBCIP 

1.8 

I-l 

6.4 

1.3 

23.2 

53.7 

12.5 

456 

FREBZIllG 

FRBCIP 

66.7 

33.3 

3 

FROZEN 

FRBCIP 

3.8 

2.3 

30.0 

6.2 

5.4 

31.5 

20.8 

130 

FOG 

17.0 

.1 

11.1 

17.8 

29.3 

21.4 

3.3 

1838 

FOG  WITB  VIS 
GS  1/2  MILES 

15.7 

12.9 

18.8 

25.0 

23.6 

4.1 

1486 

TCmL  OBS  { 

1  355 

10 

297 

441 

741 

790 

157 

2791 

Moifra;  dec 

HOURS:  ALL 

TSIMS 

LIQUID 

FRBCIP 

2.8 

.4 

1.6 

16.6 

74.7 

4.0 

505 

FREBZIII6 

FRBCIP 

23.5 

23.5 

29.4 

17.6 

5.9 

17 

FROZBV 

mcip 

2.5 

.4 

5.9 

3.8 

2.9 

71.0 

13.4 

238 

FOG 

13.9 

.1 

7.6 

19.5 

26.8 

27.3 

4.9 

1585 

FOG  WITH  VIS 
GB  1/2  MILES 

12.8 

.1 

7.0 

19.6 

25.0 

29.9 

5.5 

1393 

TOTAL  OBS  1 

1  264 

4 

153 

385 

598 

1091 

145 

2640 

A  -  5  -  6 
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OPERATING  LOCATION  'A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCES  OF  AIMOSPHERIC  PHENOMENA 
VERSUS  HIND  DIRECTION  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  MONTHS:  ALL 


PHEIVOHKHA  | 

1  CALM 

VARIABLE 

350  -  059 

060  -  149 

150  -  209 

210  -  299 

300  -  349 

NO  OF  OBS 

TSTMS 

6.1 

2.2 

9.6 

11.3 

8.3 

45.2 

17.4 

230 

LIQUID 

PRECIP 

3.2 

.4 

8.4 

2.4 

11.3 

61.1 

13.1 

5042 

FREEZING 

PRECIP 

20.9 

4.7 

10.5 

25.6 

33.7 

4.7 

86 

FROZEN 

PRECIP 

5.6 

.4 

19.9 

6.6 

6.4 

46.8 

14.2 

1783 

FOG 

18.2 

.0 

13.5 

15.5 

19.3 

26.6 

6.8 

14490 

FOG  WITH  VIS 
GE  1/2  HILBS 

16.8 

.0 

14.4 

15.6 

17.6 

28.1 

7.4 

12921 

TOTAL  OBS  1 

3438 

92 

3643 

3704 

4242 

9604 

2432 

27155 

USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  29 


USKFBl»C/DS~92/284  -  Pag*  30 


&  g;  B;  8; 


PPPPPPPP 
PPPPPPPPP 
PP  PP 

PP  PP 

PPPPPPPPP 
PPPPPPPP 


AAAAAA 
AAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 

AAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA 
AA  AA 

AA  AA 

AA  AA 


RRRRFRRR 
RRRRRRRRR 
RR  RR 

RR  RR 

RRRRRRRRR 
RRRRRRRR 
RR  RR 
RR  RR 
RR  RR 

RR  RR 


TTTTTTTTTT 

TTTrrrTTTT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 

TT 


BBBBBBBBB 
BBBBBBBBBB 
BB  BB 

BB  BB 

BBBBBBBBBB 
BBBBBBBBBB 
BB  BB 

BB  BB 

BBBBBBBBBB 
BBBBBBBBB 


B  -  1  -  1 


USAFBTAC/OS— 92/284  -  Page  31 


PART  B 


PBBCIFrtKriOH,  SMOMFALL,  SNOW  DEPTH  SUWURIBS 
ALL  TABLES  »  PART  B  ARB  CREATED  FROM  SUHNART  OF  DAY  (SOD)  DATA. 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  PRECIPITATION, 

SNOWFALL  AND  SNOW  DEPTH.  DATA  IS  SUtWARIZED  FCSt  ALL  YEARS 

COMBINED.  SUIMARIBS  INCLUDE  THE  PERCENT  OT  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS, 

PERCENT  OP  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  PERCENT  OF  DAYS  WITH  TRACES,  AND  PERCENT 
OP  DAYS  WITH  SPECIFIED  AMOUNTS.  SUMMARIES  ALSO  PROVIDE  AN  OBSERVATION 
OOUNT.  A  VALUE  OF  *.0*  INDICATES  ORB  OR  MC»E  OCCURRENCES  THAT,  IN  AGGREGATE, 

AMOUNT  TO  LESS  THAN  .05  PERCENT. 

MONTHLY  TOTALS. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  AND  SHCMFALL  RESPECTIVELY. 

THEY  ARB  SUMMARIZED  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS.  THE  TABLES  ALSO  GIVE  THE  GREATEST 
AMOUNTS,  LEAST  AMOUNTS,  MEAN,  MEDIAN,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  AVAILABLE 
OBSERVATIONS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  WHICH  LESS 
THAR  90%  OF  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEARCS)  WITH  ONE 
OR  MORE  HISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  INCOMPLETE  MOHTHS/YBARS  ARE  NOT  INCLUDED 
IN  STATISTICAL  COMPUTATIONS.  ROTE:  LEAST  AMOUNTS  ARB  DERIVED  FROM  COMPLETE 
MONTBS/YBARS  ONLY.  *.00'  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH,  *.0*  MEANS  NO 
SNOWFALL  FOR  THE  MONIR. 

DAILY  EXTREMES. 

THESE  TABLES  GIVE  THE  MAXIMUM  DAILY  HBPOMl'KU  AMOUNTS  (BY  INDIVIDUAL  YEAR- 
MONTH)  FOM  PRECIPITATICH,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH,  RESPECTIVELY.  THEY  SHOW 
THE  GREATEST  AMOUNTS  FOR  EACH  MONTH  AND  THE  TOTAL  NUMBER  OF  AVAILABLE  OBS¬ 
ERVATIONS  FOR  EACH  MONTH  AND  YEAR.  AH  ASTERISK  <*)  INDICATES  A  MONTH  FOR  WHICH 
LESS  THAN  90%  OF  DATA  ABB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YEAR(S)  WITH  ONE 
OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS.  '.OO*  MEANS  NO  PRECIPITATION  FOR  THE  MONTH, 
*.0'  MEANS  NO  SNOWFALL  FOR  THE  MONTH,  AND  'O'  MEANS  NO  SNOW  DEPTH  FDR  THE  MONTH. 

SNOMFALL/SNOW  DEPTH— FIRST  AND  LAST  DAYS  OF  OCCURRENCE  BY  SNOW  YEAR. 

THIS  SUWARY  GIVES  THE  FIRST  AND  LAST  OCCURRENCES  OF  SNOWFALL  AND  SNOW 
OEFTB  FOR  THE  SNOW-YEAR  DURING  THE  PERIOD  OF  RECORD.  FOR  THIS  SUMMARY,  THE 
SNOW-YEAR  IS  CONSIDERED  TO  RUN  FROM  1  AUGUST  TO  31  JULY.  TABLES  SUMMARIZE 
THE  DATA  BY  SNOW-YEAR,  BY  MONTH,  AND  BY  DAY.  THE  FIRST  (OR  LAST)  ENTRY  IN 
OOLUm  69  OF  AWS  FORMS  lO/lOA  (OR  EQUIVALENT)  AS  EITHER  A  TRACE  OR  A  MEASURABLE 
AMOUNT  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  SNOWFALL  FOR  THE  THE  YEAR.  THE  FIRST  (C«  LAST) 
ENTRY  IN  COLUMN  69  OTHER  THAN  *.0*  OR  'TRACE*  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST) 
mSURABLE  SNCAIFALL.  FINALLY,  THE  1200  GMT  ENTRY  COLUM  70  OP  AWS  FORM  lO/lOA 
(OR  BQUIVALBNT)  DEFINES  THE  FIRST  (OR  LAST)  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH.  THE  LAST 
SNOW  DEPTH  IS  CONSIDERED  THE  LAST  SNOW  MELT.  THIS  SUMMARY  IS  NOT  PROVIDED 
WHEN  NO  SNOWFALL  OCCURS  DURING  THE  GIVEN  POR. 
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ROTE  1.  IP  TBB  MIIIIMUN  MtOUIIT  RBCOWED  IN  TBB  MONTHLY  TOTALS  OR  DAILY 
EXTREMES  IS  A  TRACE,  THE  tK}RD  ’TRACE'  MILL  APPEAR  IN  THE  APPROPRIATE 
COLUMI. 


NOTE  2.  TABLES  INCLUDE  STATISTICAL  DATA  ONLY  WHEN  FIVE  (5)  OR  M(X«E 
SETS  OP  COMPLETE  MONTHS  ARE  AVAILABLE. 

NOTE  3.  THE  OBSERVATION  COURTS  OR  TBB  STATION  HISTORY  MIGHT  PROVIDE  CLUES 
AS  TO  NBY  CERTAIN  DATA  ARB  MISSING.  FDR  EXAMPLE,  ONLY  A  FEW  MISSING  OBS¬ 
ERVATIONS  MIGHT  IMPLY  MISSING  DATA  BECAUSE  OP  EQUIPMENT  MALFUNCTION,  BUT 
MORE  THAR  SEVERAL  MISSING  OBSERVATIONS  USUALLY  MEANS  THE  STATION  IS  (OR  HAS 
BEEN)  CLOSED. 

NOTE  4.  IN  DAILY  AND  MONTHLY  AMOUNTS  SUMMARIES,  THE  LAST  ENTRY  ON  THE  PAGE 
GIVES  THE  GREATEST  AMOUNT  FOR  THE  PERIOD  OF  RECORD. 

NOTE  5.  BEFORE  JANUARY  1956,  SNOWFALL  OCCURRENCES  IN  THE  SUMMARY  OF  DAY 
INCLUDED  BAIL. 


NOTE  6.  SNOW  DEPTH  REPORTING  TIMES  FOR  USAF,  NAVY  AND  CIVIL  STATIONS  ARE  AS  FOLLOWS: 

AIR  FORCE  NAVY  AND  NATIONAL  WEATHER  SERVICE 

THROUGH  1945  :  0800  LST  THROUGH  JUN  1952:  0030  GMT 

JAR  1946  TO  MAY  1957:  1230  LST  JUR  1952  TO  MAY  1957:  1230  GHT 

JUN  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT  JUR  1957  TO  PRESENT:  1200  GMT 


NOTH  7.  24-BOUR  PRECIPITATION  (INCLUDING  SNOWFALL  AND  SHOW  DEPTH)  VALUES  DERIVED 
FROM  PART  TIME  PERIODS  MAT  NOT  REFLECT  TRUE  24-BOUR  AMOUNTS.  RECORDED  AMOUNTS 
FOLLOWING  WBEKBRDS  AND/OR  HOLIDAYS  FREQUENTLY  REPRESENT  AMOUNTS  MEASURED  FOR  PERIODS 
GREATER  THAN  24  HOURS.  IN  ADDITION,  24-HOUR  AMOUNTS  NAT  NOT  REPRESENT  THE  STANDARD 
CLUWtOLOGICAL  24-BOUR  ’MIDNIGHT  TO  MIDNIGHT'  AMOUNT.  DATA  FROM  PART  TIME  PERIODS 
NAT  NOT  ACCURATELY  REFLECT  NIGHTTIME  PEECIPITATIOH  EVERTS. 


OONVBRSIONS: 

-  1  IHCB  >  25.3999S  MtLLIMEIHIB 

-  1  MILLIICTER  -  .03937  INCHES 
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OratniRQ  lOCKTIOH  'A'  PBRCSlflAGB  FRBQUEHCT  OP  OCCURREACE  OF  PRECIPITATION  IN  INCHES 

USAFBTAC,  ASBKVILLB  RC  FRCH  SUWARY  OP  DAT  DATA 

SZKriOR  NUMBER:  107550  STATIOII  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 


LST  TO 

UTC:  -01 

MONTH:  ALL 

HOURS 

:  ALL 

AMOUNTS 

(UKBBS) 

JAR 

PEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

RCHB 

20.S 

36.8 

39.0 

39.5 

39.0 

38.9 

47.0 

45.6 

50.3 

49.8 

38.1 

27.1 

40.1 

TRACE 

18.4 

16.9 

16.9 

16.0 

10.8 

10.5 

10.8 

11.2 

11.7 

13.5 

15.4 

18.1 

14.1 

.01 

7.3 

5.6 

4.6 

7.1 

4.5 

4.4 

3.6 

3.1 

3.8 

4.0 

4.8 

6.3 

4.9 

.02-.05 

15.5 

12.4 

15.7 

12.2 

14.2 

13.6 

9.6 

10.1 

8.7 

10.7 

12.6 

13.2 

12.4 

.06-. 10 

10.5 

10.1 

7.9 

7.9 

6.5 

7.1 

6.4 

8.0 

5.1 

4.6 

8.5 

11.0 

7.8 

.11-. 25 

12.1 

11.0 

10.0 

10.0 

13.1 

12.6 

8.6 

8.0 

11.2 

8.6 

11.3 

13.3 

10.8 

.26-. 50 

5.8 

5.9 

4.1 

5.4 

7.3 

7.9 

8.0 

9.2 

5.6 

5.5 

7.5 

8.4 

6.7 

.51-1.00 

1.4 

1.1 

1.7 

1.5 

3.2 

4.2 

5.4 

3.6 

2.1 

2.8 

1.5 

2.5 

2.6 

1.01-2.50 

.2 

.2 

.3 

1.4 

.8 

.5 

1.2 

1.3 

.5 

.3 

.2 

.6 

2.51-5.00 

.2 

.0 

5.01-10.00 

10.01-20.00 

OVEN  20.00 

DATS  WITH 

NEA8  AMIS 

52.9 

46.3 

44.2 

44.5 

50.2 

50.6 

42.3 

43.2 

38.0 

36.7 

46.6 

54.8 

45.8 

TOTAL  NO.  OP 
OBBBRVATIOIIS 

626 

555 

629 

607 

628 

619 

613 

641 

606 

652 

586 

608 

7370 
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OPBRATIRC  UKKriOR  'A' 
USAPSTAC,  ASraVUXB  HC 


TOrCAL  MOtRULT  PSECIPITATIon  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUIMA8T  OP  DAY  DATA 


8TATIGR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AaP/KATTERBACB  DL  PERIOD  (W  RECORD:  6510-9112 


LST 

TO  UTC: 

-01 

MORTB 

:  ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

PEB 

MAR 

APR 

MAY 

47UR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANNUAL 

65 

TRACE* 

.90* 

2.34 

3.24* 

66 

1.56 

1.78 

1.65 

1.56 

3.12 

2.27 

3.59 

3.39 

.56 

1.70 

-77 

2.95 

24.90 

67 

1.52 

.84 

1.60 

1.10 

1.80 

1.52 

.98 

2.94 

1.30 

2.58 

1.69 

2.56* 

20.43* 

68 

2.03* 

1.44* 

1.28* 

.93 

1.61 

2.63 

3.71 

5.95 

4.73 

2.23 

.40 

1.15 

28.09* 

69 

1.41 

1.19 

1.35 

2.26 

1.49 

3.53 

.75 

3.36 

.23 

.65 

2.47 

1.89* 

20.58* 

70 

2.24 

2.38 

.31* 

1.19* 

1.13 

1.04 

2.50 

2.23* 

.30* 

1.83 

1.07 

1.89 

18.11* 

71 

.48 

.49 

.54 

.52 

2.05 

1.83 

.11* 

1.69* 

1.14* 

.57* 

1.04* 

.43* 

10.89* 

72 

.75* 

.15* 

.51* 

.90* 

1.22* 

2.48* 

2.16* 

1.82* 

.40* 

.98* 

1.71* 

.43* 

13.51* 

73 

.73* 

1.26* 

.78* 

2.61* 

1.24* 

1.54* 

1.83* 

1.36* 

.42* 

1.46* 

2.14* 

1.94* 

17.31* 

74 

1.19* 

.90* 

.75* 

.72* 

2.27* 

2.10* 

4.76* 

1.66* 

1.67* 

2.01* 

.95* 

2.27* 

21.25* 

75 

1.57* 

.70* 

1.43* 

.87* 

1.39* 

3.25* 

1.11* 

2.88* 

2.90* 

1.08* 

1.66* 

.50* 

19.34* 

76 

1.86* 

.62* 

.35* 

.80* 

1.53* 

.98* 

2.09* 

.96* 

1.96* 

.78* 

1.30* 

1.22* 

14.45* 

77 

2.57* 

2.82* 

1.66* 

2.43* 

.88* 

2.30* 

1.38* 

2.97* 

1.08* 

1.07* 

2.72* 

1.44* 

23.32* 

78 

,89* 

1.05* 

2.11* 

1.14* 

4.71* 

1.88* 

2.17* 

3.76* 

2.14* 

2.32* 

.18* 

1.74* 

24.09* 

79 

2.65* 

1.06* 

2.64* 

2.35* 

1.76* 

2.42* 

2.32* 

1.50* 

2.09* 

.86* 

2.86* 

3.61* 

26.12* 

80 

1.72* 

1.20* 

.90* 

2.82* 

1.69* 

2.73* 

4.82* 

.75* 

1.82* 

2.52* 

.54* 

1.27* 

22.78* 

81 

1.17* 

.85* 

1.29* 

.34* 

4.53* 

1.41* 

2.59* 

3.10* 

2.02* 

5.47* 

1.26* 

3.14* 

27.17* 

82 

1.38* 

.79* 

1.24* 

.78* 

1.42* 

3.22* 

2.45* 

2.33* 

.71* 

2.90* 

.96* 

3.12* 

21.30* 

83 

1.47* 

1.61* 

1.53* 

2.69* 

4.36* 

1.55* 

.70* 

1.89* 

2.71* 

.85* 

1.43* 

1.07* 

21.86* 

84 

2.30* 

1.58* 

.13* 

1.08* 

4.76* 

3.48* 

2.16* 

1.52* 

3.17* 

.56* 

1.13* 

.79* 

22.66* 

85 

1.76* 

1.20* 

.18* 

1.18* 

5.12* 

1.42* 

1.35* 

2.87* 

1.71* 

.11* 

2.38* 

1.44* 

20.72* 

86 

2.30* 

.67* 

1.62* 

1.24 

3.66 

1.29 

2.62 

3.49 

1.78 

2.80 

1.01 

2.54 

25.02* 

87 

1.99 

2.26 

1.39 

.62 

3.55 

5.20 

3.70 

3.03 

2.33 

1.55* 

1.70* 

1.71* 

29.03* 

88 

1.96* 

2.37* 

5.76* 

.89* 

1.06* 

3.49* 

3.89* 

1.96* 

2.57* 

1.35* 

1.91* 

2.93* 

30.14* 

89 

1.24* 

.87* 

.70* 

2.22* 

1.47* 

2.17* 

2.49* 

2.42* 

1.08* 

2.33* 

1.66* 

3.35* 

22.00* 

90 

.81* 

3.29* 

1.23* 

1.80* 

1.42* 

2.60* 

3.75* 

1.86* 

3.44* 

2.31* 

3.49* 

.98* 

26.98* 

91 

1.58* 

.56* 

1.29* 

1.06* 

1.98* 

4.65* 

1.27* 

1.48* 

2.52* 

.44* 

2.46* 

2.36* 

21.65* 
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OrawrilKi  UX»TIOH  'A* 
OSArraK.  ASHEVILLE  DC 


TOTAL  HOirmLy  prbcifitatior  amouhts  ih  inches 

FRCH  SUNHART  OF  DAY  DATA 


STAtlOH  HWBER:  107550  STATIOR  NAHE:  ANSBACB  AHF/RATTBRBACB  DL 

LST  TO  UTC:  -01 


FERIOD  OP  RECORD:  6510-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


THAR 


JAR 


HAR  APR  MAT  JUR  JUL  AUG 


OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


LEAST 

.48 

.49 

.54 

.52 

1.13 

1.04 

.75 

2.94 

.23 

.65 

.40 

1.15 

24.90 

QREAIE8T 

2.65 

3.29 

5.76 

2.82 

5.12 

5.20 

4.82 

5.95 

4.73 

5.47 

3.49 

3.61 

30.14 

mu 

1.53 

1.49 

1.31 

1.17 

2.30 

2.41 

2.55 

3.69 

1.82 

1.96 

1.23 

2.17 

NDIIAR 

1.54 

1.49 

1.39 

1.10 

1.93 

2.05 

2.62 

3.38 

1.54 

2.03 

1.04 

2.34 

BD 

.606 

.772 

.447 

.596 

.993 

1.382 

1.256 

1.126 

1.620 

.770 

.738 

.688 

TOTAL  OSS 

626 

555 

629 

607 

628 

619 

613 

641 

606 

652 

586 

608 

7370 

THE  CRBACTST  VALUE  OP 

5.95 

OCCURRED  OH 

08/68 

ROTEt 

■THE  VALUE 

IS  BASED  OR  A  HCHTH  WITH  USS 

THAR  90% 

OP  THE 

DATA  AVAILABLE 

FOR  THE 

MONTH 
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(^BIWTinG  IiOCKTIOII  'A' 
USAFEIAC,  ASHBVIUB  RC 


EXTRSS  DAILY  PRECIPITATION  AHOURTS  IN  INCHES 

FROM  siMuuty  ae  day  data 


SranOH  RUOBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL 

liST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JMI 

FBB 

MKR 

APR 

KAY 

JUII 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

wov 

DEC 

ANNUAL 

65 

TRACE* 

.41* 

.29 

.41* 

66 

.60 

.69 

.44 

.38 

.83 

.98 

.87 

.94 

.27 

.34 

.26 

.44 

.98 

67 

.29 

.31 

.43 

.36 

.49 

.31 

.29 

.71 

.37 

.66 

.39 

.91* 

.91* 

68 

.57* 

.49* 

.73* 

.56 

.49 

.78 

1.25 

1.51 

1.04 

.80 

.19 

.23 

1.51* 

69 

.62 

.17 

.38 

.41 

.52 

.92 

.33 

1.07 

.08 

.24 

.90 

.49* 

1.07* 

70 

.45 

.46 

.06* 

.42* 

.38 

.24 

.58 

.71* 

.13* 

.54 

.22 

.32 

.71* 

71 

.12 

.20 

.15 

.18 

.63 

.46 

.06* 

.53* 

.44* 

.43* 

.31* 

.16* 

.63* 

72 

.21* 

.07* 

.17* 

.22* 

.26* 

.84* 

.88* 

1.00* 

.15* 

.65* 

.46* 

.32* 

1.00* 

73 

.40* 

.30* 

.22* 

1.07* 

-34* 

.30* 

.32* 

.40* 

.20* 

.35* 

.52* 

.40* 

1.07* 

74 

.35* 

.32* 

.17* 

.22* 

.52* 

.58* 

.95* 

.48* 

.45* 

.54* 

.29* 

.40* 

.95* 

75 

.42* 

.35* 

.67* 

.28* 

.44* 

.91* 

.50* 

.87* 

1.67* 

.32* 

.35* 

.35* 

1.67* 

76 

.25* 

.50* 

.11* 

.48* 

.82* 

.54* 

.73* 

.53* 

.56* 

.19* 

.45* 

.28* 

.82* 

77 

.63* 

.66* 

.78* 

.83* 

.58* 

.79* 

.75* 

1.25* 

.37* 

.44* 

.49* 

.55* 

1.25* 

78 

.20* 

.24* 

.70* 

.34* 

1.18* 

.48* 

.87* 

1.56* 

.52* 

.82* 

.07* 

.70* 

1.56* 

79 

1.15* 

.31* 

.57* 

.56* 

.56* 

1.43* 

.83* 

.37* 

1.20* 

.47* 

.59* 

.66* 

1.43* 

80 

.60* 

.30* 

.17* 

.80* 

.70* 

.82* 

1.24* 

.19* 

.58* 

.75* 

.37* 

.36* 

1.24* 

81 

.30* 

.21* 

.34* 

.21* 

1.23* 

.45* 

.92* 

1.67* 

1.06* 

1.90* 

.47* 

.61* 

1.90* 

82 

.40* 

.34* 

.32* 

.36* 

.48* 

.77* 

.90* 

.54* 

.45* 

.61* 

.37* 

.73* 

.90* 

83 

.44* 

.52* 

.47* 

1.18* 

.99* 

.33* 

.46* 

1.04* 

1.18* 

.31* 

1.19* 

.69* 

1.19* 

84 

.35* 

.63* 

.06* 

.64* 

1.16* 

1.71* 

.73* 

.88* 

1.09* 

.21* 

.93* 

.23* 

1.71* 

85 

.23* 

.48* 

.08* 

.32* 

1.49* 

.44* 

.28* 

.53* 

.77* 

.05* 

.65* 

.36* 

1.49* 

86 

.30* 

.62* 

.31* 

.40 

.81 

.54 

.59 

.76 

.44 

.61 

.34 

.40 

.81* 

87 

.45 

.35 

.52 

.23 

1.09 

.99 

.60 

.79 

.43 

.53* 

.34* 

.68* 

1.09* 

88 

.82* 

.43* 

.73* 

.57* 

.37* 

1.61* 

1.19* 

.82* 

.63* 

.33* 

.67* 

.77* 

1.61* 

89 

.62* 

.41* 

.16* 

.54* 

.80* 

.51* 

.73* 

1.08* 

.52* 

1.21* 

1.02* 

.79* 

1.21* 

90 

.31* 

1.43* 

.40* 

.36* 

.60* 

.58* 

2.60* 

.60* 

1.78* 

.79* 

.78* 

.22* 

2.60* 

91 

.87* 

.22* 

.53* 

.31* 

1.04* 

1.10* 

.41* 

.91* 

1.91* 

.21* 

.41* 

1.03* 

1.91* 
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OPBmXIHG  lOCXSVm  'A*  FBRCEHTACE  FBBQUEKCy  OF  OCCURKEHCB  OF  SNCMFALL  IN  INCHES 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  SUMMARY  OP  DAY  DATA 

STAnOR  RUHBER:  107550  STATKMI  NAME:  AHSBACB  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 


LST  TO 

UTC:  -01 

MOMTB:  ALL 

SOURS 

:  ALL 

AMOUinS 

(IBCBES) 

JMI 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jxm 

JUL 

AUG 

SEP 

OCP 

NOV 

DEC 

ANN 

mm 

55.9 

58.9 

71.0 

81.1 

98.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.7 

76.5 

59.0 

83.5 

TRACE 

19.6 

19.5 

16.5 

11.7 

1.4 

2.1 

14.2 

19.1 

8.5 

6.7 

6.1 

4.1 

2.1 

.2 

.2 

3.4 

5.4 

2.3 

10.1 

9.2 

5.2 

3.5 

3.1 

9.1 

3.3 

3.2 

3.1 

2.1 

1.0 

1.2 

3.1 

1.1 

2.9 

2.0 

.2 

.3 

1.2 

2.8 

.8 

.6 

.5 

.5 

.2 

.2 

1.2 

.3 

.8 

.7 

.3 

.3 

.2 

6.5-10.4 

.2 

.2 

.3 

.1 

10.5-15.4 

.2 

.0 

15.5-25.4 

25.5-50.4 

CWER  50.4 

DAYS  WITH 

WtAS  AMTS 

24.4 

21.6 

12.5 

7.2 

.2 

.2 

9.4 

21.9 

7.9 

tonu,  NO.  OF 
OB&ERVXnORS 

626 

555 

630 

608 

629 

620 

610 

642 

607 

652 

586 

607 

7372 
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OPBRATIIIG  lOCATION  *A' 
USAFECAC,  ASHEVILLE  HC 


TOTAL  MONTHLY  SI«OWPALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OP  QAY  DATA 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTBRBACH  DL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YKMt 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

.0* 

1.0* 

5.1* 

6.1* 

66 

7.6 

.0 

12.4 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 

l.B 

13.4 

35.2* 

67 

8.3 

1.7 

.3 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.8* 

20.2* 

68 

7.4* 

2.0* 

4.0* 

.8 

,0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

10.7 

25.3* 

69 

8.3 

13.7 

2.0 

2.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

9.9 

14.4* 

50.4* 

70 

4.7 

15.8 

6.4* 

5.6* 

TRACE 

.0 

-0 

.0* 

.0* 

TRACE 

TRACE 

11.2 

43.7* 

71 

TRACE 

6.1 

10.5 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

2.9* 

1.8* 

21.3* 

72 

8.2» 

.7* 

1.7* 

.2* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

8.5* 

TRACK* 

19.5- 

73 

5.0* 

8.0* 

5.2* 

18.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACK* 

12.8* 

8.1* 

57.3* 

74 

TRACE* 

3.4* 

1.6* 

1.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.7* 

8.1* 

15.0* 

75 

3.5* 

.1* 

2,0* 

1.5* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

5.1* 

TRACE* 

12.2* 

76 

6.4* 

5.3* 

TRACE* 

1.8* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.7* 

2.3* 

18.5* 

77 

20.7* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.5* 

3.1* 

25.3* 

78 

7.9* 

9.5* 

7.8* 

4.0* 

TRACE* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.8* 

4.3* 

34.3* 

79 

18.7* 

1.3* 

1.3* 

1.1* 

.1* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.1* 

9.3* 

31.9* 

80 

12.7* 

TRACE* 

.4* 

6.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.3* 

11.4* 

30.8* 

81 

11.7* 

7.3* 

2.0* 

.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0' 

3.7* 

26.8* 

51.7* 

82 

8.4* 

1.9* 

2.7* 

.9* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

3.0* 

10.8* 

27.7* 

83 

7.6* 

6.2* 

1.7* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.1* 

2.5* 

19.1* 

84 

15.4* 

12.6* 

.1* 

2.3* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.6* 

31.0* 

85 

17.1* 

7.0* 

.8* 

.3* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

4.3* 

3.0* 

32.5* 

86 

12.6* 

7.4* 

.1* 

1.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

14.9 

36.8* 

87 

14.4 

9.7 

5.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

TRACE* 

29.1* 

88 

1.0* 

14.0* 

22.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

8.0* 

3.0* 

48.0* 

89 

TRACE* 

.7* 

.9* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

1,6* 

90 

TRACE* 

9.1* 

1.9* 

TRACK* 

,0* 

.0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

3.7* 

8.7* 

23.4* 

91 

.5* 

6.3* 

TRACE* 

1.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.5* 

8.3* 
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OPBRATING  LOCATIOR  'A' 
USAFBXAC,  ASHEVILLE  RC 


TOTAL  MONTHLY  SNCWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
PROM  SUMttRY  OF  DAY  DATA 


SIATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

LST  TO  OTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAN 


FEB 


HAR 


APR 


HAY 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


DEC 


ANNUAL 


LEAST 

TRACE 

.0 

.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

10.7 

GREJCTBST 

20.7 

15.8 

22.0 

18.2 

.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

12.8 

26.8 

57.3 

MEAN 

7.2 

7.8 

6.0 

1.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

2.0 

MEDIAN 

8.0 

7.9 

5.0 

.6 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.2 

SD 

4.744 

6.377 

5.261 

1.239 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

3.924 

TOTAL  OBS 

626 

555 

630 

608 

629 

620 

610 

642 

607 

652 

586 

607 

7372 

THE  GREATEST  VALUE  OF  26.8  OCCURRED  ON  12/81 


NOTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  HONTR  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONOS 


B  -  3  -  2B 
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OPERKriHG  UXATION  'A' 
USAFBEAC.  ASBEVILLB  RC 


EXTRBHE  DAILY  SNOWFALL  AMOUNTS  IN  INCHES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NWffiER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 


LST  TO  UTC 

;  -01 

MONTH 

;  ALL 

HOURS:  ALL 

TEAR 

JMI 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jxm 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

.0* 

1.0* 

2.2* 

2.2* 

66 

3.0 

.0 

4.4 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0 

.0 

.0 

1.0 

4.4 

4.4* 

67 

3.1 

1.2 

.2 

3.1 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TILiCF 

3.0* 

3.1* 

68 

3.0* 

1.0* 

1.0* 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.3 

3.0 

3.0* 

69 

7.0 

3.0 

1.0 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

7.9 

3.0* 

7.9* 

70 

1.0 

2.0 

2.0* 

2.0* 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

TRACE 

TRACE 

3.2 

3.2* 

71 

TRACE 

2.0 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

2.0* 

1.0* 

2.0* 

72 

2.5» 

.7* 

1.0* 

.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.2* 

3.0* 

TRACE* 

3.0* 

73 

3.7* 

3.0* 

2.7* 

10.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

4.2* 

4.0* 

10.5* 

74 

TRACE* 

1.2* 

1.6* 

1.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.7* 

4.0* 

4.0* 

75 

3.0* 

.1* 

1.0* 

.7* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.6* 

TRACE* 

3.0* 

76 

2.2* 

5.0* 

TRACE* 

1.1* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.3* 

1.3* 

5.0* 

77 

6.3* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.1* 

2.0* 

6.3* 

78 

2.0* 

3.2* 

5.0* 

4.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.6* 

2.2* 

5.0* 

79 

4.6* 

.8* 

.8* 

1.0* 

.1* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.1* 

4.5* 

4.6* 

80 

6.2* 

TRACE* 

.4* 

1.5* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

.3* 

3.6* 

6.2* 

81 

3.0* 

2.1* 

2.0* 

.2* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

1.7* 

5.0* 

5.0* 

82 

5.0* 

.7* 

2.3* 

.8* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

3.0* 

3.7* 

5.0* 

83 

4.4* 

2.4* 

.7* 

TRACE* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.8* 

.9* 

4.4* 

84 

3.5* 

5.0* 

.1* 

1.5* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.6* 

5.0* 

85 

3.6* 

3.0* 

.4* 

.3* 

T3WCE* 

.0* 

.0* 

,0* 

.0* 

.0* 

3.0* 

3.0* 

3.6* 

86 

3.1* 

6,2* 

.1* 

.8 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.0 

6.2* 

87 

3.0 

3.5 

2.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0* 

.0* 

TRACE* 

3.5* 

88 

1.0* 

3.9* 

7.1* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

7.0* 

1.4* 

7.1* 

89 

TRACE* 

.7* 

.9* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.9* 

90 

TRACE* 

5.1* 

1.2* 

T3UCE* 

.0* 

-0* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

2.5* 

2.0* 

5.1* 

91 

.5* 

3.0* 

TRACE* 

1.0* 

TRACE* 

.0* 

.0* 

.0* 

.0* 

TRACE* 

TRACE* 

.5* 

3.0* 
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CrawrillG  lOCATXOH  'A' 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCERTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SHOW  DEPTH  IN  INCHES 
FROH  SUHHARY  OF  DAY  DATA 


SIKTIOR  NUMBER:  107550 

STATION 

LST  TO 

SAHB: 

IfPC:  - 

ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

01 

PERIOD  OP  RE(X)RD:  6510-9112 

MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 

AMOUNTS 

(INCHES) 

JAH 

FEB 

MAR 

APR  MAY  JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

ANN 

ROUE 

41.6 

53.2 

83.1 

95.6  99.8  100.0  100.0 

100.0 

100.0 

100.0  87.0 

63.6 

85.6 

TRACE 

6.4 

8.3 

5.1 

2.6  .2 

7.5 

7.7 

3.1 

1 

7.5 

7.2 

3.3 

1.2 

1-5 

7.6 

2.3 

2 

9.6 

6.3 

2.8 

.9 

6.1 

2.1 

3 

12.3 

6.1 

2.7 

1.0 

5.8 

2.3 

4-6 

14.3 

18.0 

1.4 

.5 

1-7 

5.3 

3.3 

7-12 

8.3 

.9 

1.4 

.2 

.3 

4.0 

1.3 

13-24 

.2 

.2 

.0 

25-36 

37-4B 

49-60 

61-120 

OVER  120 

DATS  WZTB 

NBAS  ANTS 

52.1 

38.6 

11.8 

1.8 

5.5 

28.7 

11.3 

TOtM.  RO.  OP 
CnSERVATIOIIS 

628 

555 

633 

608  629  620  610 

642 

607 

652  586 

607 

7377 
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OPERATIRG  LOCKTIOII  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


EXTRBIB  DAILY  SNCW  DEPTH  AMOUHTS  IH  INCHES 
PNOM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


SXATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 


LST  TO  UTC 

:  -01 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

0* 

0* 

1* 

1* 

66 

2 

0 

4 

0 

0 

0 

0* 

0 

0 

0 

1 

3 

4* 

67 

4 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4* 

4* 

68 

7* 

1* 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

7 

7* 

69 

7 

5 

1 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

9* 

9* 

70 

4 

5 

4* 

TRACE* 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0 

0 

3 

5* 

71 

2 

2 

3 

0 

0 

0 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

1* 

3* 

72 

6» 

4* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

4* 

0* 

6* 

73 

2* 

3* 

3* 

10* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

7* 

7* 

10* 

74 

TRACE* 

1* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

4* 

4* 

75 

2* 

0* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

0* 

2* 

76 

3* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

3* 

4* 

4* 

77 

12* 

4* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

2* 

1* 

12* 

78 

3* 

6* 

4* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

2* 

6* 

79 

13* 

8* 

1* 

1* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

5* 

13* 

80 

9* 

TRACE* 

TRACE* 

1* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

8* 

9* 

81 

8* 

6* 

0* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

10* 

10* 

82 

8* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

1* 

3* 

8* 

83 

1* 

6* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

2* 

6* 

84 

10* 

7* 

5* 

I* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

10* 

85 

9* 

5* 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

4* 

3* 

9* 

86 

4* 

5* 

3* 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7* 

87 

9 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0* 

0* 

TRACE* 

9* 

88 

TRACE* 

6* 

14* 

0» 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

5* 

0* 

14* 

89 

TRACE* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

TRACE* 

TRACE* 

90 

0* 

3* 

2* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

2* 

3* 

3* 

91 

1* 

5* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

0* 

TRACE* 

5* 
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oremTmc  vocKticm  'A' 

USAFBIAC.  ASHBVIUB  HC 


FIRST  AIID  LAST  DAYS  OF  OCCURRBNCB  BY  SHOW-YEAR 
FROH  SUMURY  OF  DAY  DATA 

STATIOR  HUMBER:  107550  SIATIOR  HAMS:  AHSBACB  AHP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 

SHOW-YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


aioif-TSiut 

FIRST 

SNOWFALL 

FIRST 

MBASURABLB 

SNOWFALL 

FIRST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

LAST 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 

LAST 

MEASURABLE 

SNOW  DEPTH 

65  - 

6:j 

HOV  12 

BOV  22 

OK  05 

MAR  31 

MAR  30 

MAR  16 

66  - 

67 

BOV  15 

BOV  15 

HOV  15 

APR  26 

APR  06 

APR  06 

67  - 

68 

OCT  18 

DEC  07 

DEC  08 

APR  08 

APR  06 

APR  07 

68  - 

69 

BOV  15 

HOV  18 

DK  24 

APR  21 

APR  19 

MAR  29 

69  - 

70 

BOW  10 

BOV  25 

BOV  26 

MAY  01 

APR  30 

MAR  27 

70  - 

71 

OCT  22 

OEC  22 

DK  22 

APR  29 

MAP  12 

MAR  13 

71  - 

72 

OCT  16 

NOV  19 

OK  30 

APR  28 

APR  28 

FEB  11 

72  - 

73 

OCT  20 

OCT  24 

HOV  15 

APR  20 

APR  20 

APR  13 

73  - 

74 

OCT  18 

BOV  16 

HOV  27 

APR  26 

APR  26 

MAR  06 

74  - 

75 

OCT  20 

BOV  26 

DK  12 

APR  10 

APR  10 

MAR  25 

75  - 

76 

BOV  12 

HOV  12 

HOV  24 

APR  28 

APR  23 

FEB  17 

76  - 

77 

BOV  19 

HOV  23 

HOV  23 

APR  15 

JAH  31 

FEB  04 

77  - 

78 

BOV  14 

HOV  16 

BOV  17 

MAY  11 

APR  17 

MAR  22 

78  - 

79 

BOV  27 

BOV  28 

HOV  29 

MAY  04 

MAY  04 

APR  06 

79  - 

80 

BOV  13 

BOV  16 

OK  19 

APR  25 

APR  24 

APR  24 

80  - 

81 

OCT  20 

BOV  06 

DK  01 

APR  28 

APR  27 

FEB  26 

81  - 

82 

BOW  09 

HOV  09 

HOV  30 

APR  30 

APR  13 

FEB  26 

82  - 

83 

HOV  15 

BOV  17 

HOV  17 

HAT  09 

MAR  29 

FEB  25 

83  - 

84 

BOV  15 

BOV  21 

DK  01 

MAY  08 

APR  04 

APR  03 

84  - 

85 

DEC  10 

OK  26 

JAH  02 

MAY  03 

APR  29 

FEB  26 

85  - 

86 

BOV  12 

BOV  14 

HOV  21 

APR  14 

APR  12 

APR  11 

86  - 

87 

OK  02 

OK  20 

DK  22 

APR  12 

MAR  20 

MAR  20 

87  - 

88 

OK  07 

JAH  22 

FEB  10 

MAR  31 

MAR  15 

MAR  18 

88  - 

89 

BOV  21 

BOV  21 

BOV  21 

APR  28 

MAR  01 

HOV  23 

89  - 

90 

HOV  22 

FEB  12 

FEB  12 

APR  25 

MAR  02 

KAR  02 

90  - 

91 

BOV  05 

BOV  05 

BOV  28 

MAX  17 

APR  18 

FEB  22 
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CraWnilG  LOCkTICH  'A' 
OSAraiAC.  ASBKVILLB  RC 


FIRST  AMD  LAST  DAYS  OF  OCCURREMCB  BY  SNOW-YEAR 
FRCH  SUM4ARY  OP  DAT  DATA 


SmiOM  HWBSR:  107S50  STATIOR  RAMB:  ARSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9112 
SNOW- YEAR:  1  AUG  -  31  JUL 


FIRST 

8R0WFAU 


SNOW-TEAR 


91  -  92 


FIRST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 


FIRST 
MEASURABLE 
SHOW  DEPTH 


LAST 

SNOWFALL 


LAST 

MEASURABLE 

SNOWFALL 


LAST 

MEASURABLE 
SNOW  DEPTH 


IBDIAH-DRR 
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RR 

TO 

cccccccc 

AA 

AA 

RR 

RR 

TT 

cccccc 

PART  C 


SURFACE  WIRD  SUMtARIBS 


PEAK  HIHDS. 

TflBSB  TABIES  ARB  CREATED  FROM  SUmARY  GF  DAY  DATA.  SPEEDS  ARE  IN  KNOTS. 

DIRECTIONS  ARB  TO  16  COHPASS  POINTS  FROH  THE  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD 
THROUGH  JUNE  1968,  BUT  IN  JUtY  1968,  ALL  STATIONS  EXCEPT  THOSE  OF  lEE  NATIONAL 
HEATHER  SERVICE  STARTED  RBOORDING  DIRECTIONS  IN  TENS  OF  DEGREES.  DATA 
IS  SUMMARIEED  BY  NORTH  FOR  BACH  YEAR  FOR  THE  ENTIRE  PERIOD  OF  RECORD 
AVAILABLE.  GIVEN:  THE  GREATEST  HORTHLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  THE 
GREATEST  YEARLY  VALUE  FOR  ALL  YEARS  COMBINED,  AND  THE  DATE  OF  THE  ABSOLUTE 
PEAK  WIND  RECORDED  FOR  THE  ENTIRB  PERIOD  OF  RECORD.  AN  ASTERISK  (•)  INDICATES 
A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR  HBICB  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  ARE  AVAILABLE.  AN 
ASTERISK  ALSO  DEMOTES  A  YBAR(S)  WITH  ORB  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

PEAK  HINDS— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  FROM  SUMMRY  OF  DAY  DMA.  DATA  IS  SUWURIZED  BY  MONTH,  FOR  ALL 
YEARS  COmiNBD,  FOR  ELEVEN  WIRD  SPEED  GROUPS.  THE  1-4  KNOT  SPEED  GROUP 
INCLUDES  CALM  HINDS.  IF  THE  PEAK  WIND  IS  REPORTED  FOR  A  PARTICULAR  DAY 
AS  -CALM,*  THAT  COUNT  GOBS  INTO  THE  *1-4  KNOT’  CATEGORY.  TABLES  INCLUDE 
MEANS,  MEDIANS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COURTS.  THE  VALUES  IN  THIS  SUNURY 
ACCOUNT  FOR  A  PEAK  WIND  BEING  RECORDED  FOR  EACH  DAY  OF  EACH  MONTH. 

WINO  DIRECTION  VS  WIRD  SPEED— PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS.  THEY  SUMMARIZE 
THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-HOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  NORTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

THESE  TABUS  GIVE  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OF  THE  PERCENT  OCCURRENCE 

FREQUBNCY  (POF)  FOR  ELEVEN  HIND  SPEED  GROUPS  VERSUS  TWELVE  WIND  DIRECTION 
SECTORS  GIVEN  IN  30  DEGREE  INCREMENTS.  ’CALM*  AND  -VARIABU’  HIHDS  ARE 
GIVEN  8EFARAIBLY.  CARDINAL  HIND  DIRBCTIORS  (N,E,S,W)  APPEAR  FOR  REFERENCE. 

TOTAL  PBRCERTHGES,  HEARS,  AND  ISDIANS  FDR  EACH  SECTOR,  ALONG  WITH  TOTAL  OBS¬ 
ERVATION  COURTS,  ARB  PRINTED  BELOW  BACH  SUFMARY. 

ALSO  PROVIDED:  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION  OP  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIRD  SPEED 
FOR  SPECIFIED  CBILING/VISIBILITT  OONDITIOWS.  THESE  CONDITIONS  ARB: 

WHEN  THE  VISIBILITY  IS  GREATER  THAN  C«  EQUAL  TO  1/2  MILES  (0800  METERS) 

THE  CEILIRO  MUST  BE  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  200  FEET  BUT  LESS  THAN  1500  FEET. 

IF  THIS  OORDITIQN  IS  NOT  IST,  THEN  THE  FOLLOWING  COTOITION  IS  TESTED: 

wn  THE  CEILna  is  greater  than  or  equal  to  200  FEET,  THE  VISIBILITY  MUST 

■i  ORBAIBR  TEAR  OR  EQUAL  TO  1/2  (0800  MEIERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS). 


OONVBRBION:  1  KNOT  •  .914791  METERS  PER  SBOOND 
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oPEmTino  LocxrioH  'A' 

USAFBIAC,  ASHBVILLB  RC 


PEAK  SUEFACB  WINDS  IN  KNOTS 
FRQH  StffWARy  OF  DAY  DATA 


SnmOH  RIMBBR:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

1ST  TO  WTCs  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  7011-9112 
MONTH:  AIL  HOURS:  ALL 


TEAR 

JM 

mg 

miQQi 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUO 

SEP 

OCT 

ROV 

DEC 

ANN 

70 

24/  47 

29/  46 

24/*47 

71 

27/  41 

26/  29 

28/  36 

27/  33 

10/*25 

26/  45 

18/»24 

28/*36 

27/*24 

01/*33 

25/*44 

26/*37 

26/*45 

72 

03/»25 

19/»20 

27/*68 

04/»43 

24/»40 

26/»39 

25/»31 

28/»50 

26/»32 

25/*24 

24/*57 

09/*26 

27/*68 

73 

27/»25 

24/»32 

27/«22 

23/*45 

26/»39 

22/*29 

27/*28 

27/*25 

25/*25 

27/*41 

27/*44 

28/*41 

23/*45 

74 

26/»52 

24/*41 

26/»31 

06/*26 

30/*43 

31/*32 

29/»35 

26/*32 

25/*38 

25/*39 

29/*35 

22/*48 

26/*52 

75 

21/*38 

ll/»25 

25/»33 

27/»60 

26/»34 

27/»35 

23/»38 

18/*27 

22/*41 

24/*33 

30/*37 

17/»27 

27/»60 

76 

26/*44 

09/*23 

26/*2S 

29/*24 

27/»28 

27/»30 

02/»32 

04/»32 

27/»36 

28/*25 

27/»59 

24/*38 

27/*59 

77 

27/»40 

28/*37 

33/»41 

30/»44 

15/»30 

28/*26 

24/»25 

26/*48 

26/»39 

28/*34 

25/*52 

25/*38 

25/»52 

78 

29/M3 

26/*28 

22/*44 

13/»32 

12/»35 

29/‘35 

28/»26 

32/*34 

30/*37 

26/»26 

25/*21 

27/»36 

22/»44 

79 

27/»27 

21/*25 

27/»42 

21/*30 

27/»40 

27/»29 

28/*2B 

25/*30 

29/*30 

31/*30 

28/*43 

27/»40 

28/»43 

SO 

23/*24 

28/*32 

27/*29 

27/*39 

09/»28 

26/*28 

27/»30 

29/*25 

2e/*36 

32/*40 

25/*30 

26/*31 

32/»40 

81 

23/*35 

27/*34 

27/»39 

26/*27 

28/*29 

29/*44 

29/*30 

21/*32 

33/*26 

27/*33 

26/*30 

27 /•42 

29/*44 

82 

27/»36 

26/*26 

28/»34 

30/*38 

25/»29 

29/»23 

19/»26 

24/»22 

25/*21 

22/*39 

24/*22 

25/»45 

25/*45 

83 

27/»50 

26/»47 

30/»41 

25/»36 

27/*28 

12/»30 

29/»30 

23/*24 

25/»31 

29/»35 

29/*42 

27/*35 

27/*50 

84 

25/»37 

25/»41 

27/»31 

ll/*22 

27/»43 

30/*30 

24/* 30 

30/»24 

27/»36 

26/»26 

09/*21 

30/»25 

27/*43 

85 

32/*40 

27/»35 

26/»31 

28/*33 

25/*30 

26/»37 

30/»34 

21/*34 

26/»27 

26/*28 

30/*34 

27/*33 

32/*40 

86 

28/»54 

09/* 19 

2e/*44 

24/  34 

32/  29 

23/  27 

33/  33 

24/  34 

27/  25 

28/  42 

33/  25 

30/  48 

28/*54 

87 

26/  36 

27/  26 

30/  38 

27/  28 

26/  28 

24/  38 

24/  26 

28/  40 

27/*26 

27/*33 

26/»37 

27/»25 

28/»40 

88 

27/*35 

23/»38 

24/>46 

27/»26 

10/*24 

29/*22 

24/*46 

23/*25 

28/»32 

25/»37 

26/*30 

28/*38 

24/*4e 

89 

25/»28 

26/*30 

27/»31 

25/»32 

27/»28 

30/»27 

30/*30 

30/*34 

25/*23 

28/*28 

35/»25 

28/»44 

28/*44 

90 

28/*48 

30/»50 

28/*60 

33/»36 

28/»26 

29/»30 

28/*27 

27/*30 

25/»35 

28/*33 

27/»34 

26/*31 

28/*eo 

91 

28/»27 

27/»30 

08/*33 

35/*29 

27/»21 

28/»30 

27/*30 

28/*24 

27/*25 

27/*38 

23/»31 

30/*44 

30/*44 

C  -  2  -  lA 


USAFETAC/DS~92/2e4  -  Paga  51 


apBmeriM  vocmcm  'A' 

OBAranC.  ASHBVILLK  HC 


PEAK  SirBFACB  WINDS  IN  KNOTS 
FNCH  SUMURY  OF  DAY  DATA 


TBB  PEAK  WIND  OP  68  FIKM  27/  OCCURRED  OR  03/28/72 

ROTBl  •TB  VAUIR  IS  BASED  OR  A  HORIB  Wllfl  USS  THAR  908  OF  DATA  AVAILABLE  FDR  THE  NORTH 
$IIB  VALUE  IS  100  OR  OREKTER  WITH  LESS  THAR  90%  OP  DKTh  AVAILABLE  FDR  THE  NORTH 
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OraWTIHG  lACATlCH  'A' 
USAFBXAC,  ASHBVILLB  HC 


PBRCBHTAGB  FRGQUBNCy  OF  OCCURRBRCB  OF  DAILY  PEAK  WINDS 
FROM  SUHHARY  OF  DAY  DATA 

STATION  HUMBBR:  1075*0  STATION  NAMB:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  7011-9112 

LST  TO  UlCt  -01  HONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


Homs 

CALM-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND 

20-24 

SPEEDS 

25-29 

IN  ENcrrs 

30-34  35-39 

40-49 

SO-64 

6E  65 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

TOTAL 

OBS 

JMI 

.2 

12.6 

29.6 

23.0 

13.2 

9.4 

6.0 

3.4 

2.1 

.6 

.0 

IB.l 

16.0 

470 

FEB 

1.7 

15.6 

30.2 

24.9 

12.4 

8.3 

3.4 

B 

B 

.2 

.0 

16.4 

15.0 

410 

NAN 

1.0 

7.3 

29.9 

23.7 

18.5 

8.1 

6.0 

B 

B 

.4 

.2 

18.6 

17.0 

4B1 

APR 

.0 

4.8 

26.1 

29.4 

23.9 

8.6 

4.4 

2.0 

.7 

.2 

.0 

18.5 

17.0 

456 

MAI 

.2 

5.1 

32.1 

30.3 

19.0 

9.6 

1.7 

1.1 

.9 

.0 

.0 

17.4 

16.0 

468 

JUN 

.0 

3.2 

29.2 

33.5 

19.0 

10.7 

3.0 

1.1 

.4 

.0 

.0 

18.0 

17.0 

469 

JUL 

.0 

4.6 

32.3 

30.5 

20.2 

8.6 

2.9 

.4 

.4 

.0 

.0 

17.3 

16.0 

455 

AUO 

.0 

4.9 

33.6 

28.3 

23.0 

5.9 

3.1 

.6 

.4 

.2 

.0 

17.2 

16.0 

488 

BMP 

.2 

10.6 

33.8 

27.9 

15.1 

7.2 

2.7 

2.3 

.2 

.0 

.0 

16.5 

15.0 

444 

OCT 

.0 

13.0 

37.7 

24.5 

13.0 

4.1 

5.8 

1.3 

.6 

.0 

.0 

16.2 

14.0 

469 

NOV 

1.1 

12.3 

32.7 

18.8 

14.8 

8.7 

4.9 

3.8 

2.0 

.7 

.0 

17.9 

15.5 

446 

DBC 

.2 

12.6 

27.8 

23.0 

12.2 

10.6 

6.8 

3.4 

3.4 

.0 

.0 

18.5 

16.0 

443 

ANNUAL 

.4 

8.8 

31.3 

26.5 

17.1 

8.3 

4.2 

2.0 

1.2 

.2 

.0 

17.6 

16.0 

5499 
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OPBRATIHG  UXATlcm 
USAFETAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.2 

2.3 

.6 

4.0 

6.9 

8.0 

020-040 

3.5 

4.6 

.6 

8.7 

6.3 

7.0 

050-070 

1.2 

.6 

2.3 

4.0 

8.4 

10.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.7 

7.0 

7.0 

110-130 

140-160 

.6 

.6 

1.2 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

3.5 

2.3 

5.8 

3.9 

3.5 

200-320 

7.5 

1.2 

4.6 

13.3 

5.'’ 

3.0 

230-350 

5.8 

5.2 

4.0 

15.0 

6.7 

5.0 

(H)  260-380 

4.6 

5.8 

6.4 

1.7 

1.2 

.6 

20.2 

9.6 

9.0 

290-310 

2.3 

6.4 

1.2 

9.8 

6.4 

7.0 

330-340 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.2 

iiminnii 

TCTKL8 

30.2 

30.7 

19.7 

1.7 

1.2 

.6 

100.0 

5.9 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  173 


C  -  4  -  1 


USAFSTAC/DS— 92/2B4  -  Page  54 


OPBIWTIlfG  LOCKTION  *A- 
USAFErac,  ASOEVILLB  HC 


PERCEIftAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  1075S0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.3 

2.1 

7.4 

8.0 

020-040 

1.8 

1.8 

1.5 

5.2 

6.7 

6.0 

050-070 

2.4 

.9 

.6 

4.0 

5.0 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

.6 

.6 

2.7 

5.6 

4.0 

110-130 

2.7 

.9 

3.7 

3.6 

3.0 

140-160 

3.4 

.9 

.3 

4.6 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

7.0 

4.6 

.6 

12.2 

4.8 

4.0 

200-220 

8.5 

3.7 

2.1 

14.3 

5.0 

4.0 

230-250 

2.7 

5.5 

4.0 

12.2 

7.4 

7.0 

(W)  260-280 

2.7 

5.2 

7.3 

2.4 

2.1 

19.8 

10.8 

10.0 

290-310 

1.8 

2.4 

1.8 

6.1 

6.9 

6.0 

320-340 

1.5 

1.5 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

1 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

//////////// 

TOTALS 

34.5 

29.8 

19.1 

2.4 

2.1 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  328 
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aPERKriRG  lACATICn  *A- 
USAFETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  OL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  06-08 


DIRECnCN 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIlfD  SPEED  IN  KHQTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.3 

.6 

.2 

1.1 

6.0 

6.0 

020-040 

1.4 

1.5 

.6 

3.5 

6.0 

5.0 

050-070 

2.2 

1.9 

.9  .2 

5.1 

6.6 

7.0 

(B)  080-100 

.9 

1.9 

2.8 

5.0 

5.0 

110-130 

3.4 

1.5 

4.9 

3.9 

4.0 

140-160 

4.2 

4.8 

9.0 

4.6 

5.0 

(S)  170-190 

7.1 

6.5 

1.1 

14.7 

5.2 

5.0 

200-220 

5.4 

5.6 

2.5 

13.4 

5.7 

5.0 

230-250 

3.1 

4.3 

5.2  .6 

.6 

13.9 

8.9 

8.0 

(W)  260-280 

2.5 

3.7 

7.1  4.2 

.8  .2 

18.4 

11.3 

12.0 

290-310 

1.2 

1.5 

1.4  .3 

4.5 

7.4 

7.0 

320-340 

.5 

1.5 

2.0 

5.7 

6.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.3 

12.5 

12.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.5 

//////////// 

TOTALS 

1  32.2 

35.5 

19.0  5.5 

1.4  .2 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

648 

C  -  4  -  3 
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OPBIWTIIIG  LOCKTION  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  IIC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  (»SERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.1 

.1 

.3 

4.0 

4.0 

020-040 

1.2 

1.9 

.7 

3.9 

6.3 

7.0 

050-070 

1.2 

1.8 

1.2 

.3 

4.5 

7.6 

6.5 

(E)  080-100 

1.2 

1.8 

.3 

3.3 

5.5 

5.0 

110-130 

2.2 

2.5 

.6 

5.4 

5.0 

5.0 

140-160 

4.6 

2.7 

.4 

7.8 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

7.9 

7.3 

1.6 

16.9 

5.2 

5.0 

200-220 

4.9 

4.8 

2.8 

.1 

12.7 

6.3 

6.0 

230-250 

2.8 

4.3 

5.5 

1.0  .1 

13.9 

8.9 

9.0 

(W)  260-2B0 

1.8 

5.1 

7.8 

4.8  1.5 

20.9 

11.6 

12.0 

290-310 

1.0 

1.3 

.4 

.1 

3.0 

6.3 

6.0 

320-340 

.6 

.9 

.7 

.1 

2.4 

7.8 

7.5 

VARIABLE 

1 

.3 

.1 

.4 

13.0 

14.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTDUiS 

29.5 

34.5 

22.3 

6.5  1.6 

100.0 

7.2 

7.0 

TOI3U.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  670 


C  -  4  -  4 
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OPBlWrillG  LOCATIOR  ‘A’ 
USAFKTAC,  ASHEVIIXE  HC 


PERCEirrASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

liST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAM  HOURS:  12-14 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIWD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

.4 

1.3 

3.9 

3.0 

020-040 

1.2 

1.5 

.7 

3.4 

6.6 

7.0 

050-070 

1.5 

2.1 

.6 

4.2 

5.9 

5.0 

(B)  080-100 

1.0 

.9 

.7 

.6 

3.3 

8.2 

7.5 

110-130 

2.5 

3.4 

.7 

6.7 

5.6 

6.0 

140-160 

4.3 

2.1 

.4 

6.8 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

5.2 

5.8 

.4 

11.4 

5.0 

5.0 

200-220 

5.1 

4.5 

2.2 

.6 

12.3 

6.6 

6.0 

230-250 

m 

B 

6.7 

1.2 

.1 

13.2 

9.8 

10.0 

(W)  260-280 

Bj 

9.5 

4.3 

1.6  .1 

22.9 

12.1 

12.0 

290-310 

B 

.9 

.6 

.1 

5.2 

8.8 

8.0 

320-340 

H 

■ 

1.6 

.1 

3.9 

7.9 

7.5 

VARIABLE 

.1 

.6 

.7 

10.2 

10.0 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.6 

//////////// 

TOTALS 

1  26.6 

34.1 

25.0 

7.4 

1.8  .1 

100.0 

7.8 

7.5 

TOTAL  NUMBER  OF  (OBSERVATIONS 

673 

C  -  4  -  5 
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OFBIWnilG  IiOCKTIOII  'A* 
USAFEXAC,  ASBBVIUJ!  RC 


PERCBNTA6B  FREQUBHCY  OP  OCCURBEHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQN  BOURLY  CBSKRfKtlOHS 

STATIGH  HUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECCRtD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(0E6REB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.4 

.8 

.2 

2.3 

4.8 

4.0 

020-040 

1.5 

3.0 

.2 

4.7 

5.5 

6.0 

050-070 

1.7 

1.5 

1.1 

4.2 

6.2 

5.0 

(B)  080-100 

.8 

2.3 

.5 

.2 

3.6 

6.8 

6.0 

110-130 

4.8 

2.3 

.3 

7.4 

3.9 

3.0 

140-160 

2.9 

2.4 

.5 

5.8 

5.1 

4.5 

(S)  170-190 

4.8 

5.8 

.2 

10.8 

4.8 

5.0 

200-220 

4.7 

4.4 

2.0 

.5 

11.5 

6.2 

6.0 

230-250 

1.1 

6.2 

5.9 

1.1  .2 

14.4 

9.4 

9.0 

(H)  260-280 

.6 

7.0 

10.0 

2.7  .5 

20.8 

10.8 

10.0 

290-310 

1.4 

2.0 

1.8 

.3 

5.5 

8.3 

8.0 

320-340 

1.1 

1.1 

.9 

3.0 

6.5 

6.5 

VARIABLE 

1 

.5 

.2 

.6 

9.5 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.5 

//////////// 

T0IAL8 

1  26.8 

39.3 

23.6 

5.0  .7 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORB 

660 

C  -  4  -  6 
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omutTHie  iocktioii  -a* 

IBATRAC.  A8HBVIIJ.B  RC 


PBRCSmACK  FRBQUERCY  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECnOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aoURLY  OBSERVATIORS 

SXKnOH  HUIBBR:  107S50  STATIOR  RAME:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

liST  TO  UTC:  -  1  MORTH:  JAR  HOURS:  18-20 


WIRD  SPEED  IR  KNOTS 


DIRECTION 

(DBCKBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.3 

.8 

2.2 

3.8 

3.0 

030-040 

1.7 

2.5 

4.2 

5.1 

6.0 

050-070 

1.3 

2.0 

.7 

4.0 

5.8 

5.0 

(E)  080-100 

.8 

1.2 

.7 

2.7 

6.6 

6.0 

110-130 

2.8 

3.3 

5.2 

4.4 

4.0 

140-160 

3.8 

2.3 

.3 

6.5 

4.2 

3.0 

(8)  170-190 

5.5 

6.3 

1.0 

12.8 

5.5 

5.0 

200-220 

5.8 

4.3 

1.7 

.2 

12.0 

5.7 

5.0 

330-250 

3.3 

5.3 

4.0 

.8 

12.5 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

7.2 

6.8 

2.7  .8  .2 

20.5 

10.0 

10.0 

290-310 

1.2 

.7 

2.0 

.2 

4.0 

8.2 

10.0 

320-340 

2.3 

.8 

.3 

3.5 

4.3 

3.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

12.0 

12.0 

CAUf 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

//////////// 

TOTALS 

31.6 

35.7 

17.7 

3.7  1.0  .2 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  RUHBBR  OF  OBSERVATIORS  601 


C  -  4  -  7 
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ontmTiHG  ijocnioH  *a* 
usArcnc,  ashbviub  hc 


PBRCEimGB  FRBgUEHCV  OF  OCCURRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  BCURLT  OBSERVKriOHS 

StKnOH  HUMBER:  107550  STATIOR  NAME:  AHSBACB  AHP/KIOTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECCNU):  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MCMTH:  JAN  HOURS:  21-23 


DIRECTION 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

t 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.3 

1.0 

2.3 

4.1 

4.0 

020-040 

3.6 

2.0 

.8 

6.4 

5.1 

4.0 

050-070 

2.8 

1.0 

.8 

4.6 

5.3 

4.0 

(E)  080-100 

.8 

.3 

.3 

1.3 

5.2 

4.0 

110-130 

1.3 

1.3 

2.5 

4.1 

4.5 

140-160 

3.8 

2.5 

6.4 

3.6 

3.0 

(8)  170-190 

6.1 

6.1 

1.0 

13.2 

5.3 

5.0 

200-220 

6.6 

4.8 

1.8 

13.2 

4.9 

4.5 

230-250 

4.8 

3.6 

2.3 

.8 

.8 

12.2 

7.6 

6.5 

(W)  260-280 

1.8 

6.1 

5.9 

5.1 

.5  .5 

19.8 

11.4 

10.0 

290-310 

1.5 

2.8 

1.3 

.3 

5.9 

7.3 

8.0 

320-340 

.3 

1.3 

1.5 

5.8 

6.0 

WIRIABU 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.7 

//////////// 

TOTALS 

1  34.7 

32.8 

14.2 

6.2 

1.3  .5 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUWER  OF  0B8BRVNTI0H8 

393 

C  -  4  -  8 
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omwriiM  umncH  *a* 
UBAnXK,  AailBVIU.B  RC 


PBRCBmACK  FRBQUEIICT  OP  OCCUlUIEilCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOH  RUCERt  I07SS0  STATION  RANI:  AHSBAiCH  ARP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOR 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DE0REE8)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

mg 

.8 

.1 

1-7 

5.0 

5.0 

020-040 

2.2 

.6 

4.5 

5.9 

6.0 

050-070 

B 

1.6 

.9 

.1 

4.4 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

m 

1.4 

.4 

.1 

2.9 

6.4 

6.0 

110-130 

2.8 

2.1 

.3 

5.2 

4.5 

4.0 

140-160 

B 

2.6 

.3 

6.6 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

B 

6.0 

.8 

12.9 

5.1 

5.0 

200-220 

5.7 

4.5 

2.3 

.2 

12.7 

5.9 

5.0 

230-250 

B 

4.7 

5.0 

.8 

.2 

13.4 

8.8 

9.0 

(N)  260-280 

B 

5.8 

7.9 

3.7 

1.1  .1  .0 

20.5 

11.1 

11.0 

290-310 

Bj 

2.0 

1.3 

.2 

.0 

4.9 

7.6 

8.0 

320-340 

B 

1.1 

.6 

.0 

2.6 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

.1 

.2 

.1 

.4 

11.0 

10.0 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOTALS 

1  30.3 

34.9 

20.7 

5.2 

1.3  .1 

100.0 

6.8 

6.0 

TOTAL  NUMBER  CP  OBSERVATIONS 

4146 

C  -  4  -  9 
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OPERATinQ  UCKriOR  'A* 
USAFBraC.  ASBBVILLB  RC 


PBRCBIITAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURtT  OBSERVATIONS 

SranON  NUMBER:  107550  STAnOH  NAME:  ARSBACH  AHP/KATIERBACB  DL  PERIOD  OF  REONtD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  I  MONTH:  JAN  HOURS:  ALI> 


CASEOCRT  A:  CEILINO  OB  200  BUT  IASS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AID/OR 

VISIBILITY  OE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  NILES  (4800  METERS)  VTTB  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(OBORBES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.5 

.7 

.1 

2.3 

4.1 

3.0 

020-040 

3.5 

4.2 

1.1 

8.8 

5.8 

6.0 

050-070 

2.4 

1.6 

.2 

4.2 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

1.0 

.8 

1.8 

4.2 

4.0 

110-130 

3.7 

1.5 

5.2 

3.5 

3.0 

140-160 

4.9 

1.9 

.5 

7.3 

4.0 

3.0 

(8)  170-190 

6.4 

4.7 

.8 

11.8 

4.9 

4.0 

200-220 

6.0 

1.1 

1.2 

.2 

9.5 

4.8 

4.0 

230-250 

2.7 

3.5 

3.6 

.5 

.1 

10.3 

8.0 

8.0 

(W)  260-280 

2.3 

7.1 

9.8 

3.0 

1.2  .1  .1 

23.5 

10.7 

10.0 

290-310 

.8 

1.6 

1.8 

.4 

.1 

4.8 

8.9 

9.0 

320-340 

.9 

.2 

.8 

.1 

2.1 

7.3 

8.0 

VARIABU 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TDOttS 

36.1 

29.9 

19.9 

4.2 

1.4  .1  .1 

100.0 

6.3 

6.0 

vxaa.  NUNIER  OP  OBSBRVAnORS  1697 


C  -  4  -  10 
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oPBuernfG  lacKnoH  -a- 
USAFEXAC,  ASHKVILLS  RC 


PBRCBmAGS  FREQUERCy  Of  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

EXATION  NUHBER:  107550  STATION  RAMS:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


DIRECnCH 

(OBOREES) 

1 

WIHD  SPEBD  IK  KNOTTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.4 

3.4 

3.0 

3.0 

020-040 

4.1 

7.5 

11.6 

6.2 

7.0 

050-070 

6.0 

4.1 

11.0 

4.0 

4.0 

(E)  000-100 

6.0 

5.5 

12.3 

4.4 

4.0 

110-130 

6.2 

6.2 

2.4 

2.0 

140-160 

2.1 

.7 

2.7 

3.5 

3.5 

(S)  170-190 

4.1 

4.1 

3.2 

3.5 

200-220 

2.7 

2.7  .7 

6.2 

5.3 

6.0 

230-250 

2.7 

2.1  2.1 

6.8 

6.1 

6.5 

(W)  260-200 

3.4 

2.1  2.7  .7 

8.9 

8.0 

8.0 

290-310 

n 

.7  .7 

5.5 

4.6 

3.0 

320-340 

B 

2.1 

1.3 

1.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.2 

//////////// 

TOTALS 

1  40.5 

25.4  5.5  .7  .7 

100.0 

3.9 

4.0 

TOTAL  RUMBR  CP  OBSERVATIOH8 

146 

C  -  4  -  11 
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oPKRKnm  LocmoM  -a* 
UaAFRtAC,  KBBKmtM  HC 


FERCEHTAGR  FKEgUEHCr  OF  OCCl/RRHrCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CBSERVATIONS 

SIKnOH  mjMBBR:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DSeRBBH) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.1 

1.1 

3.2 

3.6 

4.0 

020-040 

3.9 

6.0 

.4 

10.3 

5.5 

5.0 

050-070 

4.6 

6.7 

11.3 

4.6 

5.0 

(B)  080-100 

3.5 

3.9 

.4 

7.8 

4.8 

5.0 

110-130 

4.6 

1.1 

5.7 

2.9 

2.0 

140-160 

5.7 

.7 

6.4 

3.2 

3.0 

(8)  170-190 

5.0 

1.1 

.7 

6.7 

4.1 

3.0 

200-220 

3.9 

1.4 

.7 

.4 

6.4 

5.3 

4.0 

230-250 

2.8 

3.2 

3.2 

.4 

.4 

9.9 

7.9 

7.5 

(W)  260-280 

3.2 

3.5 

2.1 

.7 

.7  .4 

10.6 

8.8 

6.5 

290-310 

1.1 

2.1 

1.1 

.4 

4.6 

7.5 

6.0 

320-340 

.7 

.7 

1.4 

4.3 

4.5 

VABIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.6 

//////////// 

niALS 

1  41.1 

31.5 

8.6 

1.5 

1.5  .4 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBBR  OF  OBSBRyWIONS  282 

C  -  4  -  12 


USAFSTAC/0S~92/284  -  Paga  65 


OPBMfrilK  UX»Tiail  'A*  PBRCBmASK  FRBQUERCr  OP  OCCURRBIKB  SUHFACB  WIKD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

OBAFBXM,  ASBBVIUB  NC  PROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

NEMnOH  HUHBBRi  107S50  STUIOR  RAMB:  AMSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HORTB:  FEB  HOURS:  06-08 


DIRBCnON  1 
(DEGNEBS)  1 

1-4 

5-9 

WIRD  £ 

10-14  15-19  20-24 

SPEED  ni  KNOTS 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

CB)  350-010 

2.2 

1.8 

4.0 

4.5 

4.0 

020-040 

4.4 

5.6 

.2 

10.2 

5.1 

5.0 

050-070 

5.6 

2.6 

.2 

8.4 

4.1 

4.0 

(E)  080-100 

2.6 

4.4 

.5 

7.5 

5.2 

5.0 

110-130 

5.6 

2.4 

8.0 

3.4 

3.0 

140-160 

4.7 

1.6 

6.4 

3.3 

3.0 

(8)  170-190 

4.9 

3.1 

.4 

8.4 

4.3 

4.0 

200-220 

4.4 

3.1 

2.2  .2 

9.8 

6.5 

6.0 

230-250 

1.6 

2.7 

2.4  1.5  .2 

.4 

8.7 

10.5 

9.5 

(W)  260-280 

2.0 

4.4 

3.5  .4  .5 

10.7 

8.9 

8.0 

290-310 

.5 

1.5 

1.5  .4 

3.8 

9.3 

9.0 

320-340 

1.3 

1.6 

.4  .2  .2 

.2 

3.8 

8.0 

8.0 

VAnuuns 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.2 

//////////// 

10EAU 

1  39.8 

34.8 

11.3  2.3  1.3 

.6 

100.0 

5.4 

5.0 

TCrEAL  HUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

549 

C  -  4  -  13 


USAFEIAC/DS— 92/384  -  Pagv  66 


OPBrnniR  LOCKTIOH  *A'  PBRCBRIRGB  FREgUBACy  OP  OCCURItBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPBnC,  AS8EVIUB  HC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  mMEBR:  l'«7550  SIATIOH  NAME:  AHSBACH  AHP/KAITERBACT  DL  PERIOD  OB  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  to  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  09-11 


DIRECTION 

(DEORBES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  SB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.2 

1.5 

2.7 

5.0 

5.0 

020-040 

3.7 

4.9 

.5 

9.1 

5.1 

5.0 

050-070 

3.2 

7.3 

.7 

11.2 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

3.2 

1.2 

6.1 

6.5 

7.0 

110-130 

3.0 

4.2 

.3 

7.6 

5.4 

5.0 

140-160 

5.9 

2.2 

8.1 

3.8 

4.0 

(8)  170-190 

5.9 

2.5 

.5 

9.0 

4.4 

4.0 

200-220 

3.9 

3.7 

1.5 

.3 

9.5 

6.2 

5.5 

230-250 

1.5 

2.0 

3.2 

1.5  .2 

8.5 

10.2 

12.0 

(H)  260-280 

.7 

4.4 

2.9 

.7  .5  .2 

9.3 

10.0 

8.0 

290-310 

.7 

2.5 

2.4 

1.4  .2 

7.1 

10.5 

10.0 

320-340 

1.4 

2.0 

.7 

.2 

4.2 

6.4 

6.0 

VARIABU 

1 

.3 

.3 

8.5 

8.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

TDXAU 

1  32.8 

40.7 

13.9 

4.1  .9  .2 

100.0 

6.2 

6.0 

TDIAL  NUMBER  OF  CBSERVXnONB 

591 

C  -  4  -  14 


USAFEXAC/DS— 92/284  -  Pag«  67 


CrawriRG  UXXTIOH  *A* 
vsmnc.  ASBKVIUB  IR 


PBRCEmAGB  FRBQUBRCY  OP  OCCURRBMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WND  SPEED 
FKQH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOH  INIMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  12-14 


DUECnON  1 
(DEeREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.5 

1.2 

.2 

.2 

3.1 

5.8 

4.5 

020-040 

2.4 

3.1 

.7 

.2 

6.3 

6.1 

6.0 

050-070 

2.0 

6.5 

1.9 

10.4 

6.6 

6.0 

(E)  080-100 

1.2 

3.4 

1.9 

6.5 

7.2 

7.0 

110-130 

2.2 

5.6 

2.2 

10.0 

6.8 

7.0 

140-160 

4.2 

1.0 

5.3 

3.2 

3.0 

(8)  170-190 

5.3 

3.4 

.2 

8.8 

4.3 

4.0 

200-220 

2.4 

.7 

.2 

7.8 

5.5 

4.0 

230-250 

2.2 

1.5 

2.7  .8  .2 

8.3 

12.6 

14.0 

(W)  260-280 

3.9 

5.4 

1.9  .5 

12.4 

11.1 

12.0 

290-310 

2.2 

2.4 

1.2  1.0  .7 

8.8 

11.9 

10.5 

320-140 

H 

B 

1.0 

3.6 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

.8 

.5 

1.4 

9,1 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.5 

//////////// 

TOTALS 

1  27.1 

37.4 

18.6 

6.4  2.3  .9 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

589 

C  -  4  -  15 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Paga  68 


OFBRATIK  LOCKTIOH  'A’ 
USAFETAC,  ASHBVms  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OeSERVATIONS 

STATIOR  NUHBSR:  107550  STATION  HAHB:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

1.2 

4.0 

4.1 

4.0 

020-040 

4.0 

3.7 

.5 

8.2 

5.2 

5.0 

050-070 

2.8 

6.8 

.9 

10.5 

6.4 

6.0 

(B)  080-100 

1.6 

5.3 

1.1 

7.9 

6.5 

6.0 

110-130 

3.2 

3.9 

1.2 

6.2 

5.6 

5.0 

140-160 

3.5 

1.4 

4.9 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

3.2 

3.0 

.4 

6.5 

5.1 

5.0 

200-220 

1.8 

2.5 

.9 

5.1 

6.3 

6.0 

230-250 

1.1 

1.6 

2.8 

1.9 

.4 

.2 

7.9 

11.5 

12.0 

(H)  260-280 

1.1 

5.8 

4.6 

2.1 

.5 

.4 

14.4 

10.8 

10.0 

290-310 

1.1 

2.3 

4.0 

.7 

.7 

8.8 

10.4 

10.0 

320-340 

1.4 

1.4 

-7 

.2 

3.7 

7.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

.4 

.4 

.7 

10.0 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

//////////// 

TOTALS 

1  27.6 

39.3 

17-5 

4.7 

1.8 

.6 

100.0 

6.8 

6.5 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

570 

C  -  4  -  16 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  69 


OPERKTIHG  UX:ATI0II  'A* 
USAFETAC,  ASBKVILLB  RC 


PERCBIITA6E  FBEQUBHCY  OF  OCCUAREDCB  SUEFACB  WIND  DIBECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATICXIS 

EIXTIOII  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  68  65 

TOTAL 

% 

KEAN 

VHND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.7 

.4 

3.0 

3.1 

3.0 

020-040 

3.8 

4.2 

.8 

8.7 

5.3 

5.0 

050-070 

5.5 

4.9 

.2 

10.6 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

3.4 

4.5 

.6 

8.5 

5.3 

6.0 

110-130 

4.2 

1.7 

.6 

6.4 

4.3 

3.5 

140-160 

2.8 

1.1 

4.0 

3.3 

4.0 

(S)  170-190 

3.6 

1.7 

.2 

5.5 

3.6 

4.0 

200-220 

1.9 

3.8 

1.5 

7.2 

6.4 

6.0 

230-250 

2.1 

3.0 

2.5 

.6 

8.1 

7.8 

7.0 

(W)  260-280 

2.7 

3.2 

4.2 

2.5 

.6 

13.1 

10.1 

10.0 

290-310 

1.5 

2.8 

2.7 

.9 

.6 

8.5 

9.9 

9.0 

320-340 

2.3 

1.1 

.9 

.2 

4.5 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

7.0 

7.0 

aiLM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.6 

//////////// 

TOTALS 

36.5 

32.6 

14.2 

4.2 

1.2 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  528 


C  -  4  -  17 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  70 


OPERXTIIIG  UX^TIOM  -A" 
USAFEXAC,  ASBBVIUS  HC 


PERCENTAGE  FRBQUEUCY  OP  OCCURKENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURI.T  OBSERVATIONS 

sranon  HIMBBR:  IOTSSO  STATIOH  name:  ANSBACH  ARF/KATIERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MCNTH:  FEB  HOURS:  21-23 


OIRECriOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN 

10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

.3 

2.7 

3.1 

2.5 

020-040 

2.7 

3.6 

1.1 

7.4 

5.7 

6.0 

050-070 

6.6 

5.2 

.3 

12.0 

4.3 

4.0 

(B)  080-100 

2.7 

3.6 

1.1 

7.4 

5.7 

6.0 

110-130 

3.8 

3.3 

7.1 

4.4 

4.0 

140-160 

3.0 

.8 

3.8 

3.3 

3.0 

(S)  170-190 

3.8 

1.6 

.3 

5.7 

4.1 

4.0 

200-220 

5.2 

2.7 

1.1 

9.0 

5.4 

4.0 

230-250 

2.5 

1.4 

1.6  1.1  .3 

6.8 

8.6 

7.0 

(W)  260-280 

3.3 

3.6 

4.6  1.4  1.1 

13.9 

9.5 

10.0 

290-310 

3.0 

1.6 

2.2  .8  .5 

8.2 

8.4 

6.0 

320-340 

1.1 

1.9 

.3 

3.3 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.3 

7.0 

7.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.3 

//////////// 

TOIKLS 

1  40.2 

29.9 

12.3  3.6  1.9 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

366 

C  -  4  -  18 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  71 


OPERKTINO  lOamCH  -A' 
USAFBraC,  ASHBVIUf  RC 


PERCBRCAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  VfIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  mnOER:  107550  STATION  NAfS:  ANSBACH  ABP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTCi  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(ineRESs) 

1 

« 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

1.1 

.0 

.0 

3.3 

4.2 

4.0 

020-040 

3.6 

4.5 

.6 

.0 

8.6 

5.4 

5.0 

050-070 

4.3 

5.6 

.6 

10.5 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

2.4 

4.1 

1.0 

7.5 

5.9 

6.0 

110-130 

3.8 

3.2 

.7 

7.7 

5.0 

5.0 

140-160 

4.2 

1.3 

5.5 

3.5 

3.0 

(S)  170-190 

4.5 

2.4 

.3 

7.3 

4.3 

4.0 

200-220 

3.5 

2.9 

1.2 

.1 

7.8 

6.0 

5.0 

230-250 

1.7 

2.3 

2.4 

1.4 

.3 

.1 

8.2 

10.0 

10.0 

(W)  260-280 

1.8 

4.1 

3.9 

1.4 

.6 

.1 

11.9 

10.0 

10.0 

290-310 

1.4 

2.1 

2.3 

.8 

.5 

.1 

7.2 

10.0 

10.0 

320-340 

1.4 

1.5 

.6 

.1 

.1 

.0 

3.6 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.1 

.4 

9.0 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.3 

//////////// 

TOTALS 

34.8 

35.4 

13.7 

3.8 

1.5 

.3 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  3621 


C  -  4  -  19 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  72 


opsMmnG  locKnoH  *a* 

USAFEIKC,  ASBSVIUS  RC 


PERCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  DOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUIBER:  107550  STATIOH  NAME:  AN8BACH  ABP/KATTBRaACH  DL  PERIOD  OP  RBCOU):  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CKTSOORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTION  1 

1  1-“ 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.8 

1.5 

.1 

4.4 

4.3 

4.0 

020-040 

4.4 

7.9 

1.0 

.1 

13.3 

5.9 

6.0 

050-070 

4.3 

5.0 

.3 

9.6 

4.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

2.2 

.5 

4.7 

5.6 

5.0 

110-130 

2.7 

2.9 

.4 

6.0 

4.9 

5.0 

140-160 

3.9 

1.6 

5.5 

3.6 

3.0 

(8)  170-190 

5.3 

1.9 

.6 

7.8 

4.2 

4.0 

200-220 

2.4 

2.5 

1.0 

.1 

6.1 

6.3 

5.5 

230-250 

1.3 

1-7 

1.8 

1.0  .1 

6.0 

9.5 

9.0 

(W)  260-280 

2.2 

5.1 

4.3 

1.4  .7 

13.6 

9.5 

9.0 

290-310 

1.3 

2.9 

1.9 

.8  .6 

7.4 

9.5 

8.0 

320-340 

1.9 

1.9 

.5 

.2 

4.6 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.1 

//////////// 

TOTALS 

34.4 

37.1 

12.4 

3.6  1.4 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NUmER  OF  OBSERVATIONS  1348 


C  -  4  -  20 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  73 


GPBRKrno  ux»noH  -a* 

USAFEIAC,  ASBEVILLB  RC 


PBRCENTAGB  FRBQUBRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURI.Y  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/EATTERBACH  DD  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

I.ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  00-02 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(ISGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.1 

1.1 

6.5 

6.5 

020-040 

.6 

1.7 

.6 

2.8 

6.0 

5.0 

050-070 

6.8 

1.1 

7.9 

3.0 

3.0 

(E)  oeo-100 

1.7 

6.2 

3.4 

3.0 

110-130 

2.3 

1.5 

1.5 

140-160 

2.8 

2.0 

2.0 

(8)  170-190 

2.8 

9.0 

3.8 

3.0 

200-220 

5.1 

4.0 

1.7 

10.7 

5.5 

5.0 

230-250 

9.0 

4.9 

.6 

.6 

14.7 

5.0 

4.0 

(W)  260-280 

4.0 

3.4 

3.4 

2.8 

.6 

14.1 

9.3 

8.0 

290-310 

4.5 

2.3 

.6 

7.3 

4.7 

4.0 

320-340 

.6 

1.1 

1.7 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.2 

//////////// 

TOTALS 

46.4 

23.7 

6.9 

2.8 

1.2 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  177 


C  -  4  -  21 
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OPEKhTinO  LOCKtlOR  *A* 
USAFKnC,  ASBBVILLB  RC 


PERCERTASB  FRBQUERCy  OF  OCCURRBRCE  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOII  HUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAM  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  HONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


DIRBCnOII 

(DB8RBB8) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIRD  SPEED  Iff  KlfGTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

.6 

.6 

3.0 

3.0 

020-040 

3.2 

3.8 

1.2 

8.2 

5.4 

5.0 

050-070 

5.8 

.9 

.3 

7.0 

3.5 

3.0 

(B)  080-100 

1.5 

.3 

1.7 

3.7 

4.0 

110-130 

2.3 

.6 

2.9 

3.3 

4.0 

140-160 

2.3 

.9 

3.2 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

7.0 

2.3 

9.3 

3.4 

3.0 

200-220 

5.2 

4.4 

1.2 

10.8 

4.9 

5.0 

230-250 

5.2 

5.5 

1.7 

.3 

12.8 

5.9 

5.5 

(W)  260-280 

7.0 

2.0 

4.4 

.6 

.3  .3 

14.6 

7.7 

6.0 

290-310 

3.2 

2.0 

1.5 

.3 

.3 

7.3 

7.2 

5.0 

320-340 

.6 

2.6 

.3 

3.5 

5.8 

5.5 

VARIABU 

.3 

.3 

14.0 

14.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

//////////// 

TOTALS 

1  43.9 

25.3 

10.9 

1.2 

.3  .3 

.3 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIORS 

343 
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orawrara  uxxncm  -a* 
USATKEMC,  ASHBVIlXK  RC 


PKRCBinnGB  FREQUENCY  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BDURLY  OBSERVAnOHS 

EZmOH  NUSER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  ABP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DZRBCTXOII 

(DMRSBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

« 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

1.3 

.5 

2.8 

5.8 

5.0 

020-040 

3.6 

3.1 

.6 

7.4 

5.0 

5.0 

050-070 

5.6 

2.4 

.6 

8.6 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.6 

.9 

2.5 

4.2 

4.0 

110-130 

2.0 

.5 

2.5 

2.6 

2.0 

140-160 

3.0 

.9 

3.9 

3.5 

2.0 

(8)  170-190 

6.7 

3.6 

.6 

11.0 

4.1 

3.0 

200-220 

6.0 

4.7 

1.4 

12.1 

5.3 

5.0 

230-250 

3.9 

6.4 

2.8 

13.2 

6.7 

6.0 

(W)  260-280 

3.6 

4.4 

4.7 

.9 

13.6 

8.4 

8.0 

290-310 

1.9 

1.6 

1.9 

.3 

.3  .3 

6.3 

9.2 

9.0 

320-340 

1.4 

1.3 

.2 

2.8 

5.1 

4.5 

VARIABLE 

.2 

.2 

10.0 

10.0 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.2 

//////////// 

TCTALS 

40.4 

31.1 

13.5 

1.2 

.3  .3 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  638 
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oPBRMnno  locnioN  'A* 
USAPBIAC,  ASBBVILLB  RC 


FERCBIITACS  FFBgUEHCY  OF  OCCUSRSRCS  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRGH  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATOXI  HUMBER:  IOT550  SIATIOII  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTSRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

L8T  TO  OTC:  -  1  HOHTH:  HAR  BOURS:  09-11 


DIRBCnOH  1 
(DBORBBS)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  EROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.7 

3.1 

.1 

4.0 

6.1 

6.0 

020-040 

2.4 

1.9 

.4 

4.7 

5.0 

4.5 

050-070 

3.6 

5.2 

1.8  .6 

11.1 

6.8 

6.0 

(E)  080-100 

B 

1.2 

2.4 

4.8 

4.5 

110-130 

H 

3.4 

.6 

6.5 

5.5 

5.0 

140-160 

1.9 

4.3 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

B 

3.8 

1.2 

9.3 

5.3 

5.0 

200-220 

3.8 

5.3 

2.4 

11.5 

6.2 

6.0 

230-250 

1.5 

6.1 

4.4  1.6 

13.6 

9.0 

8.0 

(V)  260-280 

3.1 

5.2 

5.2  1.9  .7 

16.1 

9.6 

9.0 

290-310 

n 

2.7 

3.0  .6  .1 

8.3 

8.6 

9.0 

320-340 

B 

1.2 

.9  .1 

2.7 

8.2 

8.0 

VARIABU 

.6 

.1 

.7 

8.2 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.7 

//////////// 

TODOS 

1  27.8 

41.6 

20.1  4.8  .8 

100.0 

6.8 

7.0 

TOTAL  HUMER  Ot  OBSERVATIONS 

676 
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OPSRKrnO  UXATIOH  *A- 
USAFKnC.  ASBBVILLB  RC 


PERGBHTABB  FBEQUEHCY  OF  OCCURKBHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLF  OBSERVATIONS 

STATION  HOmBR:  107550  STATION  RAMS:  AHSBACH  AHP/KATTBRBAC&  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBOtEBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MBAH 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.9 

2.5 

.4 

4.9 

6.0 

6.0 

020-040 

1.6 

3.3 

.9 

5.8 

6.4 

7.0 

050-070 

3.9 

4.9 

1.5 

.7  .1 

11.2 

6.9 

6.0 

(B)  000-100 

1.3 

2.5 

.1 

4.0 

5.6 

5.0 

110-130 

1.3 

3.0 

.3 

4.6 

5.6 

6.0 

140-160 

2.4 

2.5 

.1 

5.1 

4.7 

5.0 

(S)  170-190 

2.4 

1.0 

.9 

4.3 

5.5 

4.0 

200-220 

1.6 

3.6 

2.4 

.4 

8.1 

8.1 

8.0 

230-250 

1.6 

6.0 

4.2 

1.0  .7  .1 

13.7 

9.8 

9.0 

(W)  260-260 

1.3 

4.5 

9.4 

3.7  .9 

19.9 

11.6 

12.0 

290-310 

1.0 

2.S 

3.0 

.4 

7.3 

8.8 

9.0 

320-340 

.7 

2.2 

2.2 

5.2 

8.6 

9.0 

VARIABLE 

1 

.6 

1.3 

.1 

2.1 

10.6 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.7 

//////////// 

TOTALS 

21.0 

39.4 

26.7 

6.2  1.8  .1 

100.0 

8.0 

8.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  670 
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USAFSTAC/DS— 92/284  -  Page  78 


OFlRATIlie  IiOCKTIOII  *A' 
USAFEraC,  ASHBVILLB  RC 


PBRaaraaK  frequbhcy  of  occusrencs  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  BOURDT  OBSERVATIONS 

STAnCB  NUMBER:  107550  STATIOR  NAME:  ARSBACB  AHP/KATIBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  NOinE:  HAR  BOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEORKBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.4 

2.0 

.2 

3.6 

5.3 

6.0 

020-040 

4.0 

3.6 

.8 

8.4 

5.2 

5.0 

050-070 

3.6 

5.7 

1.2  .8 

11.3 

7.0 

7.0 

(B)  080-100 

1.4 

2.2 

3.6 

4.9 

5.0 

110-130 

2.5 

2.0 

4.5 

4.7 

4.0 

140-160 

.8 

1.7 

.2 

2.6 

6.1 

6.0 

(8)  170-190 

2.3 

1.6 

.6 

4.5 

5.0 

4.0 

200-220 

2.0 

3.3 

1.7 

7.0 

6.9 

7.0 

230-250 

1.7 

5.9 

3.1  2.2 

12.9 

9.2 

8.0 

(W)  260-280 

1.4 

5.1 

9.8  1.7 

.2  .3 

18.4 

10.6 

11.0 

290-310 

2.8 

5.4 

4.2  .8 

.3 

13.5 

8.4 

8.0 

320-340 

.5 

3.4 

.3  .2 

4.3 

7.0 

7.0 

VARIABU 

.6 

.6 

1.2 

9.4 

9.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.2 

//////////// 

TOntLS 

24.4 

42.5 

22.7  5.7 

.5  .3 

100.0 

7.4 

7.0 

IDEAL  RUIBBR  OF  OBSBRVXriORS 

645 
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orawrim  locktior  -a- 

inAFKXAC.  ASBEVILLB  HC 


PERCBRIAGB  FRBQUSNCY  OF  OCCURBBNCB  SUAFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SIAnOR  NUMBER:  107550  SIKTIOH  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

liST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


DIKBCnOR  1 
(DRORBEB)  1 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KMOIS 
10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  OE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

1.0 

.3 

3.4 

4.6 

4.0 

020-040 

5.2 

2.4 

1.0 

8.6 

4.7 

4.0 

050-070 

5.6 

1.9 

.7  .2 

8.2 

4.6 

4.0 

(B)  080-100 

3.0 

1.3 

4.4 

4.0 

4.0 

110-130 

2.0 

.3 

2.4 

2.5 

2.0 

140-160 

2.4 

1.3 

3.7 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

3.7 

.3 

.2 

4.2 

3.4 

3.0 

200-220 

2.2 

3.9 

2.5  .5  .2 

9.3 

8.1 

8.0 

230-250 

4.0 

4.7 

3.0  .5 

12.3 

7.0 

7.0 

(W}  260-280 

3.5 

8.4 

2.9  1.9  .2 

16.8 

7.9 

7.0 

290-310 

4.0 

5.2 

.7  .7 

10.6 

6.0 

5.0 

320-340 

2.0 

1.5 

.3  .5  .2 

4.5 

7.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.3 

9.5 

9.5 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

1  39.6 

32.4 

11.8  4.3  .6 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOHS 

594 

C  -  4  -  27 
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OPBmnilO  IiOCKTIOH  'A*  PKRCEHTAGE  FKEQUBIICy  OP  OCCURKERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RUNBER:  107550  STATIOH  RARE:  ARSBACH  AHP/KAIIERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IH  KROTS 


DIRBCTIOR 

(DEOREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.1 

.5 

.7 

2.3 

6.3 

4.5 

020-040 

2.9 

1.8 

.2 

5.0 

5.0 

4.0 

050-070 

4.1 

2.0 

.7 

6.8 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

2.3 

3.6 

5.0 

5.0 

110-130 

1.4 

.5 

1.8 

3.0 

2.0 

140-160 

3.4 

.7 

4.1 

2.9 

2.0 

(8)  170-190 

3.8 

2.5 

6.3 

4.4 

4.0 

200-220 

4.7 

2.3 

2.0  .2 

9.2 

6.0 

4.0 

230-250 

4.1 

5.2 

2.0  .5 

11.7 

6.3 

5.0 

(W)  260-280 

3.2 

6.3 

4.1  2.7 

16.2 

9.0 

8.0 

290-310 

2.9 

2.3 

2.5  1.4 

9.0 

8.3 

7.5 

320-340 

2.3 

1.6 

.2 

4.1 

4.9 

4.0 

VARUBLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.0 

//////////// 

toraiiS 

35.3 

28.0 

12.4  4.8 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  RUmER  OF  GBSERVATIORS  444 
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OPBMffniG  UXJ^TIOM  *A* 
USAFKEMC,  AS&EVIU2  HC 


PBRCEIITA6B  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHF/EATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


DIRECnOH 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

HISD  SPEED  IB  KHDT3 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(ISaRKBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.3 

1.6 

.3 

3.2 

5.7 

5.0 

020-040 

3.2 

2.8 

.7 

6.6 

5.3 

5.0 

050-070 

4.6 

3.5 

1.0 

.4 

.0 

9.4 

5.7 

5.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.6 

.0 

3.4 

4.6 

4.0 

110-130 

2.0 

1.6 

.1 

3.7 

4.4 

4.0 

140-160 

2.3 

1.5 

.0 

3.8 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

4.2 

2.2 

.5 

7.0 

4.5 

4.0 

200-220 

3.6 

4.0 

2.0 

.2 

.0 

9.7 

6.4 

6.0 

230-250 

3.2 

5.7 

3.1 

.9 

.1 

.0 

13.0 

7.8 

7.0 

(«)  260-280 

3.1 

5.2 

5.9 

2.0 

.4 

.0  .0 

16.6 

9.6 

10.0 

290-310 

2.5 

3.2 

2.4 

.6 

.1 

.0 

.0 

8.9 

8.0 

7.0 

320-340 

1.1 

1.9 

.7 

.1 

.0 

3.8 

6.9 

7.0 

VMUABLB 

.3 

.4 

.0 

.7 

9.9 

.0.0 

CAU1 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.0 

niinimii 

TOTALS 

1  32.8 

35.1 

17.1 

4.2 

.6 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP 

OBSERVKnoSS 

1187 
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OPERATING  IiOCATION 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


CATEGORY  A:  CEILING  6E  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1  1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

1.6 

2.1 

.5 

4.3 

5.9 

5.5 

020-040 

4.9 

4.7 

1.4 

11.0 

5.4 

5.0 

1 

050>070 

5.2 

2.0 

.7  .3 

8.3 

5.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.8 

.9 

2.7 

3.5 

3.0 

110-130 

1.3 

1.2 

.3 

2.8 

5.1 

5.0 

140-160 

1.8 

1.5 

3.3 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

3.5 

1.7 

.3 

5.5 

4.2 

3.5 

200-220 

3.8 

1.8 

5.7 

3.9 

4.0 

230-250 

3.1 

6.7 

1.5  .2  .1 

11.6 

6.6 

6.0 

(W)  260-280 

4.3 

7.4 

6.5  1.7  .3 

20.2 

8.6 

8.0 

290-310 

3.0 

3.8 

2.2  .5  .1 

9.7 

7.4 

7.0 

320-340 

1.7 

1.5 

-5  -2 

3.9 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.0 

//////////// 

TOTALS 

1  36.0 

35.3 

13.9  2.9  ,5 

100.0 

5.6 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CfflSERVATIONS  937 

C  -  4  -  30 
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CPEIWTinG  lOCKnOH  'A* 
USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCEHTAGE  FEEQUEMCY  OP  OCCUEKEHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEBD  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

3.9 

2.8 

6.7 

4.7 

4.0 

020-040 

4.4 

5.0  .6 

10.0 

5.1 

5.0 

050-070 

3.3 

2.2 

5.6 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

2.2 

3.3 

5.6 

5.4 

5.0 

110-130 

2.8 

2.8 

3.4 

4.0 

140-160 

1.7 

.6 

2.2 

4.5 

3.5 

(S)  170-190 

3.3 

.6 

3.9 

2.9 

2.0 

200-220 

3.3 

1.1 

4.4 

4.0 

4.0 

230-250 

4.4 

3.3 

7.8 

4.6 

4.0 

(W)  260-280 

3.9 

8.3  2.8 

IS.O 

6.6 

7.0 

290-310 

6.7 

2.8  .6 

10.0 

4.2 

2.5 

320-340 

2.2 

.6 

2.8 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CKLH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.3 

//////////// 

TOTALS 

1  42.1 

30.0  4.6 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  NUKBBR  OF  OBSERVATIONS  180 

C  -  4  -  31 
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OPERATING  LOCATION  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  PREQUENClf  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  OBSBRVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  03-05 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

3.0 

5.9 

5.0 

4.5 

020-040 

4.2 

5.2 

9.4 

5.2 

5.0 

050-070 

4.0 

3.0 

1.2  .5 

8.7 

6.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.0 

2.3 

.5 

4.0 

5.9 

6.0 

110-130 

1.2 

.7 

2.0 

4.6 

4.0 

140-160 

1.7 

.7 

2.5 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

6.2 

.7 

6.9 

3.1 

3.0 

200-220 

4.5 

1.0 

.5 

5.9 

4.2 

3.0 

230-250 

3.0 

3.2 

1.5 

7.7 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

4.7 

6.2 

3.2  .2 

14.4 

6.8 

7.5 

290-310 

4.2 

3.5 

1.0 

8.7 

5.2 

5.0 

320-340 

2.0 

2.5 

.2 

4.7 

4.8 

5.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.3 

//////////// 

TOTALS 

39.7 

32.2 

8.1  .7 

100.0 

4.3 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  (»SBRVATIOHS  404 

USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  85 


opBRKrme  iocatioh  *a* 

USAFBXAC,  ASHEVIUiB  NC 


PERCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnON  1 
(I»GRBBS)  { 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.1 

2.4 

5.5 

4.9 

4.0 

020-040 

4.3 

5.0 

.3 

9.6 

5.3 

5.0 

050-070 

4.4 

4.9 

.9  .3 

10.6 

5.7 

5.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.2 

.8 

3.4 

6.5 

6.5 

110-130 

1.5 

2.3 

3.8 

5.0 

5.0 

140-160 

1.8 

.8 

.2 

2.8 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

5.0 

1.5 

6.6 

3.4 

3.0 

200-320 

5.0 

1.5 

.8 

7.3 

4.1 

3.5 

230-350 

2.4 

4.4 

2.1 

9.0 

6.9 

7.0 

(«)  260-280 

4.6 

6.4 

2.8  .3 

14.1 

6.7 

6.5 

290-310 

3.8 

3.7 

1.5  .2 

9.2 

6.2 

6.0 

320-340 

.6 

3.5 

4.1 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

8.0 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.9 

//////////// 

TOTALS 

37.9 

37.8 

9.4  .8 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  654 


C  -  4  -  33 
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OPERATIIIG  LOCKTIOH  ’A' 
USAFEXAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCEHTAGB  PREgUENCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  HUHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOR 

(DBGRSBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IR  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

3.0 

.6 

5.9 

5.6 

5.0 

020-040 

1.9 

5.2 

.4 

7.5 

6.0 

6.0 

050-070 

1.6 

6.1 

2.1 

.1 

9.9 

7.1 

7.0 

(E)  080-100 

1.6 

2.5 

1.3 

5.5 

6.8 

8.0 

110-130 

2.7 

2.7 

1.0 

6.4 

5.7 

6.0 

140-160 

1.6 

3.0 

.1 

4.7 

5.3 

5.0 

(S)  170-190 

3.4 

1.5 

4.9 

3.9 

4.0 

200-220 

3.0 

1.2 

.7 

4.9 

5.0 

4.0 

230-250 

2.2 

4.9 

2.5 

.4 

10.1 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

2.8 

6.4 

7.2 

1.0  .1 

17.6 

8.8 

9.0 

290-310 

2.1 

5.6 

2.2 

.6 

10.5 

7.8 

7.0 

320-340 

.4 

3.0 

.7 

4.1 

6.8 

7.0 

VJUaABLB 

2.4 

.7 

3.1 

R.8 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

TOTALS 

1  25.7 

47.5 

19.5 

2.1  .1 

100.0 

6.6 

7.0 

TOTAL  HUHBER  OF  (SSERVAXIONS 

676 

C  -  4  -  34 
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JPBlWriHG  UXS^TIOH  *A* 
nAPBXMC,  ASHBVILLB  IK 


PHRCBHTACB  FREQUBHCY  OF  OCCURKBNCE  SUBFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FIKH  HOURLY  OBSERVATIONS 

lEMriOH  HUMBER:  107550  STATKEI  IIAHB:  AHSBACH  AHP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LET  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  12-14 


DIRBCnOM 
(DEGREES)  { 

1-4 

5-9 

WIHO  SPEED  IN 

10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

[H)  350-010 

1.9 

3.0 

1.6 

6.6 

6.6 

6.0 

020-040 

1.8 

4.3 

.3 

6.4 

5.7 

6.0 

050-070 

B 

5.4 

1.8  .1 

10.4 

6.6 

6.0 

[E)  oeo-100 

H 

2.1 

2.2 

5.2 

7.8 

8.0 

110-130 

B 

2.5 

.6 

4.8 

6.3 

6.5 

140-160 

B 

1.5 

3.4 

4.3 

4.0 

IS)  170-190 

2.8 

1.5 

4.3 

4.3 

4.0 

200-330 

2.7 

1.9 

.3 

4.9 

4.7 

4.0 

230-250 

1.9 

3.4 

2.2  .7 

8.3 

8.0 

7.5 

|W)  260-380 

2.5 

6.6 

6.1  2.4  .3 

17.9 

9.4 

9.0 

290-310 

2.5 

6.1 

4.0  .3  .1 

13.1 

7.7 

7.0 

320-340 

1.3 

3.9 

1.9 

7.2 

7.6 

8.0 

VARIABLE 

1 

4.5 

1.5 

6.0 

6.5 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1.5 

//////////// 

TOTALS 

24.9 

46.7 

22.5  3.5  .4 

100.0 

7.2 

7.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  671 


C  -  4  -  35 
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OFERATIRG  lOCKTIOH  *A- 
USAFBTAC,  ASHEVILI.B  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  107SS0  STATION  NAME:  ANSBACB  ABF/KATTERBACa  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  IflC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  RNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.8 

3.4 

1.6 

6.8 

6.9 

7.0 

020-040 

3.2 

4.7 

.6 

8.6 

5.6 

5.0 

050-070 

1.8 

4.5 

2.1 

.2 

8.6 

7.5 

7.0 

(B)  080-100 

1.3 

2.1 

1.5 

4.9 

7.5 

7.0 

110-130 

2.9 

2.8 

.8 

.2 

6.6 

6.1 

5.0 

140-160 

2.4 

1.6 

4.0 

4.3 

4.0 

(3)  170-190 

2.9 

1.5 

.2 

4.5 

4.3 

4.0 

200-220 

2.3 

1.6 

3.9 

4.4 

4.0 

230-250 

1.6 

2.6 

2.9 

1.1 

8.3 

9.0 

9.0 

(W)  260-280 

.8 

4.4 

5.3 

2.1 

12.6 

10.3 

10.0 

290-310 

2.3 

7.3 

5.3 

.5 

15.4 

8.1 

8.0 

320-340 

2.3 

4.7 

2.1 

.5 

9.5 

7.5 

7.0 

VMUABLB 

.2 

3.4 

.6 

4.2 

8.0 

7.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

TOTEALS 

25.8 

44.6 

23.0 

4.6 

lOC.O 

7.3 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  618 


C  -  4  -  36 
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0PBIWTIII6  UX»T1CXI  'A' 
USAFRAC,  ASHBVIUf  RC 


PERCERTAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURKBHCK  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ARP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIREC7I0H 

(DEOnES) 

1  -* 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.9 

5.2 

1.4 

10.5 

6.1 

6.0 

020-040 

3.4 

5.2 

1.1 

9.6 

5.4 

5.0 

050-070 

2.5 

2.3 

1.2 

6.1 

5.8 

5.5 

(E)  080-100 

5.0 

2.5 

1.1 

8.6 

4.9 

4.0 

110-130 

5.3 

.5 

.5 

6.4 

3.6 

3.0 

140-160 

3.2 

.5 

3.7 

2.9 

2.0 

(S|  170-190 

1.8 

1.1 

2.9 

3.6 

3.0 

200-220 

1.6 

1.6 

.2 

3.4 

5.2 

5.0 

230-250 

3.0 

1.8 

.4 

.7 

5.9 

6.1 

4.0 

(W)  260-280 

3.6 

3.6 

3.4 

1.2 

11.8 

8.1 

8.0 

290-310 

3.9 

5.0 

3.4 

.5 

12.8 

7.2 

7.0 

320-340 

4.6 

2.7 

1.2 

.4 

8.9 

5.8 

4.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.4 

//////////// 

TOTALS 

1  41.8 

32.0 

13.9 

2.8 

100.0 

5.3 

5.0 

TOTAL  RWBBR  OP  OBSERVATIONS  561 


C  -  4  -  37 
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OFBIWTIIIO  lACATIOR  ’A’ 
USAFBIAC.  ASRBVILLB  IIC 


FBRCBinAGB  FREQUEROr  OF  OCCURKBfCS  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURI.y  OBSERVATIONS 

STATIOR  RUDER:  107550  STATIOR  NAME:  ANSBACB  AHP/ICATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LET  TO  wrC:  -  1  MONTB:  APR  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DBSREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.6 

2.6 

.6 

.4 

6.2 

5.8 

5.0 

020-040 

3.0 

6.2 

.4 

9.6 

5.7 

6.0 

050-070 

2.6 

3.9 

1.7 

8.2 

6.0 

6.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.4 

.7 

5.4 

5.8 

6.0 

110-130 

5.4 

.2 

5.6 

2.7 

2.0 

140-160 

4.7 

.6 

5.2 

2.8 

2.0 

(8)  170-190 

2.2 

.4 

.4 

3.0 

4.0 

3.0 

200-220 

2.6 

2.2 

.4 

5.2 

4.9 

4.5 

230-250 

3.2 

1.7 

.4 

5.2 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

5.1 

6.6 

3.2 

14.8 

6.4 

6.0 

290-310 

2.8 

4.3 

2.2 

.2 

9.6 

7.2 

7.0 

320-340 

2.8 

1.7 

4.5 

4.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.4 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

32.8 

10.0 

.6 

100.0 

4.4 

5.0 

TOEAL  NUMBER  OF  OBSERVKTIORS  534 


C  -  4  -  38 
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arauraic  locKnoH  *A' 
DSAFEXaC,  ASBEVIIIE  NC 


PBRCBHtAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

BXKriOR  NUSBR!  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


DIRECTION 

1 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN 

15-19  20-24  25-29 

KW0T3 

30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

.0 

6.7 

5.9 

5.5 

020-040 

B 

D 

.5 

8.6 

5.5 

5.0 

050-070 

2.8 

m 

1.5 

.2 

8.9 

6.4 

6.0 

(E)  ONO-100 

1.9 

2.2 

1.2 

5.3 

6.4 

6.0 

110-130 

B 

.4 

.0 

5.1 

4.9 

4.0 

140-160 

B 

.0 

3.7 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

.1 

4.7 

3.8 

3.0 

200-220 

B 

.4 

5.0 

4.6 

4.0 

230-250 

2.5 

3.2 

1.7 

.4 

7.9 

7.1 

7.0 

(W)  260-2S0 

3.4 

5.8 

4.5 

1.1  .1 

14.9 

8.2 

8.0 

290-310 

n 

5.1 

Bj 

.3  .0 

11.4 

7.2 

7.0 

320-340 

B 

B 

B 

.1 

6.0 

6.4 

6.0 

VARIABLE 

.0 

1.6 

.4 

2.0 

8.4 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.6 

//////////// 

TOTALS 

33.3 

39.5 

15.2 

2.1  .1 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  NVMBER  OF  OBSERVATIONS  4298 


C  -  4  -  39 
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OPEmTIRO  LOCATIOH  ’A*  PERCEHTAOB  FREgUEACT  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSraC,  ASBKVI1J.E  NC  FRQH  HOURLT  OBSERVATIONS 

SIATtOH  HUtBER:  107550  STATIOH  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECtNtD:  JAN  82  -  DEC  91 


Lsr  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS 

:  ALL 

CATEOORT  A:  CEILINO  GE  200  BITT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6E  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

6B  200 

FEET. 

DIRECTIOH 

WIND  SPEED  IE  KROTFS 

1  1-4  5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(B)  350-010 

4.3  5.5  1.8 

11.6 

6.1 

6.0 

020-040 

4.3  7.3  1.0 

12.6 

5.8 

6.0 

050-070 

2.8  3.1  1.2  .1 

7.2 

6.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.0  2.7  .1 

3.9 

6.2 

7.0 

110-130 

.4  1.2 

1.5 

5.6 

6.0 

140-160 

.3  .5  .1 

.9 

5.3 

6.0 

(8)  170-190 

.4  .1 

.5 

3.8 

2.5 

200-220 

1.3  .4  .1 

1.8 

4.1 

3.0 

230-250 

1.5  1.7  1.3  .1 

4.6 

6.9 

7.0 

(W)  260-280 

3.7  8.6  5.4  .8 

18.6 

7.9 

8.0 

290-310 

4.1  9.7  4.0  .5 

18.3 

7.2 

7.0 

320-340 

2.7  6.3  .9  .1 

10.1 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TOTALS 

26.8  47.1  15.9  1.6 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  776 
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oPBWvriiiG  UKKnm  ’a* 
USAFSXAC.  ASBEVILLB  RC 


PBRCEirriySE  FRBQUERCY  of  OCCURBEHCS  SURFKCB  WIHD  DinSCTTOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  ORSERVATIORS 

SXniOR  mMBBR:  107550  STATICM  IWMB:  MISBACH  RHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  DTC:  -  1  K»ITB:  MAY  HOURS:  00-02 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14  15-19 

WIND  SPEED  IH  KWOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

1.1  1.6 

4.3 

7.4 

8.5 

020-040 

.5 

2.2 

2.7 

5.6 

6.0 

050-070 

3.2 

3.2 

2.2 

2.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.6 

3-7 

4.0 

110-130 

3.2 

3.2 

2.3 

2.0 

140-160 

3.2 

.5 

3.8 

2.3 

2.0 

(S)  170-190 

4.8 

4.8 

2.3 

2.0 

200-320 

6.5 

.5 

7.0 

3.3 

3.0 

330-350 

4.8 

2.7 

7.5 

4.1 

4.0 

(W)  260-300 

7.0 

7.0  2.7 

16.7 

5.5 

5.0 

390-310 

7.0 

7.0  1.1  .5 

15.6 

5.6 

5.0 

330-340 

4.3 

3.8 

8.1 

4.5 

4.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.5 

IIIHIIIllll 

TOTALS 

47.7 

24.3  5.9  .5 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  RUMBER  OF  OBSERVATIQHS 

186 

C  -  4  -  41 
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OFERATIIK  UJCKTION  'A* 
OSAFBXAC,  ASBEVILLB  RC 


PERCEHTACT  FREQUBIICy  OF  OCCURSSHCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  CnSERVATIONS 

SIATIOR  HUMBER:  107550  STAnOH  NAME:  AHSBACH  AHP/KATIXRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

I.ST  TO  UTC:  -  1  MQHTB:  MAY  HOURS:  03-05 


DIRBCTIOH 

(DECREES) 

1-4 

WIRD  SPEED  IR  KHGTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

1.6  .4 

3.1 

5.6 

5.5 

020-040 

5.5 

4.2  .9 

10.6 

4.9 

4.0 

050-070 

5.8 

2.9 

8.6 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

3.1 

.9 

4.0 

3.8 

3.5 

110-130 

1.3 

1.3 

2.8 

2.5 

140-160 

2.0 

2.0 

2.3 

2.0 

(S)  170-19C 

4.7 

1.8 

6.4 

3.4 

4.0 

200-220 

5.1 

1.3  .2  .2 

6.9 

4.2 

4.0 

230-250 

4.0 

2.0 

6.0 

4.0 

4.0 

(H)  260-280 

8.4 

4.7  1.6 

14.6 

4.7 

4.0 

290-310 

6.9 

2.7  .2 

9.8 

3.7 

3.0 

320-340 

1.8 

2.4 

4.2 

4.8 

5.0 

VARIABU 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.4 

//////////// 

TOTU3 

1  49.7 

24.5  3.1  .4 

100.0 

3.3 

4.0 

TODU.  RUHBER  OF  OBSERVXFIORS 

451 

C  -  4  -  42 
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GPERKTIHG  UX»TIOH  *A* 
UUFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PKRCENTAGE  FRBQUENCy  OF  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BCXJRLy  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACB  AHP/KAITBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

liST  TO  UTC:  -  I  MONTH:  MAT  HOURS:  06-08 


DiRBcncn 

(DBGRKBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

tfllVD  SPEED  IE  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.3 

.3 

3.4 

4.8 

4.0 

020-040 

2.8 

4.7 

.6 

8.1 

5.5 

5.0 

050-070 

5.6 

5.3 

.9 

11.8 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

1.9 

.6 

.7 

3.3 

5.5 

4.0 

110-130 

2.4 

1.3 

.6 

4,3 

5.2 

4.0 

140-160 

1.0 

1.0 

2.1 

4.3 

4.5 

(S)  170-190 

6.8 

1.5 

8.3 

3.4 

3.0 

200-220 

3.4 

8.9 

4.1 

4.0 

230-250 

4.6 

.7 

10.5 

5.1 

5.0 

(W)  260-280 

6.8 

2.5  .3 

15.5 

6.1 

6.0 

-90-310 

2.8 

2.7 

.3 

5.8 

4.9 

5.0 

320-340 

1.9 

2.5 

4.4 

5.0 

5.5 

VARIABLE 

.1 

,1 

9.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.5 

iiimiiini 

TOTALS 

1  43.6 

35.8 

6.6  .3 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS 

676 

C  -  4  -  43 
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OPEIWTIM3  UX»riOII  ’A* 
USAFBTAC,  ASSBVIUB  IIC 


FERCBRTA6B  FREQUERCV  OP  OCCUBRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLy  (fflSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KAITBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTB:  MAT  BOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

3.8 

.1 

5.3 

5.4 

5.0 

020-040 

3.9 

2.7 

1.0 

7.6 

5.5 

4.0 

050-070 

2.6 

5.9 

1.0 

9.5 

5.8 

6.0 

(K)  080-100 

1.9 

3.0 

1.9 

6.8 

6.8 

7.0 

110-130 

1.2 

2.0 

2.2 

.3 

5.6 

8.0 

7.0 

140-160 

2.5 

1.6 

.1 

4.2 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.0 

.1 

3.8 

3.8 

3.0 

200-220 

4.0 

3.5 

.6 

8.1 

4.8 

4.5 

230-250 

3.2 

4.6 

2.6 

.3 

10.7 

7.2 

8.0 

(W)  260-280 

2.7 

5.6 

4.0 

.4  .1 

13.0 

7.9 

8.0 

290-310 

3.9 

5.3 

1.9 

11.1 

6.2 

6.0 

320-340 

1.9 

3.2 

.4 

.1 

5.6 

6.4 

6.0 

VARIABU 

1 

1.6 

.4 

2.0 

8.5 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.6 

//////////// 

TOEKLS 

31.8 

43.8 

16.3 

1.0  .2 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  693 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Paga  97 


OPOMTIRG  uxxncm  *A* 
usafeem;,  assevilu  nc 


PBRCSMTAGE  FRBQUSltCy  OP  OCCURRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOR  HUMBER:  1O7SS0  STATION  NAME:  ARSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOM 

(DEGREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.7 

3.6 

,7 

6.0 

6.0 

5.5 

020-040 

4.3 

3.9 

.6 

8.8 

5.0 

5.0 

050-070 

2.2 

4.5 

1.0 

7.6 

5.9 

5.0 

(E)  080-100 

.6 

2.0 

1.6 

4.2 

7.9 

8.0 

110-130 

2.2 

1.9 

1.2 

5.2 

6.6 

6.0 

140-160 

1.7 

1.9 

3.6 

4.8 

5.0 

(S)  170-190 

2.4 

1.9 

.3 

4.6 

4.7 

4.0 

200-220 

2.9 

3.2 

.4 

6.5 

5.1 

5.0 

230-250 

1.7 

5.8 

2.2 

.4 

10.1 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

2.9 

4.9 

4.3 

1.0 

13.1 

8.1 

8.0 

290-310 

4.3 

5.8 

3.9 

.3 

14.2 

7.1 

7.0 

320-340 

2.6 

4.0 

2.2 

.3 

9.1 

7.0 

7.0 

VARIABLE 

1 

2.7 

1.2 

3.9 

8.7 

9.0 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.2 

//////////// 

TCT?a.8 

29.5 

46.1 

19.6 

2.0 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS  695 


C  -  4  -  45 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Paga  98 


OFERATIIIO  IXjCKtlON  *A* 
USAFBZKC,  ASHKVIU.B  RC 


PBRCEHTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  CSSERVATIORS 

SXAnOR  NUOBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KAnSRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 

WIND  SPEED  IN  KNOrS 


DlRBCTXOn 

(DB6REBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TUSAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

3.9 

.2 

6.8 

5.1 

5.0 

020-040 

3.9 

4.9 

.6 

9.5 

5.2 

5.0 

050-070 

1.6 

3.2 

1.3 

6.0 

6.6 

6.0 

(B)  080-100 

2.2 

2.4 

1.7 

6.3 

6.6 

7.0 

110-130 

1.4 

2.7 

.5 

4.6 

5.9 

6.0 

140-160 

2.1 

.6 

2.7 

3.0 

2.0 

(S)  170-190 

2.7 

1.4 

.5 

4.6 

4.8 

4.0 

200-220 

1.9 

3.6 

.9 

6.5 

5.8 

6.0 

230-250 

2.4 

2.7 

2.4 

7.4 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

3.3 

6.3 

4.7 

.8 

15.1 

8.1 

8.0 

290-310 

3.6 

6.2 

3.3 

.2 

13.2 

7.1 

7.0 

320-340 

2.7 

5.2 

1.9 

9.8 

6.7 

7.0 

VIIRIABLB 

2.7 

.6 

3.3 

8.4 

8.0 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.3 

//////////// 

rcnxLs 

30.5 

45.8 

18.6 

1.0 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CSSERVATIONS  634 


USAFBTAC/DS~92/284  -  Paga 


OPERKTIRG  lOCKTIGR  *A’ 
OSAFEIMC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  HAY  HOURS:  18-20 


DIRBCnOII 

(DBGRBBS) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.5 

2.9 

.5 

7.9 

5.0 

4.0 

020-040 

6.7 

3.2 

.4 

10.3 

4.1 

4.0 

050-070 

3.8 

3.4 

.7 

7.9 

5.0 

5.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.9 

.7 

5.8 

5.9 

5.5 

110-130 

1.6 

.9 

2.5 

4.1 

4.0 

140-160 

3.1 

.7 

3.8 

3.4 

4.0 

(8)  170-190 

3.4 

.7 

4.1 

3.0 

2.0 

200-220 

3.1 

1.8 

.2 

5.0 

4.5 

4.0 

230-250 

3.1 

2.7 

1.6  .2 

7.6 

6.6 

5.0 

(H)  260-280 

5.2 

4.7 

2.7  .2 

12.8 

6.3 

6.0 

290-310 

6.8 

6.3 

1.8 

14.9 

5.4 

5.0 

320-340 

4.1 

4.1 

.5 

8.8 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

8.0 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

B.5 

//////////// 

TOTALS 

1  47.6 

34.5 

9.1  .4 

100.0 

4.7 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

556 

C  -  4  -  47 
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OPERATIlia  UX»IIOII  *A' 
USAFESIC,  ASBBVIUJC  IIC 


PEBCEHTAGE  FBEQUERCY  OP  OCCimRENCB  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMEBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  21-23 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR 

(DB6REBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TcrmL 

\ 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

1.8 

4.2 

4.0 

4.0 

020-040 

5.6 

2.2 

.2 

8.0 

4.2 

4.0 

050-070 

2.2 

3.8 

.2 

6.2 

5.0 

5.0 

(B)  080-100 

1.2 

2.8 

4.0 

6.1 

7-0 

110-130 

2.0 

1.2 

3.2 

3.9 

4.0 

140-160 

3.6 

.2 

.2 

4.0 

2.4 

2.0 

(S)  170-190 

3.4 

.2 

3.6 

2.1 

2.0 

200-220 

5.2 

1.0 

6.2 

3.5 

3.0 

230-250 

6.8 

2.8 

1.0 

10.5 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

6.0 

6.2 

1.2 

13.3 

5.6 

6.0 

290-310 

4.0 

4.2 

1.0 

.4 

9.5 

5.8 

5.0 

320-340 

3.0 

2.4 

5.4 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.1 

//////////// 

TOTALS 

45.4 

28.8 

3.8 

.4 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  503 


C  -  4  -  48 
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orawTHfe  iocatior  'A' 

USAFEEAC,  ASRKVIU.B  RC 


PERCEIITA6B  FRBQUERCir  OP  OCCURKEKCB  SUKFACB  WIND  OIKBCTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FKWt  aOURLY  OBSERVATIONS 

SranON  RUrnSR:  lOISSO  station  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOR 

1 

5-9 

10-14  15- 

-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

B 

Bi 

5.3 

5.3 

5.0 

020-040 

H 

D 

8.6 

4.9 

4.0 

050-070 

3.3 

B 

D 

8.1 

5.3 

5.0 

(E)  OSO-100 

2.0 

4.8 

6.3 

6.0 

110-130 

1.5 

.7 

.0 

4.0 

5.8 

5.0 

140-160 

2.3 

.9 

.0 

3.2 

3.6 

3.0 

(S)  170-190 

3.7 

1.2 

.1 

5.1 

3.6 

3.0 

200-220 

B 

2.6 

.4 

.0 

6.9 

4.6 

4.0 

230-250 

B 

3.7 

1.5 

.1 

9.1 

6.2 

6.0 

(W)  260-280 

4.8 

5.7 

3.1 

.4 

.0 

14.0 

6.8 

6.0 

290-310 

4.6 

4.9 

1.8 

.2 

11.4 

6.0 

5.0 

320-340 

2.6 

3.9 

.8 

.0 

.0 

6.9 

5.9 

6.0 

VARIABLE 

1 

1.1 

.3 

1.5 

8.6 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.0 

//////////// 

TOTALS 

1  39.2 

37.6 

11.5 

.7 

100.0 

5.0 

5.0 

Toxia* 

NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

4394 

C  -  4  -  49 
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OPBRATINQ  LOCKTIOn  'A' 
USAFETAC,  ASHBVIUS  RC 


PBRCERTAGE  FREQUERCY  OP  OCCURRERCE  SURFACE  HIHD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FRCH  HOURLY  C»SERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATIOH  RAKE:  ANSBACH  AHP/KATIERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  trrCs  -  1  MONTH;  MAY  HOURS:  ALL 


CATBOORY  A:  CEILING  GE 

VISIBILITY 

200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
ARD/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTIOR  1 

1 

5-9 

HIND  SPEED  IR  KRCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOIM. 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

2.7 

6.1 

1.4 

10.2 

6.2 

6.0 

020-040 

4.7 

6.9 

2.0 

13.7 

6.1 

6.0 

050-070 

2.2 

2.5 

4.7 

4.6 

5.0 

(E)  080-100 

.8 

.8 

2.4 

2.0 

110-130 

.5 

.2 

.7 

3.8 

3.5 

140-160 

.7 

.7 

2.5 

2.5 

(S)  170-190 

3.1 

.7 

3.7 

3.0 

3.0 

200-220 

2.4 

2.2 

.2 

4.7 

4.6 

4.5 

230-250 

3.1 

5.8 

2.7 

11.5 

6.8 

6.5 

(W)  260-280 

4.6 

8.8 

4.6  .6 

18.8 

7-2 

6.0 

290-310 

5.3 

6.3 

2.9 

14.4 

6.1 

5.0 

320-340 

2.5 

5.9 

.5  .2 

9.2 

6.0 

6.0 

VIURIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.8 

//////////// 

TOTALS 

32.6  45.4 

14.3  .8  .2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOTAL  RUtSER  OP  OBSERVKTIORS  590 

C  -  4  -  50 
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OPBMCmO  UXATIOH  *A* 
OSAFKtM:,  ASHBVILLB  IK 


PBRCSrEMSB  FRBQUEIKY  OF  OCCURREIfCB  SURFACB  HIRD  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FBOH  aOURLT  OBSERVATIONS 

SIKTION  HWBBR:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JON  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCnCII  1 
(0B6REBS)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.3 

.6 

3.9 

4.9 

4.0 

020-040 

8.3 

2.8 

11.1 

3.6 

3.5 

050-070 

8.3 

8.3 

2.9 

3.0 

(E)  080-100 

110-130 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

140-160 

3.9 

.6 

4.4 

2.5 

2.0 

(S)  170-190 

3.9 

2.2 

.6 

6.7 

4.3 

3.5 

200-220 

6.7 

2.2 

.6 

9.4 

4.2 

4.0 

230-250 

6.7 

3.9 

.6 

11.1 

4.3 

4.0 

(V)  260-280 

5.6 

7.2 

2.2 

15.0 

5.7 

5.0 

290-310 

2.8 

2.2 

5.0 

3.9 

3.0 

320-340 

1.7 

.6 

.6 

2.8 

4.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.0 

//////////// 

TOTALS 

53.4 

21.7 

4.6 

.6 

lOOeO 

3.3 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  180 
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opBrnniR  ux»Tioii  *a' 
USAFBrac,  ASaEVIU,B  MC 


PERCBUTAGB  FREgUniCY  of  occukrbrce  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBBR:  107550  STATICII  NAME:  AHSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  03-05 


DIRBCTIQII 

(OBCBEES) 

1-4 

5-9 

10-14 

Wim)  SPEED  IR 

15-19  20-24  25-29 

KRO^S 

30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

RIND 

MEDIAN 

RIND 

(N)  350-010 

.8 

.8 

.2 

1.8 

5.0 

5.0 

020-040 

5.7 

2.2 

7.9 

3.8 

4.0 

050-070 

4.5 

1.4 

5.9 

3.3 

3.0 

(E)  080-100 

.8 

.4 

1.2 

3.7 

2.0 

110-130 

1.8 

1.8 

2.7 

2.0 

140-160 

1.2 

.2 

1.4 

2.7 

2.0 

(S)  170-190 

7.9 

.8 

.2 

9.0 

3.0 

2.0 

200-220 

7.3 

2.9 

.2 

10.4 

3.9 

3.0 

230-250 

6.7 

2.4 

1.2 

10.4 

4.4 

4.0 

(W)  260-280 

9.8 

8.1 

1.4 

19.3 

5.2 

4.0 

290-310 

4.9 

1.8 

1.6 

B.4 

5.2 

4.0 

320-340 

2.4 

1.0 

3.5 

4.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.9 

//////////// 

TtmLB 

53.8 

22.0 

4.8 

100.0 

3.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  491 
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VBRxriiiG  hocmcm  *a- 

nSAFEXHC,  ASBSVILLB  RC 


PBRCERIMSB  FREQUBKCY  OS'  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

BIRTIOR  NUmBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DBOREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

.9 

.1 

2.3 

4.1 

3.5 

020-040 

3.6 

2.3 

6.0 

4.0 

4.0 

050-070 

4.7 

3.1 

7.7 

4.0 

4.0 

(B)  080-100 

.9 

.7 

1.6 

4.3 

4.0 

110-130 

1.5 

1.2 

2.6 

4.5 

4.0 

140-160 

3.2 

.6 

3.8 

3.0 

3.0 

(S)  170-190 

5.7 

1.2 

6.8 

3.3 

3.0 

200-220 

8.0 

3.1 

.3 

11.4 

3.9 

3.5 

230-250 

B 

5.7 

.7 

10.9 

5.5 

5.0 

(H)  260-280 

m 

10.2 

4.8 

.4 

22.4 

6.7 

6.0 

290-310 

H 

3.9 

1.9 

9.8 

5.8 

6.0 

320-340 

D 

1.5 

.4 

3.8 

5.3 

4.5 

VARIABLE 

.1 

.1 

.3 

8.5 

8.5 

OHM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.6 

//////////// 

TCTALS 

46.2 

34.5 

8.3 

.4 

100.0 

4.5 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  687 


C  -  4  -  53 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  106 


OPBRKTIIIG  I>OCKriOH  'A*  PgRCEWTAGE  FRBQlfEIICT  OP  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBTAC,  ASBBVILLB  HC  FROM  HOURLY  CSSBRVATKMS 

STKTiai  RUNBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACS  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  im::  -  1  MONIB:  JUN  HOURS:  09-11 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES)  I 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IH  nfOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.8 

1.2 

.3 

3.2 

4.8 

4.0 

020-040 

2.8 

2.5 

.1 

5.4 

4.7 

4.0 

050-070 

2.9 

2.2 

.7 

5.8 

5.0 

4.5 

(B)  080-100 

2.0 

1.9 

.1 

4.1 

4.9 

4.5 

110-130 

1.3 

2.2 

.1 

3.7 

5.3 

5.0 

140-160 

3.5 

1.0 

4.5 

3.5 

3.0 

(8)  170-190 

3.1 

2.3 

.1 

5.6 

4.7 

4.0 

200-220 

2.2 

2.8 

.3 

5.3 

5.2 

5.0 

230-250 

2.5 

6.6 

2.9  .1 

12.1 

7.1 

7.0 

(W)  260-280 

3.8 

9.8 

9.4  .6 

.1 

23.7 

8.5 

9.0 

290-310 

2.3 

7.0 

2.0  .1 

11.5 

6.9 

7.0 

320-340 

2.2 

3.8 

.6 

6.6 

6.0 

6.0 

VJUOABLB 

1 

1.9 

1.6 

3.7 

9.3 

9.0 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.8 

//////////// 

TOTALS 

1  30.5 

45.2 

18.2  .8 

.1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOnAL  mmBER  of  OBSBRVU'lOlfS 

684 

C  -  4  -  54 
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SRMriHG  lACATIOR  *A'  PERCEIITACB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

AFEIAC,  A3BEVILLB  MC  FROM  BCXJRLY  OBSERVATIONS 

ATIOM  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


DiREcnon  1 
(DECRHH3)  { 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

VIRD  SPEED  Ilf  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1)  350-010 

2.0 

2.9 

.3 

5.3 

5.6 

5.0 

020-040 

2.2 

2.9 

.4 

5.6 

5.4 

6.0 

050-070 

1.9 

4.1 

.1 

6.1 

5.7 

5.5 

t)  080-100 

1.2 

1.6 

.4 

3.2 

5.7 

5.0 

110-130 

1.3 

1.2 

,4 

2.9 

5.3 

5.0 

140-160 

1.2 

1.3 

2.5 

4.7 

5.0 

!)  170-190 

2.2 

2.3 

4.5 

5.1 

5.0 

200-220 

2.5 

5.0 

7.5 

5.5 

5.0 

230-250 

2.0 

6.3 

2.9 

.3 

.1 

11.7 

7.8 

8.0 

»}  260-280 

2.5 

8.8 

7.9 

1.9 

.3 

21.3 

9.3 

8.5 

290-310 

2.6 

7.0 

2.8 

.1 

12.6 

6.9 

7.0 

320-340 

2.8 

4.4 

.3 

7.5 

5.5 

6.0 

VARIABLE 

1 

3.2 

2.0 

5.3 

8.9 

9.0 

CAUI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.1 

//////////// 

1(701.3 

1  24.4 

51.0 

17.5 

2.3 

.4 

100.0 

6.7 

7.0 

TOTAL  mjKBER  OF  OBSERVATIONS 

684 

C  -  4  -  55 
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ope^tihg  ujcktion  *a* 

USAFKIAC,  ASHBVIUf  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  CBSERVATIONS 

SranON  NUNBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/EAITBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

rPOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.5 

4.2 

7.7 

4.7 

5.0 

020-040 

3-0 

3-7 

.2 

6.9 

5.1 

5.0 

050-070 

2.4 

3.0 

.2 

5.6 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

2.2 

1.3 

.8 

4.3 

5.5 

4.0 

110-130 

1.6 

1.6 

3.2 

4.8 

4.5 

140-160 

1.1 

1.3 

2.4 

5.1 

6.0 

(S)  170-190 

2.6 

1.9 

4.5 

4.2 

4.0 

200-220 

2.1 

3.0 

.5 

5.6 

5.7 

5.0 

230-250 

1.9 

4.3 

2.9 

.3 

9.5 

7.7 

8.0 

(W)  260-280 

3.4 

9.8 

6.3 

1.0 

.2 

20.5 

8.2 

8.0 

290-310 

3.2 

10.0 

4.2 

.5 

17.8 

7.5 

7.0 

320-340 

2.1 

4.2 

.6 

6.9 

6.2 

6.0 

VARIABLE 

1 

1.8 

1.1 

2.9 

9.3 

8.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

2.1 

//////////// 

TDEALS 

1  29.1 

50.1 

16.8 

1.8 

.2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

623 

C  -  4  -  56 
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OraRKTIHG  VOaatOK  *A* 
USAFKinC,  ASfIBVIll.B  RC 


PBRCSRIACE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  ID  UTC:  -  1  MONTB:  JUN  HOURS:  18-20 


DIRECnCM 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

4.6 

2.1 

6.8 

4.0 

4.0 

020-040 

4.8 

4.6 

.4 

9.8 

4.6 

5.0 

050-070 

3.6 

2.0 

5.5 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

2.5 

1.8 

.2 

4.5 

4.5 

4.0 

110-130 

2.7 

2.7 

2.5 

2.0 

140-160 

1.1 

1.1 

2.1 

4.2 

4.5 

(S)  170-190 

2.5 

.5 

3.0 

3.1 

3.0 

200-220 

2.1 

3.0 

.2 

5.4 

5.1 

5.0 

230-250 

3.9 

2.7 

1.6 

8.2 

5.5 

5.0 

(N)  260-280 

4.8 

9.8 

4.1  .4 

19.1 

7.1 

7.0 

290-310 

5.5 

6.3 

.2 

12.0 

5.0 

5.0 

320-340 

5.9 

4.5 

.5 

10.9 

4.7 

4.0 

VARIABU 

.5 

.4 

.9 

10.0 

9.0 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.1 

//////////// 

tOEftLS 

44.0 

38.9 

7.6  .4 

100.0 

4-7 

5.0 

TOTAL  inJHBER  GF  OBSERVATIOHS 

560 

C  -  4  -  57 
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OPERKTlirS  LOCmOR  *A' 
USAFSnC,  ASBEVIhUB  RC 


PERCERTAGB  FREQUBRCY  OP  OCCURRERCR  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

SIAnOII  NUMBER:  107550  STATION  RAKE:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HOinH:  JUR  BOURS:  21-23 


DlRBCnOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIRD  SPEED  IR  RlfCrrS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

1.0 

4.8 

3.5 

4.0 

020-040 

5.7 

2.3 

8.0 

3.8 

4.0 

050-070 

5.4 

1.5 

6.9 

3.3 

3.0 

(B)  080-100 

1.1 

1.0 

2.1 

4.3 

4.0 

110-130 

3.4 

.2 

3.6 

2.3 

2.0 

140-160 

1.3 

1.3 

2.6 

2.0 

(S)  170-190 

4.0 

1.0 

5.0 

3.4 

4.0 

200-220 

3.1 

2.1 

5.2 

3.8 

4.0 

230-250 

6.5 

2.1 

.8 

9.4 

4.2 

3.0 

(W)  260-280 

6.5 

7.1 

2.3  .2 

16.1 

6.0 

6.0 

290-310 

5.4 

1.9 

.2 

7.5 

3.8 

3.0 

320-340 

4.6 

2.5 

.2 

7.3 

4.5 

4.0 

VARIABU 

1 

.2 

.2 

7.0 

7.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.8 

//////////// 

TOriALS 

1  50.8 

22.9 

3.3  .4 

100.0 

3.3 

4.0 

roCAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

523 

C  -  4  -  58 
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OPERKTIIIG  UJCKnOH  'A* 
iraAFBXKC,  ASHEVILLE  EC 


PERCERTACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VnND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  ALL 


DntEcnoH 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KIR3TS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

MEAH 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

2.5 

1.8 

.1  .0 

4.5 

4.6 

4.0 

020-040 

4.0 

2.9 

.2 

7.1 

4.4 

4.0 

050-070 

3.7 

2.5 

.2 

6.3 

4.3 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.2 

.2 

2.9 

4.9 

4.0 

110-130 

1.9 

.9 

.1 

2.9 

4.1 

4.0 

140-160 

2.0 

.8 

2.8 

3.7 

3.0 

(8)  170-190 

3.9 

1.5 

.1 

5.5 

3.8 

4.0 

200-220 

4.0 

3.1 

.2 

7.3 

4.6 

4.0 

230-250 

3.9 

4.5 

1.9  .1  .0 

10.4 

6.2 

6.0 

(«)  260-280 

5.2 

9.1 

5.3  .7  .1 

20.4 

7.5 

7.0 

290-310 

3.8 

5.5 

1.8  .1 

11.3 

6.2 

6.0 

320-340 

3.0 

3.1 

.4 

6.5 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

.0 

1.2 

.8 

2.0 

9.1 

9.0 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.1 

//////////// 

TOTALS 

39.4 

38.1 

11.3  .9  .1 

100.0 

5.1 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  4432 

C  -  4  -  59 
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OPERKTIIIG  UXXriOII  ’A' 
USAFSnc,  ASHBVIUf  HC 


PBRCSHTAGB  FREQUBICY  OP  OCCURPENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLX  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTB:  JUH  BOURS:  ALL 


CATBOORT  A:  CEILING  GB  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILS  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

1  l-« 

5-9 

WIND  SPEED  IN  RKirS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.1 

2.4 

.9 

6.5 

5.3 

5.0 

020-040 

8.9 

3.1 

.2 

12.2 

3.6 

3.0 

050-070 

3.0 

1.9 

4.8 

4.1 

4.0 

(B)  080-100 

1.1 

.6 

1.7 

4.6 

4.0 

110-130 

.4 

.4 

3.0 

3.0 

140-160 

.6 

.6 

1.7 

2.0 

(8)  170-190 

1.1 

.7 

.2 

2.0 

4.5 

4.0 

200-220 

1.9 

1.3 

.2 

3.3 

4.9 

4.0 

230-250 

3.3 

5.4 

3.0  .2 

11.9 

7.0 

6.5 

(W)  260-280 

3.3 

12.2 

6.9  .7 

23.1 

8.0 

8.0 

290-310 

3.9 

7.6 

3.3 

14.8 

6.8 

7.0 

320-340 

5.2 

3.9 

.7 

9.8 

5.0 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.9 

//////////// 

IDIALS 

1  35.8 

39.1 

15.4  .9 

100.0 

5.5 

6.0 

TOTAL  RU«BR  OF  OBSERVMIONS  540 

C  -  4  -  60 


USAFBTAC/DS~92/2S4  -  Paga  113 


OPERKriHO  U)CATIOII  *A' 
usafbek;,  asbkvillb  nc 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AEP/EAITERBACB  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MMITH:  JUL  HOURS:  00-02 


DIRECTION 

(DECREES) 


(E)  350-010 
020-040 
050-070 
(E)  080-100 
110-130 
140-160 
(8)  170-190 
200-220 
230-250 
(«)  260-280 
290-310 
320-340 


VARIABLE 

CAIM 

TOTALS 


I 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


.6 

.6  1.1 


11.2  1.1 

1.9  2.1 


4.8  2.1 

.0  8.0  1.6 
.8  2.1 
.1  2.1 


TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

1.6 

2.7 

3.0 

2.7 

3.8 

4.0 

1.6 

3.3 

4.0 

1.6 

2.3 

2.0 

2.1 

2.5 

2.0 

1.6 

2.7 

2.0 

12.2 

3.1 

3.0 

9.0 

3.1 

3.0 

6.9 

4.0 

4.0 

17.6 

5.4 

5.0 

6.9 

3.5 

2.0 

3.2 

5.5 

5.0 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  33.0  luiiiiimi 

46.4  19.1  1.6  100.0  2.6  4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIOHS  188 


C  -  4  -  61 
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OPERATZHO  LOCKTIOH  *A’  PEBCariAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBtAC,  ASBEVIUf  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  JUL  BOORS:  03-05 


DIRBCnOH 

(DB6RBES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEH)  III  KRCrrS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.2 

1.4 

3-7 

4.4 

4.0 

020-040 

5.3 

3.5 

8.7 

4.4 

4.0 

050-070 

5.1 

1.4 

6.5 

3.7 

4.0 

(1)  080-100 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

110-130 

1.6 

.4 

2.0 

3.6 

4.0 

140-160 

3.3 

.4 

3.7 

3.2 

3.5 

(S)  170-190 

6.1 

1.2 

7.3 

3.3 

3.0 

200-220 

5.3 

1.4 

6.7 

3.5 

3.0 

230-250 

5.9 

4.3 

10.2 

4.5 

4.0 

(H)  260-280 

4.3 

4.9 

1.4 

10.6 

5.8 

5.5 

290-310 

5.1 

2.6 

7.7 

3.9 

4.0 

320-340 

2.6 

2.6 

5.3 

4.7 

4.5 

VARIABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

26.6 

//////////// 

TDTIUUI 

1  47.8 

24.1 

1.4 

100.0 

3.1 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

492 

C  -  4  -  62 
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OPBIUTIIie  UXATIOR  *A* 
nSATEZM:,  JtSBKVILLB  HC 


PtRaSKOeS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOH  HUMBER:  107550  STATION  HAt«:  ANSBACH  AHP/KAITERBACH  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  06-08 


110-130 
140-160 
(S)  170-190 
200-320 
230-350 
(W)  260-280 
290-310 
330-340 


VARIABLE 

aoM 

TOTALS 


DIRECTION 

(0B8RBES) 

1 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.7 

2.7  .1 

5.5 

5.0 

5.0 

020-040 

2.5 

2.2  .1 

4.9 

4.5 

4.0 

050-070 

4.6 

3.7  .1 

8.5 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

.9 

2.4 

3.8 

3.5 

4.8 
4.6  3.8 


4.6  3.8  4. 

8.9  3.3  3. 

1.8  7.4  3.7  4. 

2  8.8  5.1  5. 

0  .1  13.5  6.5  6. 

3  8.9  4.8  4. 

5.1  4.9  5. 


.1  .1  .3  8.5  8.5 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  16.4  //////////// 

46.6  31.6  5.1  .1  100.0  3.9  4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  672 
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OPERATIIIO  UXMTIOII  'A' 
UaAFBIAC,  ASBBVIUJt  RC 


PERCEHTAGE  FRBQUEHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KAXTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOH  1 
(DEGREES)  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTM* 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

3.1 

.4 

4.9 

5.8 

6.0 

020-040 

2.5 

2.7 

5.2 

4.2 

5.0 

050-070 

2.7 

3.3 

.3 

6.2 

5.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.2 

.3 

3.3 

4-7 

4.0 

110-130 

3.0 

3.4 

.3 

6.7 

5.1 

5.0 

140-160 

3.9 

2.8 

.3 

7.0 

4.6 

4.0 

(8)  170-190 

3.4 

1.6 

.4 

5.5 

4.7 

4.0 

200-220 

3.7 

2.7 

.4 

6.8 

5.0 

4.0 

230-290 

2.7 

3.9 

2.2 

.3 

9.1 

6.9 

6.0 

(W)  260-280 

2.2 

7.1 

4.0 

1.3 

14.7 

8.4 

8.0 

290-310 

9.5 

7.4 

2.1 

.1 

15.2 

5.9 

6.0 

320-340 

1.9 

2.2 

1.0 

5.2 

6.1 

6.0 

VARIABLE 

1 

1.9 

1.3 

3.3 

9.1 

8.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.8 

//////////// 

TOTALS 

34.6 

43.3 

13.0 

1.7 

100.0 

5.6 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  672 


C  -  «  -  64 
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opsRKrniG  uxATicm  -a* 
USAFKIAC,  ASaBVIU.B  RC 


PERCERTAGB  FRBQUBHCY  OF  OCCURRBNC8  SUBFACB  VtlMD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SniIOR  HUmER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/EATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  I  MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

1.9 

.1 

5.1 

4.6 

4.0 

020-040 

1.9 

3.3 

.1 

5.4 

5.3 

6.0 

050-070 

2.5 

2.8 

.1 

5.5 

5.4 

5.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.8 

.1 

3.4 

5.4 

6.0 

110-130 

2.2 

2.4 

.3 

4.9 

5.2 

5.0 

140-160 

2.7 

2.2 

4.9 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.5 

2.8 

5.4 

4.8 

5.0 

200-220 

2.1 

2.5 

.7 

5.4 

6.0 

6.0 

230-250 

2.4 

3.1 

2.2 

.4  .1 

8.3 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

3.4 

8.3 

6.7 

.7 

19.2 

8.3 

8.0 

290-310 

3.4 

7.4 

3.7 

.6 

15.2 

7.4 

7.0 

320-340 

2.2 

5.1 

.7 

.3 

8.3 

6.6 

6.0 

VARIABLE 

.1 

4.3 

1.5 

6.0 

B.6 

8.0 

OON 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.1 

//////////// 

TOTALS 

29.9 

47.9 

16.2 

2.0  .1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  672 


C  -  4  -  65 
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0PKIMTIII6  UKKriOR  'A* 
USAFSIAC,  ASHBVIUB  HC 


FB8CEIITA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  (»SERVATIONS 

STATION  NUHBBR:  107550  STATION  NAHB:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOII  1 
(DBGREBS)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

3.9 

.6 

7.5 

5.6 

5.0 

020-040 

2.0 

3.1 

.5 

5.7 

5.6 

6.0 

050-070 

2.2 

2.2 

.3 

4.7 

4.9 

5.0 

(E)  080-100 

1.6 

1.9 

3.5 

4.8 

5.0 

110-130 

2.8 

1.9 

.3 

5.0 

4.8 

4.0 

140-160 

1.1 

1.4 

2.5 

4.9 

5.0 

(8)  170-190 

4.1 

2.0 

6.1 

3.8 

3.0 

200-220 

2.8 

1.7 

.3 

4.9 

4.6 

4.0 

230-250 

1.4 

5.0 

.9  .3 

7.7 

6.8 

6.0 

(M)  260-280 

2.2 

6.4 

3.1  1.3 

13.1 

8.2 

7.0 

290-310 

4.4 

10.2 

5.7  .2 

20.4 

7.5 

8.0 

320-340 

2.2 

7.5 

2.2  .3 

12.3 

7.5 

7.0 

VARIABLE 

1 

2.0 

.6 

2.7 

8.8 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.9 

//////////// 

TODOB 

29.8 

49.2 

14.5  2.1 

100.0 

6.2 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  636 


C  -  4  -  66 
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OPERKTIIIG  UX»TIOR  *A’ 
UaAFBXAC,  ASflBVILLB  HC 


PBRCEirrAGB  FRBQUERCy  OF  OCCUlWBHCS  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  miieBR:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  inC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DECREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.3 

4.3 

.3 

9.9 

4.7 

4.0 

020-040 

4.6 

3.9 

.3 

8.9 

4.8 

4.0 

050-070 

4.1 

1.2 

5.3 

3.7 

4.0 

(B)  060-100 

1.7 

2.0 

3.8 

4.3 

5.0 

110-130 

3.9 

.9 

4.8 

2.9 

2.5 

140-160 

2.4 

.7 

3.1 

3.3 

3-0 

(8)  170-190 

3.2 

.5 

3.8 

3.1 

2.5 

200-320 

1.7 

,7 

2.4 

3.8 

3.5 

330-250 

2.0 

1.7 

1.9  .2 

5.8 

6.9 

6.0 

(«)  360-3SO 

4.3 

6.8 

2.6  .2 

13.8 

6.8 

7.0 

290-310 

3.6 

8.5 

1.7  .2 

14.0 

6.4 

6.0 

330-340 

6.3 

7.3 

1.2  .2 

15.0 

5.2 

5.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.3 

.3 

10.0 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

9.2 

//////////// 

TOTALS 

43.1 

38.7 

8.2  .8 

100.0 

4.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  586 
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OPBRATIMG  U3CATIOII  *A* 
USAFKXAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOlIRLy  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107530  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  21-23 


OIRBCTION 

(DEGREES) 

1  1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNCTTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.8 

1.7 

5.5 

4.0 

4.0 

020-040 

4.6 

3.6 

.2 

8.4 

4.3 

4.0 

050-070 

3.4 

1.9 

5.3 

4.0 

4.0 

(S)  080-100 

2.3 

.4 

2.7 

3.3 

3.0 

110-130 

3.8 

.4 

4.2 

2.9 

2.5 

140-160 

3.8 

.2 

4.0 

2.7 

2.0 

(8)  170-190 

3.4 

1.0 

4.4 

3.6 

3.0 

200-320 

3.3 

.8 

.2 

3.2 

3.9 

4.0 

230-250 

4.0 

2.9 

.6 

7.4 

4.7 

4.0 

(W)  260-280 

7.8 

6.9 

.8  .2 

15.6 

5.0 

4.5 

390-310 

5.3 

3.4 

.2 

9.0 

4.6 

4.0 

330-340 

4.0 

1.9 

.2 

6.1 

4.0 

4.0 

TORIABU 

1 

.6 

.6 

7.7 

7.0 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.6 

miuiimi 

TOTALS 

1  48.5 

25.5 

2.4  .2 

100.0 

3.2 

4.0 

TOIU  mnSER  OF  OBSBRVKTIOMS 

525 
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PERKTIHG  IACATIOM  'A-  PERCEirrASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

BAFEXAC,  ASHEVILLE  RC  PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


CKTIOR  HWOER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL 
LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
HONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  II  KNOTS 


OIRECnCN 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

R)  350-010 

2.9 

2.7 

.2 

5.9 

4.9 

4.0 

020-040 

3.2 

3.1 

.2 

6.4 

4.7 

5.0 

050-070 

3.4 

2.3 

-1 

5.9 

4.6 

4.0 

B)  080-100 

1.6 

1.2 

.1 

2.9 

4.4 

4.0 

no- 130 

2.9 

n 

.1 

4.6 

4.2 

4.0 

140-160 

2.8 

B 

.1 

4.2 

3.9 

4.0 

S)  170-190 

4.6 

1.5 

.1 

6.2 

3.8 

3.0 

200-220 

3.5 

1.7 

.2 

5.5 

4.4 

4.0 

230-250 

3.2 

3.4 

1.3 

.2 

.0 

8.1 

6.0 

6.0 

H)  260-280 

4  2 

6.7 

3.2 

.6 

14.6 

7.1 

6.0 

290-310 

4.5 

6.2 

2.0 

.2 

12.9 

6.2 

6.0 

320-340 

2.9 

4.1 

.8 

.1 

8.0 

5.8 

5.0 

VMUABLI 

1.4 

.6 

1.9 

8.8 

8.0 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

12.9 

//////////// 

Tonu 

39.7 

37.3 

9.0 

1.1 

100.0 

4.8 

5.0 

TOTAL  NUMKR  OF  OBSERVATIONS  4443 
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OPBKkTIlfG  LOCKTIOH  'A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PBRCEHTAGE  FREQUGRCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  HUMBER:  107SS0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTa:  JUL  HOUR! :  ALL 


CKTEGORT  A:  CEILIHG  GE  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  NILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  68  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR  1 

1  l-« 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.8 

8.9 

12.8 

6.0 

6.0 

020-040 

4.5 

3.5 

.3 

8.3 

4.7 

4.0 

050-070 

3.8 

3.5 

1.0 

8.3 

5.4 

5.0 

(B)  080-100 

1.0 

1.0 

2.0 

2.0 

110-130 

140-160 

.3 

1.0 

1.3 

6.0 

6.0 

(8)  170-190 

1.9 

.6 

2.6 

3.4 

3.5 

200-220 

2.2 

.3 

1.3 

3.8 

5.8 

4.0 

230-250 

3.5 

5.1 

1.6 

10.2 

6.0 

6.0 

(W)  260-280 

3.8 

B.9 

3.5 

.6 

16.9 

7.6 

8.0 

290-310 

4.8 

8.3 

.6 

13.7 

5.5 

5-0 

320-340 

3.5 

5.8 

.3 

9.6 

5.3 

5-0 

VARIABLE  1 

1 

CALM  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  11.5  //////////// 

TOTALS  33.1  45.9  8.6  .6  100.0  5.2  6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  313 
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OPBRKriMG  UXATIOR  *A'  PKRCBIIIAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRERCE  SURFACE  VnRD  DIRECTION  VERSUS  HIRD  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STKTIOR  NAME:  AHSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  -  1  MONTH;  AUG  HOURS:  00-02 


DIRBCTZON 

(DBGREBS) 

1 

WIND  SPEED  ai  KNOT., 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.5 

.5 

4.0 

4.0 

020-040 

1.0 

1.0 

2.5 

2.5 

050-070 

(E)  080-100 

110-130 

1.5 

.5 

2.0 

2.5 

2.0 

140-160 

6.1 

.5 

6.6 

2.6 

2.0 

(8)  170-190 

7.7 

7.7 

2.1 

2.0 

200-220 

3.1 

4.1 

7.1 

4.9 

5.0 

230-250 

2.6 

4.1  2.0 

8.7 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

3.6 

12.8  .5 

16.8 

5.9 

6.0 

290-310 

6.1 

4.6  .5 

11.2 

4.3 

4.0 

320-340 

2.6 

2.6 

3.2 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

35.7 

//////////// 

TOTALS 

1  34.8 

26.6  3.0 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  196 

C  -  4  -  71 
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OPBIUmilG  UtCKTIOR  'A'  PERCERTAOB  PREQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBIAC,  ASBEVHJS  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 


SXATICR  RtMBBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UIC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  03-05 


DIRBCriOR  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.7 

.9 

1-7 

4.3 

5.0 

020-040 

2.4 

1.5 

3.9 

3.9 

4.0 

050-070 

3.1 

.7 

3.9 

3.6 

4.0 

(B)  080-100 

.4 

.4 

2.5 

2-5 

110-130 

1.1 

1.1 

2.3 

2.0 

140-160 

3.3 

.2 

3.5 

2.7 

2.0 

(S)  170-190 

7.4 

.9 

8.3 

2.6 

2.0 

200-220 

7.6 

3.9  .2 

11.6 

3.9 

4.0 

230-250 

6.3 

2.8  .4 

9.4 

4.3 

4.0 

(W)  260-280 

8.1 

6.8  .9 

15.8 

4.8 

4.0 

290-310 

3.5 

4.1  .2  .2 

7.9 

5.3 

5.0 

320-340 

.9 

.9  .4 

2.2 

5.3 

5.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

30.4 

//////////// 

T0IAL8 

1  44.8 

22.7  2.1  .2 

100.0 

2.9 

4.0 

lOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATZOHS 

543 
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aPBRKriHO  uxxncm  ’a* 

DSAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCEIfEAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  06-08 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

1.2 

.7 

1.9 

3.9 

3.5 

020-040 

3.7 

1.9 

5.7 

3.9 

4.0 

050-070 

5.1 

1.5 

6.6 

3.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

.3 

1.8 

2.8 

2.0 

110-130 

.8 

.7 

1.5 

4.5 

4.0 

140-160 

2.8 

.8 

3.6 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

1.7 

8.9 

3.1 

3.0 

200-220 

2.9  .1 

10.4 

3.9 

4.0 

230-250 

4.3  1.0 

11.1 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

6.9  1.7 

13.1 

6.0 

6.0 

290-310 

2.5 

6.6  1.5 

10.7 

6.5 

6.0 

320-340 

1.4 

.8  .1 

2.4 

4.4 

4.0 

VARIABLE 

1 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.4 

immniii 

TOTALS 

1  43.9 

29.1  4.4 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  723 

C  -  4  -  73 
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oFEiwniie  UKKrioR  *a’ 

OSAFBTAC,  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUERCY  OF  OCOIRRERCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  BOURLY  C»SERVATIONS 

SXATICH  NUMBER:  107550  SIATIOH  NAME:  ANSBACB  ARP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

tST  TO  utc:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOII 

(DBCREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIHD 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.3 

1.3 

2.5 

5.1 

5.0 

020-040 

2.2 

1.5 

3.7 

4.5 

4.0 

050-070 

3.9 

2.5 

.7 

7.1 

4.9 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

1.4 

3.1 

4.4 

4.0 

110-130 

2.4 

2.5 

.1 

5.0 

4.8 

5.0 

140-160 

4.9 

1.8 

.1 

6.8 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

4.9 

2.6 

7.5 

4.1 

4.0 

200-220 

3.8 

2.6 

.1 

6.5 

4.4 

4.0 

230-250 

4.3 

6.9 

2.1  .1 

13.5 

6.5 

6.0 

(W)  260-280 

3.1 

7.5 

4.9  1.1 

16.5 

8.1 

8.0 

290-j*' 

2.1 

6.5 

3.6  .4 

12.6 

7.7 

7.0 

320-340 

2.6 

1.7 

.8 

5.1 

5.5 

4.0 

VARIABU 

1.3 

.6  .1 

2.1 

9.3 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

37.3 

40.1 

13.0  1.7 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  720 


C  -  4  -  74 
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OPBMnno  lOCKTICH  'A'  PERCEMTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURREKCE  SUAFACB  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFBZAC,  ASaEVILLB  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  AMSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST  TO  inC:  -  1 

MONTH:  AUG  BOUBS:  12-14 

DiREcnai 

(IS6RBBS) 

1-4 

5-9 

HIND  SPEED  IR  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65  TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.5 

1.4 

3.9 

3.6 

4.0 

020-040 

3.2 

1.5 

.1 

4.9 

3.S 

4.0 

050-070 

2.4 

3.5 

.3 

e.i 

5.5 

6.0 

(E)  080-100 

2.2 

2.1 

.7 

5.0 

5.4 

5.5 

110-130 

1.4 

1.9 

.4 

3.8 

5.7 

6.0 

140-160 

2.6 

1.7 

.1 

4.5 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.4 

.3 

5.3 

5.1 

4.5 

200-220 

2.5 

3.2 

.3 

6.0 

5.0 

5.0 

230-250 

3.3 

3.9 

2.1  .3 

9.6 

6.7 

5.0 

(W)  260-280 

2.9 

9.2 

8.1  1.5 

21.7 

8.5 

8.0 

290-310 

2.5 

6.0 

5.3  .1 

13.9 

8.3 

8.0 

320-340 

2.9 

2.9 

.8  .1 

6.8 

6.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

2.8 

1.5  .1  .1 

4.7 

9.1 

8.0 

CALM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  3 . 9 

//////////// 

TOTALS 

1  31.1 

42.5 

20.0  2.1  .1 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

719 

C  -  4  -  75 
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OPEBUTim  lOCATIOli  ”A* 
U8AFSTAC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCEimaB  PRBQUBIVCV  OF  OCCURRElfCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLT  OBSERVATIONS 

STATION  HUNBSR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  HONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


DIRKCTIOH 

(DBCREBS) 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

■19 

WIKD  SPEED  IR  XROTS 

30-34  35-39  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(■)  350-010 

3.7 

3.1 

4.6 

4.6 

4.0 

030-040 

3.0 

3.3 

.3 

5.5 

4.7 

4.0 

050-070 

3.3 

3.7 

.8 

6.8 

5.3 

5.0 

(B)  080-100 

1.4 

3.1 

.3 

3.8 

5.3 

5.0 

110-130 

3.0 

1.7 

.6 

4.2 

5.1 

5.0 

140-160 

3.3 

1.1 

.1 

3,5 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

3.0 

4.8 

4.5 

4.0 

300-330 

4.3 

3.5 

.1 

6.9 

4.1 

4.0 

330-350 

1.7 

5.3 

1.0 

.1 

8.0 

6.7 

7.0 

(«)  360-380 

3.7 

10.4 

6.3 

.6 

.1 

30.0 

8.3 

8.0 

390-310 

3.4 

7.6 

5.5 

.1 

15.6 

8.0 

8.0 

330-340 

3.1 

4.4 

1.3 

.1 

8.9 

6.3 

6.0 

VARIABU 

1 

1.7 

.6 

3.3 

8.8 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

4.9 

//////////// 

IDBUiS 

1  31.5 

45.8 

16.8 

.9 

.1 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL 

NUtOER  OF  OBSERVATIONS 

710 
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OPBMTHia  LOCKnCK  *A* 
OSAFSERC,  ASHEVIUB  HC 


PERCBIRASB  PRBQUEHCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STMTION  NIMER:  107550  STATION  RATE:  ANSBACH  ABP/RAITBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTB:  AUG  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCncil 

(DBGBEBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

HIND 

(N)  350-010 

3.4 

1.3 

4.7 

3.7 

4.0 

020-040 

B 

1.2 

.1 

5.6 

3.9 

3.0 

050-070 

D 

.1 

6.8 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

B 

m 

5.7 

3.8 

4.0 

110-130 

1.9 

.9 

2.8 

3.4 

3.0 

140-160 

3.1 

.7 

.1 

4.0 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

2.9 

.4 

.1 

3.5 

3.0 

2.0 

200-220 

3.5 

.7 

.3 

4.6 

4.0 

3.0 

230-250 

4.3 

3.1 

1.0 

8.4 

5.3 

4.0 

(W)  260-280 

6.0 

7.6 

2.6 

.4 

16.8 

6.3 

6.0 

290-310 

7.2 

5.6 

1.3 

14.1 

5.3 

4.0 

320-340 

4.1 

2.8 

.3 

7.2 

4.5 

4.0 

VARIABLE 

aoM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.9 

//////////// 

TOTALS 

49.7 

27.7 

5.9 

.4 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAI.  NUHBER  OP  OBSERVATIONS  680 


C  -  «  -  77 
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oPBmniis  LocNnoN  *a* 
OSAFSnC,  ASBKVILIiB  RC 


PBRCamCB  FREQUERCy  OF  OCCUERERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRON  BOURLT  OBSERVATIONS 

STRnOR  NUMEBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ABF/KATTBRBACB  OL  PERIOD  OP  RECCNU):  JAR  82  -  DEC  91 

I.ST  TO  UTC:  -  1  HONTB:  AUG  SOURS:  21-23 


DIRBCTIOH 

(DEQRBE8) 

1-4 

5-9 

WIRD  SPEED  XR  KROTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GS  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.5 

.5 

3.0 

3.2 

3.0 

020-040 

2.5 

1.6 

.2 

4.3 

4.4 

4.0 

050-070 

4.9 

.9 

5.8 

3.6 

4.0 

(B)  080-100 

.6 

.3 

.9 

4.0 

4.0 

110-130 

4.1 

.3 

4.4 

2.7 

2.0 

140-160 

4.9 

4.9 

2.1 

2.0 

(8)  170-190 

3.8 

.5 

4.3 

2.7 

2.0 

200-220 

4.7 

.5 

.2 

5.4 

3.6 

3.0 

230-250 

4.7 

3.2 

.8  .2 

8.8 

5.1 

4.0 

(W)  260-280 

8.4 

7.4 

.8 

16.6 

4.8 

4.0 

290-310 

4.9 

2.4 

.9 

8.2 

4.9 

4.0 

320-340 

2.4 

1.7 

.2 

4.3 

4.6 

4.0 

VARIABUI 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

29.2 

//////////// 

IDDOS 

48.4 

19.3 

2.9  .2  .2 

100.0 

2.9 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS  634 
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OraWnM  lOCKTIOH  *A' 
USJkFRnC,  ASBKVXUJt  RC 


PRRCEimSB  FBEQUBUCY  OF  OCCURRBMCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  aoURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NWBBR:  107550  STATION  NAME'  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MOtrra:  AUG  HOURS:  ALL 


DIRBCnON 

1-4 

5-9 

10-14  15- 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAH 

MEDIAN 

(mOREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3-1 

4.0 

4.0 

020-040 

m 

B 

.1 

4-7 

4.1 

4.0 

050-070 

3.8 

1.9 

.3 

6.0 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

1-7 

1.1 

.1 

2.9 

4.5 

4.0 

110-130 

1.9 

1.2 

.2 

3.3 

4.3 

4.0 

140-160 

3.5 

.9 

.1 

4.5 

3.4 

3.0 

(S)  170-190 

4.6 

1.5 

.1 

6.1 

3.5 

3.0 

200-220 

4.6 

2.4 

.2 

.0 

7.2 

4.1 

4.0 

230-250 

4.2 

4.3 

1.3 

.1 

9.8 

5.8 

5.0 

(W)  260-280 

4.9 

6.2 

3.6 

.5  .0 

17.3 

6.9 

7.0 

290-310 

3.6 

5.6 

2.7 

.1 

12.0 

6.8 

7.0 

320-340 

2.5 

2.1 

.5 

.0 

5.3 

5.4 

5.0 

VARIABLE 

.S 

.4 

.0  .0 

1.3 

9.1 

9.0 

CALK 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.4 

//////////// 

TOTALS 

40.3 

32.7 

9.6 

.7 

100.0 

4.5 

5.0 

TOERL 

NUMBER  or  OBSERVATIONS 

4925 

C  -  4  -  79 
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oPBrnniMS  LOCKrioR  -a* 
USAFBIAC.  ASHEVIUB  IIC 


PERCEHTAGB  FREQUEMCy  OF  OCCUFRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCN  HOURLY  (»SERVATI(»IS 

SIATIOII  NWOER:  107550  STATIOH  lUME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECCHU):  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  ALL 


CMTBOORT  A:  CBn.1110  GB 

VISIBILITT 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GB  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GB  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION 

1-4 

5-9 

WIIH)  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOrCAL 

KEAN 

HEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

.8 

1.9 

2.7 

5.0 

5.5 

020-040 

5.7 

3.8 

.3 

9.8 

4.3 

4.0 

050-070 

6.3 

2.2 

8.4 

3.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

1.4 

2.2 

2.0 

110-130 

.i 

.5 

1.1 

3.8 

4.0 

140-160 

2.7 

.3 

3.0 

2.5 

2.0 

(8)  170-1<:j 

2.7 

.3 

3.0 

2.3 

2.0 

200-220 

4.1 

.8 

4.9 

3.4 

4.0 

230-250 

3.8 

.8 

4.6 

3.5 

3.0 

(W)  260-280 

4.9 

7.1 

2.2  .3 

14.4 

5.8 

5.0 

290-310 

5.2 

9.2 

3.5  .3 

18.2 

6.7 

6.0 

320-340 

3.0 

1.9 

1.1 

6.0 

5.5 

4.5 

VARIABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

22.6 

//////////// 

TOIKLS 

41.1  28.8 

7.1  .6 

100.0 

3.8 

4.0 

TOTAL  RUIBBR  OP  OBSERVATIONS  368 

C  -  4  -  80 
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OPBMTIira  UmTIOR  -A- 
U8AFEXAC,  ASHBVIU.B  IIC 


PBRCERTAGB  FREQUBHCY  OF  OCCURRBNCB  SURFACE  WIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIWriOR  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  00-02 


DIRECnOR 

(DEGREES) 

1-4 

WIHD  SPEED  IN 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

2.4 

1.4 

3.8 

3.6 

4.0 

020-040 

6.7 

2.9 

9.5 

3.9 

4.0 

050-070 

4.8 

1.0 

5.7 

3.4 

3.0 

(E)  080-100 

.5 

1.0 

1.4 

5.3 

7.0 

110-130 

.5 

.5 

3.0 

3.0 

140-160 

.5 

.5 

2.0 

2.0 

(8)  170-190 

4.3 

4.3 

2.8 

2.0 

200-220 

4.3 

1.0  .5 

5.7 

4.0 

3.0 

230-250 

6.7 

1.0  1.4 

9.0 

4.5 

4.0 

(V)  260-280 

9.0 

4.8  1.0 

14.8 

4.8 

4.0 

290-310 

1.9 

3.3  .5 

5.7 

5.5 

6.5 

320-340 

2.4 

1.9 

4.3 

3.7 

4.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

34.8 

//////////// 

TCTEALS 

44.0 

18.3  3.4 

100.0 

2.7 

4.0 

TOEAL  HUMBER  OP  OBSERVATIONS 

210 

C  -  4  -  81 
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oPBiwniio  LoaaioK  ’a* 
USAFmC,  ASBBVIUB  RC 


PBRCEHTAGB  FREQUERCY  OP  OCCUEREHCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FBCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RUOBR:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  VrC:  -  1  HONTB:  SEP  HOURS:  03-05 


DIRECriOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9  10-14 

WIND  SPEED  IR 

15-19  20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.8 

1.4 

4.2 

4.3 

4.0 

020-040 

3.7 

2.1 

5.8 

4.2 

4.0 

050-070 

4.2 

1.4 

5.6 

3.5 

3.0 

(E)  080-100 

.7 

.7 

2.3 

3.0 

110-130 

.7 

.7 

4.0 

4.0 

140-160 

1.9 

.2 

2.1 

2.6 

2.0 

(S)  170-190 

5.3 

1.4 

6.7 

3.3 

3.0 

200-220 

4.4 

1.9  .2 

6.5 

3.9 

3.0 

230-250 

4.9 

6.5  .7 

12.1 

5.4 

5.0 

(W)  260-2M 

6.5 

5.8  1.4 

13.7 

5.3 

5.0 

290-310 

3.7 

2.8  .2 

6.7 

4.2 

4.0 

320-340 

1.9 

1.2 

3.0 

4.4 

4.0 

VMtlABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

32.1 

//////////// 

TOrDUS 

40.7 

24.7  2.5 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CBSERVKIIOHS  430 
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OPBRATIIIG  LOCAnOR 
USAFSEAC,  ASHRVILLB  RC 


PBRCEinAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  laND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

NTKriOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  >  1  MONTB:  SEP  BOURS:  06-08 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.1 

.8 

2.9 

3.9 

4.0 

020-040 

3.7 

1.2 

4.9 

4.0 

4.0 

050-070 

5.0 

.3 

5.3 

2.9 

3.0 

(R)  080-100 

2.0 

.5 

2.4 

3.3 

2.5 

110-130 

1.7 

-5 

2.1 

3.1 

3.0 

140-160 

2.9 

.5 

3.3 

3.0 

2.5 

(S)  170-190 

7.9 

1.7 

9.6 

3.3 

3.0 

200-220 

6.4 

5.0  .2 

11.6 

4.1 

4.0 

230-250 

3.5 

4.9  2.0 

10.4 

6.4 

7.0 

(W)  260-280 

7.3 

5.6  2.3  .2 

15.4 

5.8 

5.0 

290-310 

4.4 

3.2  .6 

8.2 

5.1 

4.0 

320-340 

1.7 

1.1 

2.7 

4.3 

4.0 

VMUABLB 

1 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

21.2 

imiinini 

TOTALS 

1  48.6 

25.3  5.1  .2 

100.0 

3-6 

4.0 

TOTAL  IfUMBER  OF  OBSERVATICHS  657 

C  -  4  -  63 
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OPERATIII6  LOCATION  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILIS  HC 


PBRCBNTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  FNCTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(II)  350-010 

2.4 

1.8 

4.2 

4.2 

4.0 

020-040 

3.9 

2.3 

.2 

6.4 

4.5 

4.0 

050-070 

3.3 

2.4 

5.8 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

1.8 

1.1 

.5 

3.3 

4.8 

4.0 

110-130 

1.8 

1.7 

.2 

3.6 

5.1 

4.5 

140-160 

3.5 

1.5 

.2 

5.2 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

7.1 

3.9 

.2 

11.2 

4.1 

4.0 

300-220 

4.4 

5.6 

.6 

.2 

10.8 

5.3 

5.0 

230-250 

3.9 

5.9 

2.4 

.3 

.2 

.2 

12.7 

6.8 

6.5 

(W)  260-280 

2.9 

6.2 

6.7 

.9 

16.7 

8.6 

9.0 

290-310 

2.4 

4.4 

2.4 

9.2 

7.0 

7.0 

320-340 

1.8 

1.8 

.3 

3.9 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

.5 

.2 

.6 

9.0 

8.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.^ 

//////////// 

rooas 

39.2 

39.1 

13.9 

1.3 

.2 

.2 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CBSSRVATIONS  660 


C  -  4  -  84 
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OraRKTIRG  LOCKTIGH  *A*  PERCEirEAGR  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  VIIHD  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZUIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  12-14 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

3.0 

2.6 

.5 

6.1 

4.7 

4.5 

020-040 

2.7 

3.0 

5.8 

4.4 

5.0 

050-070 

3.2 

2.9 

.2 

6.2 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

1.4 

2.6 

.6 

4.5 

6.8 

6.5 

110-130 

1.8 

1.4 

3.2 

4.3 

4.0 

140-160 

2.6 

1.5 

.2 

4.2 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

2.3 

2.6 

.3 

5.2 

5.1 

5.0 

200-220 

3.2 

4.2 

.6 

.2 

8.2 

5.4 

5.5 

230-250 

2.9 

4.8 

4.4 

.8 

12.9 

8.2 

8.0 

(W)  260-280 

3.5 

6.2 

8.5 

.9  .3 

19.4 

8.9 

9.5 

290-310 

3.2 

6.7 

2.0 

.3 

12.1 

6.7 

6.0 

320-340 

1.7 

3.6 

.8 

.2 

6.2 

6.0 

6.0 

VMUABLB 

1 

.5 

.6 

1.1 

10.1 

12.0 

dOM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.0 

//////////// 

TOTALS 

1  31.5 

42.6 

18.7 

2.4  .3 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  660 

C  -  4  -  85 
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OPRIMTinG  UX»TIOII  ’h’ 
USAFSraC,  ASHKVILLB  HC 


PERCEirtAGB  FREQUBRCV  OF  OCCUFRBRCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  HOURLY  CSSERVATIONS 

SZATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/XA3TSRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

4.0 

2.9 

.2 

7.0 

4.2 

4.0 

020-040 

5.9 

2.0 

.2  .2 

8.2 

4.0 

3.0 

050-070 

3.5 

2.7 

.2 

6.4 

4.5 

4.0 

(B)  080-100 

2.7 

2.9 

.3 

5.9 

5.4 

5.0 

110-130 

1.7 

1.1 

2.7 

4.4 

4.0 

140-160 

2.1 

1.5 

3.7 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

2.6 

2.4 

.8 

5.8 

5.3 

5.0 

200-220 

2.6 

2.0 

.3  .2 

5.0 

4.9 

4.0 

230-350 

2.4 

5.8 

2.6 

10.8 

7.4 

7.0 

(W)  260-280 

2.6 

7.5 

6.8  1.2 

.3 

18.4 

8.8 

9.0 

290-310 

3.3 

7.0 

1.8  .5 

12.6 

6.6 

6.0 

320-340 

3.5 

3.2 

.5 

7.2 

5.0 

5.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.3 

.6 

9.5 

9.5 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.6 

//////////// 

ToniiS 

1  36.9 

41.3 

14.0  2.1 

.3 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

657 

C  -  4  -  86 
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OraUfflRG  LOCKTIOH  *A* 
USAFBnw;,  ASHKVIU.B  HC 


PBRCBirUGE  FRBQUEHCY  CV  CXX:URRENCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


DIRECnCH 

(DEGRESS) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

5.6 

.2 

5.8 

3.0 

3.0 

020-040 

6.2 

1.7 

8.0 

3.5 

3.0 

050-070 

5.6 

.9 

6.6 

3.2 

3.0 

(E)  080-100 

3.1 

1.1 

4.2 

3.4 

3.0 

110-130 

2.3 

.2 

2.5 

2.5 

2.0 

140-160 

2.2 

.5 

2.7 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

2.0 

1.7 

3.7 

3.8 

4.0 

200-220 

1.9 

1.7 

.5 

4.1 

5.3 

5.0 

230-250 

4.4 

6.9 

.6 

11.9 

5.8 

6.0 

(W)  260-2S0 

6.2 

8.0 

2.7  .3 

17.2 

6.1 

6.0 

290-310 

4.8 

2.7 

.9 

8.4 

4.8 

4.0 

320-340 

3.3 

1.2 

4.5 

3.7 

3.0 

VARIABLB 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

20.6 

//////////// 

TOIAU 

1  47.6 

26.8 

4.7  .3 

100.0 

3.6 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  641 

C  -  4  -  87 
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OPBimnilB  LOCATIOH  ‘A*  PEBCEHTAGB  FREgUEMCY  OF  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFEIAC,  ASBBVILLB  HC  FRCN  HOURLT  OBSERVATIONS 

8IAT1GH  NUHBER!  107550  STATIOH  NAKE:  ANSBACH  AHP/KKITERBACH  DL  PERIOD  OF  RECC»<D:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  OTC:  -  1 

MONTH:  SEP  HOURS 

:  21-23 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  1 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DBBREBS)  j 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

3.5 

.5 

4.0 

3.1 

3.0 

020-040 

3.3 

2.0 

5.3 

4.0 

4.0 

050-070 

2.9 

1.5 

4.4 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

.7 

1.6 

3.7 

3.0 

110-130 

1.8 

.4 

2.2 

3.3 

3.5 

140-160 

3.6 

.4 

4.0 

2.9 

2.0 

(S)  170-190 

2.2 

.9 

3.1 

3.5 

3.0 

200-220 

3.6 

1.8  .2 

5.6 

4.2 

4.0 

230-250 

5.6 

5.6  .4 

11.7 

5.2 

5.0 

(«)  260-280 

8.0 

5.8  2.2  .2 

16.2 

5.4 

5.0 

290-310 

3.8 

2.4  .2 

6.4 

4.2 

3.0 

320-340 

2.2 

1.5 

3.6 

4.2 

3.5 

VARIABU 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

31.9 

//////////// 

IDDOiS 

1  41.4 

23.5  3.0  .2 

100.0 

3.0 

4.0 

TOTAL  NUMBER  OF  CBSERVKTIONS 

549 

C  -  4  -  88 
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aPBmTniG  iocatioii  ‘a*  pbrcerzasb  frequbhcy  op  occurpeike  surface  viind  directioh  versus  wind  speed 

USAFEZAC,  ASBEVIIIE  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUSBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


DIRECTIOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN 

20-24  25-29 

KNOTS 

30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

HEAR 

MEDIAN 

(CSGREES)  1 

« 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

mi 

m 

.1 

4.9 

3.9 

4.0 

020-040 

H 

2.1 

.0 

.0 

6.5 

4.1 

4.0 

050-070 

m 

1.7 

.0 

5.8 

3.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.3 

.2 

3.3 

4.9 

4.0 

110-130 

B 

.0 

2.4 

4.0 

4.0 

140-160 

B 

.0 

3.5 

3.7 

3.0 

(S)  170-190 

B 

.2 

6.5 

4.0 

4.0 

200-220 

3.8 

■ 

.1 

7.4 

D 

4.0 

230-250 

B 

Bj 

.1 

.0  .0 

11.6 

B 

6.0 

(W)  260-280 

B 

D 

M 

.5 

.1 

16.8 

B 

7.0 

290-310 

B9 

m 

1.2 

.1 

9.1 

5.8 

5.0 

320-340 

2.3 

2.0 

.2 

.0 

4.5 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

.2 

.2 

.3 

9.7 

9.0 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.2 

//////////// 

TOTALS 

41.0 

31.8 

8.8 

.8 

.1 

100.0 

4.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  (»SERVATIOHS  4464 


C  -  4  -  89 
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OPBHMTIIIG  lOCKTIOII  'A* 
USAF8TAC,  ASHBVILLB  MC 


PBBCBinaOB  FBEQUBHCy  OF  OCCURRBRCB  SUHFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  (SSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  VTC:  -  1  HOHTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CKIBOORT  A:  CBILINO  GS  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  OB  1/2  MILE  (0800  ME^RS). 

AND/OR 

VISIBILITY  OB  1/2  NILE  (0800  HETBRS)  BUT  LESS  THAN  3  NILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTM. 

MEAN 

MEDIAN 

(0B6REBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

3.0 

1.6 

.2 

4.7 

4.2 

4.0 

020-040 

4.4 

4.1 

8.4 

4.8 

4.0 

050-070 

4.7 

1.3 

5.9 

3.4 

3.0 

(B)  080-100 

1.9 

.6 

2.5 

3.4 

2.5 

110-130 

1.6 

.3 

1.9 

3.5 

3.5 

140-160 

3.8 

.6 

4.4 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

5.0 

1.4 

.2 

6.6 

3.8 

4.0 

200-220 

3.4 

1.1 

.2 

4.7 

3.7 

3.0 

230-250 

3.6 

4.4 

1.1 

.2 

9.2 

5.7 

5.0 

(W)  260-280 

6.1 

7.7 

3.1 

16.9 

6.1 

6.0 

290-310 

4.7 

6.1 

.8 

11.6 

5.5 

5.5 

320-340 

i.l 

2.0 

.2 

.2 

5.5 

5.1 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

17.8 

//////////// 

Tonos 

45.3 

31.2 

5.8 

.4 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NWBBR  OT  0BSBRVAXI0H8  640 
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OPEmriHG  lOCKTIOII  'A* 
USAFRAC,  ASHEVIUB  AC 


PBRCBHTAGE  FRBQUERCy  OF  OCCURREMCB  SURFACE  WIND  DIRECTIOM  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

STKriOH  NUMBER:  107550  STRION  RAMS:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


WIND  REED  IN  KNOTS 


DIRECTIOH  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

1.5 

2.7 

3.0 

020-040 

1.5 

1.0 

.5 

3.0 

6.0 

5.5 

050-070 

3.5 

3.0 

6.5 

4.2 

4.C 

(E)  OSO-100 

2.0 

3.0 

.5 

5.5 

5.6 

5.0 

110-130 

2.0 

1.0 

3.0 

4.2 

4.0 

140-160 

4.5 

3.0 

.5 

8.0 

5.1 

4.0 

(8)  170-190 

8.0 

4.5 

.5 

13.1 

4.5 

4.0 

200-220 

6.0 

3.5 

1.5 

11.1 

4.6 

4.0 

230-250 

2.0 

2.0 

B 

B 

6.0 

7.3 

8.0 

(W)  260-280 

B 

H 

H 

1.0 

12.1 

8.2 

6.0 

290-310 

B 

■9 

B 

4.5 

6.4 

6.0 

320-340 

B 

1.0 

2.5 

2.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

24.6 

iiininiiii 

TOEALS 

37.5 

27.0 

7.5 

2.0 

1.0 

100.0 

4.2 

4.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  199 
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OPKmTinO  UKKIIOH  *A' 
USAFinc,  JUSBBVmX  RC 


PBRCBUTAGE  FREQUERCY  OF  OCCUEREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTICH  NUMBER:  I075S0  STATIGR  RAMS:  ARSBACH  ABP/KATTSRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LSI  TO  UTC:  -  1  NORTH:  OCT  HOURS:  03-05 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCTIOR 

(DECREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.6 

1.6 

3.0 

3.0 

020-040 

2.5 

.8 

3.3 

4.0 

4.0 

050-070 

4.4 

.8 

5.2 

3.5 

4.0 

(E)  080-100 

3.0 

3.8 

.3 

7.1 

5.1 

5.0 

110-130 

3.3 

.5 

3.8 

3.1 

3.0 

140-160 

3.8 

1.9 

.5 

6.3 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

5.5 

4.4 

.3 

10.1 

4.9 

4.0 

200-220 

5.5 

2.5 

1.4 

.3 

.3 

9.8 

5.5 

4.0 

230-290 

4.9 

4.4 

1.9 

.5 

11.7 

6.3 

5.0 

(V)  260-280 

4.4 

5.2 

2.5 

1.1 

13.1 

7.2 

6.0 

290-310 

2.2 

1.6 

3.8 

5.0 

4.0 

320-340 

.8 

.8 

3.0 

3.0 

VARIABLE 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.2 

//////////// 

TOTALS 

41.9 

25.9 

6.9 

1.9 

.3 

100.0 

4.0 

4.0 

TOTAL  NUmSR  OF  GBSBRVATIORS  366 
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aemaao  uxiaicm  *a* 

OSJtFEEK,  ASBEVILLB  HC 


PERCEmAGB  FRBQUEHCY  OF  OCCURIIBIICB  SUBFACB  HIHD  DIRBCTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  <»SBRVATlaHS 

8IATI0R  HUHSBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ABP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  06-08 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(0B6REBS)  { 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

mm 

.4 

.9 

4.5 

4.5 

020-040 

Bi 

.3 

2.2 

3.1 

3.0 

050-070 

3.7 

2.2 

6.0 

4.2 

4.0 

(B)  080-100 

3.1 

3.6 

6.7 

4.7 

5.0 

110-130 

3.6 

4.3 

.3 

8.2 

4.7 

5.0 

140-160 

4.2 

2.7 

6.9 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

6.3 

5.4 

.3 

11.9 

4.6 

4.0 

200-220 

5.4 

4.2 

.9 

.1  .3  .1 

11.0 

5.6 

5.0 

230-250 

3.4 

4.6 

2.7 

1.0 

11.8 

7.4 

6.0 

(W)  260-280 

2.4 

3.4 

2.1 

.7  .6 

9.3 

8.3 

8.0 

290-310 

1.9 

1.6 

.3 

3.9 

5.2 

4.5 

320-340 

1.0 

.3 

.1 

1.5 

4.4 

1111101 

VARIABLE 

1 

.3 

.3 

11.5 

11.5 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

19.4 

//////////// 

TOTALS 

37.3 

33.0 

7.0 

1.8  .9  .1 

100.0 

4.5 

5.0 

TE7EAI.  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  670 
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OFBmTIlK!  UKtaiCm  -A- 
USAFETAC,  ASHKV1I.U  HC 


PBRCBRTACB  FREQUERCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCH  HOURLT  OBSERVATIONS 

STATIOH  mXBBR:  107550  STATICR  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DZRBCTIOII 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

■TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

.6 

.1 

1.6 

4.8 

4.0 

020-040 

1.3 

.9 

.1 

2.4 

5.3 

4.0 

050-070 

1.9 

1.3 

3.3 

4.5 

4.0 

(E)  080-100 

1.3 

2.1 

1.5 

4.9 

7.1 

8.0 

110-130 

4.3 

6.9 

2.5 

.1 

13.9 

6.4 

6.0 

140-160 

5.7 

3.3 

.1 

9.1 

4.3 

4.0 

(8)  170-190 

6.9 

6.3 

.7 

13.9 

5.1 

5.0 

300-220 

4.8 

5.4 

.4 

.6  .1 

11.3 

5.8 

5.0 

230-250 

3.9 

4.2 

3.6 

2.4  .1 

14.2 

8.8 

9.0 

(W)  260-380 

1.5 

3.9 

4.3 

1.3 

11.0 

9.5 

10.0 

290-310 

1.0 

1.9 

.9 

3.9 

7.0 

6.5 

320-340 

.9 

.9 

•  .1 

1.9 

4.9 

5.0 

VARIABLE 

1 

.3 

.1 

.4 

11.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTALS 

34.4 

38.0 

14.3 

4.5  .2 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  671 
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GPSRKrnC  UXATIOH  "A"  PBRCERIAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VflND  SPEED 

OSAFEXAC,  ASHBVIU.B  HC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUmSR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AflP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  12-14 


DIRBCnOR 

(DECREES) 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

HIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

kiii  350-010 

B 

.9 

.1 

2.5 

4.5 

3.0 

020-040 

B 

.9 

2.8 

4.4 

4.0 

050-070 

2.8 

1.9 

.1 

4.9 

4.7 

4.0 

(E)  080-100 

4.2 

2.4 

7.9 

7.8 

8.0 

110-130 

6.7 

2.4 

.1 

10.5 

7.4 

7.0 

140-160 

4.0 

.3 

8.7 

4.9 

4.5 

(8)  170-190 

4.6 

1.5 

.1 

10.9 

5.6 

5.0 

200-220 

4.3 

1.5 

.9 

10.2 

6.9 

6.0 

230-250 

1.8 

4.3 

3.9 

.9 

.4 

11.4 

9.2 

9.0 

(W)  260-280 

B 

5.4 

5.4 

2.4 

.9  .1 

15.7 

10.6 

10.0 

290-310 

bB 

3.7 

.7 

5.8 

6.8 

7.0 

320-340 

B 

1.9 

.1 

2.5 

6.5 

6.0 

VARIABLE 

.3 

.3 

.6 

10.0 

10.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 

//////////// 

TCTALS 

26.0 

43.1 

18.6 

4.5 

1.3  .1 

100.0 

7.0 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

667 
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opERATiiic  ux:mtioii  -a* 
USAFEXAC,  ASaBVlLLS  RC 


PBRCmiTACB  FREQUEHCy  OF  OCCUARBIICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLy  CSSERVATIOHS 

STKnOR  NUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  15-17 


DIRBCTIOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

1.5 

3.3 

4.1 

4.0 

020-040 

3.2 

.9 

4.1 

3.5 

3.0 

050-070 

2.9 

3.0 

5-9 

4.8 

5.0 

(B)  080-100 

3.9 

4.7 

1.2 

9.9 

S.8 

6.0 

110-130 

3.5 

6.2 

.5 

10.2 

5.7 

e.o 

140-160 

4.2 

1.8 

.3 

6.4 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

3.8 

5«0 

.2 

9.0 

4.9 

5.0 

200-220 

3.5 

2.4 

1.2 

.8 

7.9 

6.7 

5.5 

230-250 

1.5 

4.7 

2.0 

.8  .2 

9.1 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.6 

4.9 

4.7 

2.4  .2 

14.7 

9.6 

9.0 

290-310 

1.4 

5.5 

1.8 

.2 

8.8 

7.2 

7.0 

320-340 

1.5 

1.5 

.5 

3.5 

5.3 

5.0 

VJUOABUI 

1 

CUH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.3 

//////////// 

TOTALS 

1  33.8 

42.1 

12.4 

4.2  .4 

100.0 

6.0 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIOTO  659 
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OPElWriHG  UtCATIOH  'A* 
USAFSnC,  ASBKVILLB  IK 


PBRCEHTAGB  FREQUBWCY  of  OCCURREMCB  SURTACB  wind  direction  VKRP"5  oIND  speed 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACB  ATO/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


DIRBCnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19 

WIITD  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.7 

.8 

.2 

2.6 

4.5 

4.0 

020-040 

3.2 

.3 

3.6 

2.9 

3.0 

050-070 

2.8 

2.0 

.6 

5.4 

4.7 

4.0 

(B)  080-100 

3.9 

4.5 

.3 

8.7 

5.1 

5.0 

110-130 

5.9 

1.7 

7.6 

3.6 

3.0 

140-160 

5.7 

1.7 

.2 

7.6 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

5.7 

2.9 

0.7 

3.9 

4.0 

200-220 

3.4 

2.3 

1.2  .2 

7.1 

5.8 

5.0 

230-250 

2.9 

4.2 

3.4  .6 

.3 

11.4 

8.0 

8.0 

(V)  260-280 

3.4 

4.5 

2.6  .2 

10.7 

6.8 

6.0 

290-310 

3.2 

1.5 

.9  .2 

5.9 

5.5 

4.0 

320-340 

2.5 

.5 

2.9 

3.3 

4.0 

VMUABUt 

CALM 

////////////////////////Z/////// ///////////////////////////////////////////// 

17.9 

//////////// 

TCTfKLS 

1  44.3 

26.9 

9.4  1.2 

.3 

100.0 

4.3 

4.0 

TOTAL  mJMBER  OF  OBSERVATIGHS 

647 
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OPBmnilG  lOCATIOR  -A* 
USAFBraC,  ASHEVIUS  HC 


PBRCBRTAGB  FREQUEHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLT  OBSERVATIONS 

SmnOR  HUMBER:  107550  SISmOH  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

IiST  TO  UIC:  -  )  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOn 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 
20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.8 

.8 

.2 

2.6 

4.6 

3.0 

020-040 

1.6 

.6 

.2 

2.4 

4.8 

4.0 

050-070 

3.0 

1.4 

4.4 

4.2 

4.0 

(E)  080-100 

3.2 

4.6 

7.8 

5-3 

5.0 

110-130 

2.0 

1.8 

3.8 

4.3 

4.0 

140-160 

4.2 

1.2 

5.4 

3.8 

4.0 

(S)  170-190 

6.8 

4.8 

.4 

12.0 

4.5 

4,0 

200-220 

5.0 

3.0 

.4 

8.4 

4.8 

4.0 

230-250 

2.4 

3.8 

2.2 

.6 

9.0 

7.5 

7.0 

(W)  260-280 

4.6 

5.2 

2.2 

.8 

12.9 

6.8 

6.5 

290-310 

3.0 

2.0 

.8 

.2  .2 

6.2 

6.3 

5.0 

320-340 

.6 

.2 

.2 

1.0 

4.8 

3.0 

VARIABLE 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

23.7 

//////////// 

10008 

1  38.2 

29.4 

6.6 

1.4 

.2  .2 

100.0 

4.2 

4.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIONS 

498 
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OPERKTIIIG  lOCATIOR  ’A* 
nSAFBnC,  ASHBVILLB  IR 


FERCSmitlGB  FRBQUBIiCY  OP  OCCURRERCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PKM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SXETIOH  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AMSBACH  AHF/KATrERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DiBBcnai  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  OB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  { 

1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

.7 

.1 

.0 

2.2 

4.3 

HQQI 

020-040 

2.2 

.7 

.1 

3.0 

4.0 

4.0 

050-070 

3.0 

2.0 

.1 

5.1 

4.4 

4.0 

(E)  080-100 

2.8 

3.9 

.9 

7.5 

5.9 

6.0 

110-130 

3.4 

4.2 

.9 

.0 

8.5 

5.6 

5.0 

140-160 

4.7 

2.5 

.2 

7.4 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

5.7 

4.8 

.5 

.0 

11.1 

4.8 

4.0 

200-220 

3.5 

1.0 

.4  .1  .0 

9.5 

5.9 

5.0 

230-250 

4.2 

2.8 

1.0  .2 

11.1 

8.1 

8.0 

(W)  260-280 

4.5 

3.4 

1.3  .3  .0 

12.4 

8.7 

8.0 

290-310 

2.7 

.8 

o 

o 

o 

5.5 

6.4 

6.0 

320-340 

■ 

.8 

.2 

2.1 

4.8 

4.0 

VARIABLE 

.1 

.1 

.0 

.2 

10.7 

10.0 

CAIN 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

14.5 

//////////// 

TOTALS 

36.2 

34.6 

11.1 

2.7  .6 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIORS  4377 


C  -  4  -  99 
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OFBRATIIIG  LOCKTION  'A* 
USAFBIAC,  ASHBVIUf  RC 


PBRCBItTAGB  FRBQUEHCy  OF  OCCURKENCB  SUHFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CATHOORT  A:  CBILIRG  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS]  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MBAH 

MEDIAN 

(DEGREES) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.5 

.7 

.1 

2.3 

4.3 

3.0 

020-040 

4.3 

.6 

.1 

5.0 

3.6 

3.0 

050-070 

3.5 

1.8 

.3 

5.6 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

2.3 

3.3 

.4 

5.9 

5.0 

5.0 

110-130 

4.5 

4.5 

.1 

9.0 

4.7 

5.0 

140-160 

5.3 

2.9 

.1 

8.2 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

6.3 

3.3 

.6 

10.2 

4.4 

4.0 

200-220 

4.1 

2.3 

.3 

.1 

.2 

.1 

7.0 

5.1 

4.0 

230-250 

2.8 

2.8 

1.5 

1.2 

.1 

8.3 

7.8 

6.5 

(W)  260-280 

2.1 

6.4 

2.9 

.6 

.2 

12.2 

8.1 

8.0 

290-310 

2.7 

2.4 

.9 

5.9 

5.8 

6.0 

320-340 

1.0 

.7 

.2 

1.9 

5.1 

4.0 

VMtZABU 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

18.4 

//////////// 

TOXKLS 

40.4 

31.7 

7.5 

1.9 

.5 

.1 

100.0 

4.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  1009 


C  -  4  -  100 
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orawrniG  voaaicm  *a* 
VBAFSEK,  ASBXVILI,B  HC 


PBRCERIAGB  FKBQUBHCY  OF  OCCUIWEHCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  HIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIOHS 

smion  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  00-02 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION  1 
(DEGREES)  1 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19  20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

1.0 

3.0 

3.0 

020-040 

1.0 

.5 

1.5 

7-7 

8.0 

050-070 

3.6 

1.0 

4.6 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.0 

2.6 

4.0 

3.0 

110-130 

B 

2.6 

3.2 

3.0 

140-160 

B 

1.5 

5.6 

2.8 

2.0 

(S)  170-190 

15.4 

4.1 

1.0 

20.5 

4.3 

4.0 

200-220 

B 

6.2 

13.3 

4.6 

4.0 

230-250 

D 

4.6 

2.1 

1.0 

12.3 

7.1 

6.0 

(M)  260-280 

B 

5.6 

7.7 

1.0 

.5 

19.0 

8.9 

9.0 

290-310 

1.0 

1.5 

6.7 

8.0 

320-340 

1.0 

1.5 

6.3 

8.0 

VARIABLE 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

TOTALS 

45.1 

27.0 

11.3 

2.0 

.5 

100.0 

4.9 

4.0 

TOTAL  NWDER  OT  OBSERVATIONS  195 


C  -  4  -  101 
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OTEmnne  ucktior  *a* 
DSAFEinC,  ASBBVILU  RC 


PBRCEWTACB  FREQUBRCr  OP  OCCURRENCE  SURPACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  NWEBR:  107550  STATION  NAHE:  ANSBACB  AaP/IUTTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  HONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


DIRBCnOII 

(DBGRBBS) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IE  KIKIF8 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6B  65 

TCXEAL 

% 

HEAR 

WIND 

MEDIAE 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

.9 

.3 

2.0 

5.7 

5.0 

020-040 

1.7 

2.9 

.9 

5.4 

6.3 

6.0 

050-070 

1.7 

1.1 

.3 

3.1 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

2.0 

1.4 

.3 

3.7 

4.8 

4.0 

110-130 

2.0 

2.3 

.6 

4.9 

5.9 

6.0 

140-160 

4.3 

2.0 

.3 

6.6 

4.2 

4.0 

(S)  170-190 

11.4 

4.3 

15.7 

3.9 

4.0 

200-220 

6.9 

5.4 

.3 

.3 

12.9 

5.0 

4.0 

230-250 

2.0 

5.4 

2.6 

.3 

10.3 

7.8 

7.0 

(W)  260-280 

3.7 

5.1 

3.1 

1.1 

13.1 

7.9 

7.5 

290-310 

1.7 

2.3 

1.4 

.9  .3 

6.6 

9.2 

9.0 

320-340 

.9 

.9 

.6 

2.3 

6.6 

5.5 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.4 

//////////// 

TOTALS 

39.2 

34.0 

10.7 

2.3  .6 

100.0 

5.2 

5.0 

TOTAL  HUMBER  OF  CBSERVATIONS  350 

C  -  «  -  102 
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apBRnmo  loamoH  *a*  PERcsinncB  frbqubrcy  of  occurrehcs  sukfacb  wind  dirbctioh  versus  vfiRD  speed 

osArsrac,  asbevillb  mc  from  bourlt  obsbrvkfiors 

SXKriOH  mieER:  107550  ffrXriOH  mMS:  MISBACB  AHP/KATTERBACH  DL  period  of  record:  jar  82  -  DEC  91 

liST  10  OIC:  -  1  HOHIH:  HOV  HOURS:  06-08 


WIRD  SPEED  IR  KROTS 


DINBCTXOH  1 
(DBGRBBS)  I 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.5 

.2 

.2 

1.9 

4.3 

3.0 

020-040 

2.0 

3.4 

.8 

.3 

6.6 

6.8 

6.0 

050-070 

3.4 

1.0 

.8 

5.2 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.3 

1.9 

3.2 

5.3 

5.0 

110-130 

3.0 

4.2 

7.2 

4.9 

5.0 

140-160 

3.9 

3.2 

7.1 

4.4 

4.0 

(8)  170-190 

8.8 

5.6 

.7 

15.0 

4.7 

4.0 

300-320 

6.7 

3.2 

.7 

.3 

10.9 

4.8 

4.0 

330-250 

3.4 

4.2 

1.2 

.7 

9.4 

6.6 

5.5 

(W)  260-280 

1.9 

3.9 

3.2 

.7 

9.6 

8.3 

8.0 

290-310 

1.5 

2.7 

1.5 

.7 

.2 

6.6 

8.4 

8.0 

320-340 

.8 

1.7 

.5 

.2 

3.2 

6.8 

6.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.3 

14.5 

14.5 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.8 

//////////// 

TOIALS 

38.3 

35.2 

9.6 

3.3 

.2 

100.0 

5.1 

5.0 

TOIHL  RUMBBR  OF  OTBERVATIORS  594 


C  -  4  -  103 
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OPBRKTIIiO  LOCKTIOH  *A' 
nSWBZHC,  ASHEVILLB  KC 


FERCBHTAGS  FREQUBICT  OF  OCCUKRBICB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SnnON  NIMBBR:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  ASP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

I.ST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  09-11 


WIND  SPEED  IN  ENGTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

Tonu. 

% 

NEAR 

WIRD 

MSDIAR 

WIRD 

(N)  350-010 

.5 

.8 

.3 

.5 

2.2 

8.6 

8.0 

020-040 

1.8 

3.2 

.3 

5.4 

5.8 

6.0 

050-070 

.5 

2.2 

1.2 

3.9 

7.7 

8.0 

(E)  080-100 

.7 

2.0 

.7 

3.4 

6.6 

6.0 

110-130 

2.8 

3.7 

.5 

.2 

7.2 

5.5 

6.0 

140-160 

5.2 

2.8 

.2 

e.2 

4.3 

4.0 

(S)  170-190 

9.7 

7.4 

.5 

17.6 

4.6 

4.0 

200-220 

7.2 

4.2 

.7 

.2 

12.2 

4.8 

4.0 

230-250 

3.9 

3.9 

2.2 

.5 

10.4 

6.6 

5.5 

(W)  260-280 

2.3 

3.7 

3.0 

1.7 

10.7 

9.1 

8.0 

290-310 

1.7 

2.0 

2.7 

.3 

6.7 

8.1 

8.0 

320-340 

.7 

1.7 

.7 

3.0 

7.1 

7.5 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

.3 

.2 

.8 

15.0 

16.0 

CMH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.4 

//////////// 

TOTALS 

37.0 

37.8 

13.2 

3.7 

.2 

100.0 

5.7 

5.0 

TOTAL  mmER  OF  OBSERVATIONS  597 


C  -  4  -  104 
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oPBiwniia  uxKnaH  -a- 
aSAnZAC,  ASaSVILLB  HC 


PERCBIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  BOURLT  OBSERVATICRS 

NIXnON  NUMBER:  107550  STWIOH  NAME:  ANSBACH  ANP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  ID  UTC:  -  1  MONTS:  NOV  HOURS:  12-14 


DIRBCnOM 

(DBCmES) 

1-4 

5-9 

10-14 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.7 

1.6 

.7 

.5 

3.4 

9.0 

8.0 

020-040 

1.3 

2.6 

.2 

4.1 

6.2 

7.0 

050-070 

2.0 

2.0 

.7 

.7 

5.2 

7.2 

6.0 

(E)  OSO-100 

.7 

1.3 

1.5 

3.4 

8.1 

8.0 

110-130 

2.6 

3.9 

1.3 

7.8 

6.3 

6.0 

140-160 

4.2 

3.8 

.2 

8.2 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

9.1 

7.2 

.7 

17.0 

4.7 

4.0 

200-220 

4.7 

4.7 

1.0 

10.4 

5.5 

5.0 

230-250 

1.1 

6.0 

3.6 

1.0 

11.7 

8.9 

8.0 

(W)  260-2B0 

1.5 

2.9 

4.7 

2.3  .7 

12.1 

11.0 

11.0 

290-310 

2.4 

2.1 

2.0 

.5 

7.0 

7.6 

7.0 

320-340 

1.1 

2.1 

.3 

3.6 

6.0 

6.5 

VARIABU 

1 

.2 

.7 

.8 

10.4 

10.0 

CAIM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 

//////////// 

TOTALS 

1  31.4 

40.4 

17.6 

5.0  .7 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBBERVATIONB  613 

C  -  4  -  105 
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oremnno  locKtim  ’a*  pbrcebtact  frequbucy  op  occurrence  surface  hind  direction  versus  hind  speed 

USAFBnC,  ASHEVILLE  NC  FRCN  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranCH  NUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  HOinH:  NOV  HOURS:  15-17 


HIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECnOH 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.6 

.8 

1.1 

3.6 

6-7 

5.5 

020-040 

2.1 

3.6 

.5 

6.2 

5.8 

6.0 

050-070 

3.1 

2.3 

.8 

.5 

6.7 

6.7 

6.0 

(E)  080-100 

2.6 

2.9 

.7 

6.2 

5.9 

5.0 

110-130 

3.8 

2.5 

.3 

6.5 

4.3 

4.0 

140-160 

5.1 

2.6 

7.7 

3.8 

4.0 

(8)  170-190 

5.9 

5.2 

.5 

11.6 

4.8 

4.0 

200-220 

4.6 

5.1 

1.1 

10.8 

5.5 

5.5 

230-250 

1.5 

5.1 

2.6 

.7 

9.8 

8.0 

7.0 

(W)  260-200 

1.6 

4.1 

5.4 

1.0 

.2 

12.3 

9.4 

10.0 

290-310 

2.0 

3.3 

1.1 

6.4 

6.2 

6.0 

320-340 

1.3 

1.3 

.7 

3.3 

5.8 

5.5 

VARIABU 

1 

.3 

.2 

.5 

8.0 

7-0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.3 

//////////// 

TOTALB 

35.2 

39.1 

15.0 

2.2 

.2 

100.0 

5.7 

6.0 

TOnL  NWBBR  OP  OBSERVKIOIIS  611 


C  -  4  -  106 
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oramiTiiie  locatich  -a* 
OSAFEXAC,  ASBEVILLB  IR 


PERCBRCACB  FKEQUEUCY  OP  OCCURREIKB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SIATIOII  NUMBER:  107S50  8CATIOR  NAME:  ANSBACB  AHP/EATTERBACB  DL  PERIOD  07  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  XUBS:  18-20 


triND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOH  1 
(DBOREES)  1 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1-3 

1.3 

.2 

2,7 

5.4 

5.0 

020-040 

1.5 

2.7 

.4 

4.5 

6.2 

6.0 

050-070 

2.5 

3.3 

1.1  .4 

7.3 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

3.3 

3.8 

.4 

7.5 

4.7 

5.0 

110-130 

4.4 

1.5 

5.8 

3.5 

3.0 

140-160 

4.2 

2.0 

6.2 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

S.5 

6.4 

.5 

15.5 

4.5 

4.0 

200-220 

4.2 

4.5 

.9 

9.6 

5.6 

6.0 

230-250 

2.0 

5.1 

2.5  .4 

10.0 

7.8 

7.0 

(W)  26O-2S0 

2.2 

4.2 

3.5  .7 

10.5 

8.4 

8.0 

290-310 

1.5 

1.1 

.2 

2.7 

5.1 

4.0 

320-340 

1.6 

2.0 

.2 

3.8 

5.3 

5.0 

VARIABLE 

1 

.2 

.2 

9.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.6 

//////////// 

TOTALS 

37.2 

30.1 

9.9  1.5 

100.0 

5.0 

5.0 

TDEAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  550 


C  -  4  -  107 
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onmnmi  ucrnoii  -a- 

USAFETAC,  ASBEVILIB  RC 


PBRCERTAeB  FRBQUEUCy  OF  OCCimRERCE  SURFACE  HIND  DIRECTIOH  VERSUS  WIND  SPEED 
FRCM  BOURL;  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  107550  STAnCM  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  21-23 


WIND  SPEED  IN  EK0T8 


DIRBCTIdl 

(DB0RBB8) 

1 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

HIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

1.0 

1.9 

4.9 

4.5 

020-040 

1.0 

2.2 

3.1 

5.8 

6.0 

050-070 

2.6 

2.6 

1.0  .5 

6.7 

6.6 

5.5 

(B)  080-100 

1.2 

3.6 

.5 

5.3 

5.5 

6.0 

110-130 

2.9 

1.7 

4.5 

4.1 

4.0 

140-160 

3.3 

2.2 

.2 

5.7 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

7.4 

6.0 

.5 

13.9 

4.6 

4.0 

200-220 

6.0 

4.5 

.7 

11.2 

4.8 

4.0 

230-250 

4.3 

4.8 

4.1  1.0 

14.1 

7.2 

6.0 

(W)  260-280 

1.9 

4.8 

3.6  1.0 

11.2 

8.6 

8.0 

290-310 

1.2 

1.4 

.5  .2 

3.3 

6.8 

6.0 

320-340 

1.4 

1.7 

3.1 

4.8 

5.0 

VMIIABLB 

1 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

15.8 

//////////// 

rmis 

34.2 

36.5 

11.1  2.7 

100.0 

5.0 

5.0 

TOTAL  mnSER  OF  OBBERVATIORS  418 
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orauniie  uxatioii  *a* 
OSAriXMC,  ASBKVILLB  IK 


PBRCEHXAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSBRVATIQHS 

SIMTION  NUMIER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  ABP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  ID  UIC:  -  1  NORTH:  NOV  HOURS:  ALL 


DIRBCTIOH  1 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IN  RHC7T8 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DNOREBS)  1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.1 

.9 

.4 

.2 

2.5 

6-7 

5.0 

020-040 

1.6 

2.9 

.4 

.1 

4.9 

6.2 

6.0 

050-070 

2.3 

2.0 

.8 

.3 

5.5 

6.3 

5.0 

(E)  080-100 

1.7 

2.3 

.6 

4.6 

5.7 

6.0 

110-130 

3.1 

2.8 

.4 

.0 

6.3 

5.0 

5.0 

140-160 

4.4 

2.7 

.1 

7.1 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

8.9 

6.0 

.5 

15.5 

4.6 

4.0 

200-220 

5.8 

4.6 

.8 

.1 

11.2 

5.1 

4.0 

230-250 

2.6 

4.9 

2.6 

.6 

.0 

10.8 

7.6 

7.0 

(W)  260-280 

2.2 

D 

B 

1.2 

.1  .0 

11.7 

9.1 

9.0 

290-310 

n 

B 

B 

.1 

5.5 

7.5 

7.0 

320-340 

H 

B 

■ 

B 

3.2 

6*1 

6.0 

VARIABLE 

al 

.2 

.1 

.0 

.4 

11.8 

11.0 

C3UJI 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

10.9 

//////////// 

TOTALS 

1  36.5 

37.0 

12.5 

2.9 

.2 

100.0 

5.5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

3928 
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OPBRKTIIIG  lOCKnOR  'A'  PBRCBRXAGB  FREgUERCT  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC,  ASBBVILU  NC  FRON  BOURI.T  OBSERVATIONS 

SranOH  NUOER:  107550  STRTIOH  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UCC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CKTHOCRT  A:  CEILING  GE 

VISIBILITT 

200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 
AND/OR 

GE  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING 

GE  200 

FEET. 

DIRECTION  1 

t  1-4 

5-9 

10-14 

Wlin}  SPEED  Iff  XROTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

1.4 

1.0 

.3 

.2 

2.9 

6.3 

5.0 

020-040 

2.1 

5.7 

1.0 

.1 

8.8 

6.8 

7.0 

050-070 

2.9 

1.9 

1.0 

.1 

5.9 

5.6 

4,5 

(E)  OeO-100 

1.2 

1.2 

.2 

2.6 

4.8 

5.0 

110-130 

3.5 

3.4 

.1 

7.0 

4.6 

4.5 

140-160 

5.1 

2.7 

.3 

8.1 

4.1 

4.0 

(S)  170-190 

8.1 

4.4 

.1 

12.7 

4.1 

4.0 

200-220 

6.2 

2.6 

.4 

9.3 

4.4 

4.0 

230-250 

2.6 

4.3 

2.6 

.3 

9.9 

7.4 

7.0 

(«)  260-280 

2.4 

3.8 

3.7 

1.2  .1 

11.1 

8.8 

8.0 

290-310 

1.4 

2.4 

1.1 

.3 

5.2 

7.3 

7.0 

320-340 

2.1 

2.6 

.6 

5.3 

6.0 

6.0 

VARMBLE 

1 

CAW 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  11.2 

//////////// 

TOTAU 

1  39.0 

36.0 

11.4 

2.2  .1 

100.0 

5.2 

5.0 

TDIAl.  NUBBR  OP  OBSERVATIONS 

1364 
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oPEwanra  locktioii  *a* 

OSAFinC,  ASHBVILLB  HC 


PRRCEHTASB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  auURLY  OBSERVATIONS 

SIXriOH  NUHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

UTT  TO  UTC:  -  1  M3NTH:  DEC  HOURS:  00-02 


DlRBCnOII 

(DEGRESS) 

1 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

5-9  10-14  15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  6B  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.9 

.9 

2.0 

2.0 

020-040 

.9 

.9 

2.0 

2.0 

050-070 

.9 

.9 

1.8 

4.0 

4.0 

(E)  080-100 

.9 

.9 

1.0 

1.0 

110-130 

.9 

j 

.9 

2.0 

2.0 

140-160 

5.4 

.9 

6.2 

3.0 

2.0 

(8)  170-190 

10.7 

6.3 

17.0 

4.0 

4.0 

200-220 

8.0 

2.7 

10.7 

3.8 

3.5 

230-250 

1.8  5.4  1.8 

8.9 

11.4 

12.0 

(W)  260-280 

4.5 

7.1  11.6  5.4  1.8 

30.4 

10.8 

10.0 

290-310 

.9 

.9  1.8 

3.6 

8.3 

8.5 

320-340 

.9 

.9 

6.0 

6.0 

VARIABLE 

1 

.9 

.9 

8.0 

8.0 

CALH 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

16.1 

//////////// 

TGOtALS 

1  34.0 

22.4  18.8  7.2  1.8 

100.0 

6.1 

6.0 

TOTAL  NUHBER  OF  OBSBRVATIORS 

112 
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OFERATIIIG  UX»TIOII  ’A’ 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


FERCERXAeB  FREQUBHCY  OF  OCCUEREtICE  SUBFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKncH  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/IUTTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  03-05 


HIND  SPEED  IH  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

2.0 

.3 

2.4 

3.1 

2.0 

020-040 

1.7 

.3 

2.0 

2.5 

2.0 

051  '>70 

1.7 

2.4 

-3 

4.4 

5.5 

5.0 

(E)  080-x.J 

1.3 

1.3 

3.3 

3.0 

110-130 

3.4 

1.0 

4.4 

3.7 

3.0 

140-160 

3.7 

1.0 

4.7 

3.4 

3.0 

(8)  170-190 

8.4 

3.4 

.7 

12.5 

4.1 

3.0 

200-220 

3.7 

5.7 

1.0  .3 

10.8 

5.9 

6.0 

230-250 

4.4 

4.4 

5.1  2.0 

15.8 

8.6 

9.0 

(W)  260-280 

2.4 

6.1 

9.1  2.7  1.0 

21.2 

10.5 

10.0 

290-310 

1.3 

2.4 

1.0  1.3 

6.1 

8.9 

8.5 

320-340 

1.0 

2.0 

•  7  ,3 

4.0 

6.7 

6.0 

VARIABU 

1 

CAIM 

iiimiiiiiiiniimiiiniiiimiiimimimimiimiiiniiininiinniii 

10.4 

//////////// 

TOTALS 

35.0 

29.0 

17.9  6.6  1.0 

100.0 

6.3 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  297 
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OPERKTHIG  lOCATIOR  'A' 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  IK? 


PERCEEIAGE  FREQUEliCY  OF  OCCUREENCB  SUBFACB  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIXTION  NWOBR:  107550  STATION  HAKE:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  06-08 


DIRBCnOH  1 
(DEGRESS)  I 

1 

5-9 

10-14  15-19 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

1.0 

.2 

1.1 

3.9 

3.0 

020-040 

1.9 

2.2 

4.2 

5.3 

5.0 

050-070 

3.7 

2.1 

.2 

5.9 

4.6 

4.0 

(E)  080-100 

2.7 

.5 

.2 

3.4 

3.8 

3.0 

110-130 

2.6 

1.0 

3.5 

3.5 

3.0 

140-160 

3.4 

3.0 

6.4 

4.1 

4.0 

(8)  170-190 

4.8 

5.8 

.3  .2 

11.1 

5.1 

5.0 

200-220 

2.1 

6.7 

2.1 

10.9 

6.4 

6.0 

230-250 

3.4 

5.8 

4.8  1.8 

15.7 

8.5 

8.0 

(W)  260-280 

2.1 

4.5 

7.5  1.8 

.3  .5 

16.7 

10.5 

10.0 

290-310 

D 

2.6 

1.4  .8 

.2 

6.3 

8.6 

8.0 

320-340 

B 

.6 

1.0 

3.0 

7.1 

6.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.7 

//////////// 

TCrEELS 

1  30.4 

34.8 

17.7  4.6 

.5  .5 

100.0 

6.2 

6.0 

TCTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

623 
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OPERATING  LOCATION  "A* 
USAFETAC^  ASBBVILIE  NC 


PERCBTiAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
PROH  BOURLY  CSSERVATIONS 

STATION  NUHBER:  107550  STATION  HAHB;  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  1  HONIS:  DEC  HOURS:  09*11 


DlRBCnOH 

(DEGREES) 

1 

5-9 

tnRD  SPBED  IH  raCTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GK  65 

OXTEAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(H)  350-010 

.6 

.6 

.3 

1.6 

5.6 

5.0 

020-040 

1.1 

1.4 

.2 

2.7 

5.4 

5.0 

050-070 

2.7 

2.7 

.3 

5.7 

5.1 

5.0 

(B)  080-100 

1.6 

1.6 

.3 

3.5 

5.7 

6.0 

110-130 

3.5 

1.9 

5.4 

3.9 

4.0 

140-160 

4.4 

2.2 

6.6 

3.7 

3.5 

(8)  170-190 

6.8 

7.2 

.6  .2 

14.8 

5.1 

5.0 

200-220 

2.5 

5.8 

1.6 

9.9 

6.4 

6.0 

230-250 

1.4 

5.7 

3.8  .8  .6 

12.3 

9.3 

9.0 

(W)  260-280 

1.4 

5.5 

9.6  3.0  .5  .3 

20.3 

11.1 

11.0 

290-310 

1.1 

2.4 

1.7  .6  .3 

6.1 

9.4 

8.0 

320-340 

1.4 

.8 

.6  .2 

3.0 

6.4 

5.0 

VKRIABL8 

1 

.3 

.3 

9.0 

9.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7.9 

//////////// 

TOTALS 

1  28.5 

38.1 

19.0  4.8  1.4  .3 

100.0 

6.8 

6.0 

TOIAL  miMBER  OF  <»SERVAIIORS  635 
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OPERKCIRG  UXlvnOII  *A' 
USAFEXAC,  ASHEVIU.B  HC 


PERCERIAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

SXKnON  NUNBER:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  12-14 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRBCnOR 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  6E  65 

TOTAl, 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(N)  350-010 

.6 

1.1 

.2 

1.9 

6.1 

6.5 

020-040 

1.3 

1.3 

.2 

2.7 

5.5 

5.0 

050-070 

1.9 

1.9 

1.3 

5.1 

6.5 

6.0 

(B)  080-100 

1.0 

1.8 

.6 

3.4 

6.8 

e.c 

110-130 

4.0 

3.4 

.2 

7.5 

4.7 

4.0 

140-160 

4.2 

3.4 

7.5 

4.5 

4.0 

(S)  170-190 

6.5 

5.8 

.3 

12.6 

4.7 

4.0 

200-220 

3.2 

5.8 

1.9 

10.9 

6.3 

6.0 

230-250 

1.9 

3.7 

3.4 

1.6 

.5 

11.0 

9.5 

9.0 

(W)  260-280 

2.2 

6.2 

9.4 

4.3 

1.3 

23.5 

11.3 

12.0 

290-310 

.8 

2.4 

3.4 

.8 

7.3 

9.8 

10.0 

320-340 

1.1 

1.6 

.3 

3.0 

7-0 

6.0 

VMUABLB 

.2 

.3 

-5 

10.3 

11.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

3.0 

//////////// 

TOTALS 

28.7 

38.6 

21.2 

7.0 

1.8 

100.0 

7.5 

7.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIGNS  626 
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OPBRATIliG  LOCATIOH  ”A" 
USAFBTAC,  ASaBVlLLB  RC 


PERCBHTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  C»SERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

WIND  SPEED  IH  KHOTS 

20-24  25-29  30  -34 

35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOOAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

2.0 

1.0 

2.9 

4.6 

4.0 

020-040 

1.8 

1.1 

.3 

3.3 

4.6 

4.0 

050-070 

2.1 

2.0 

1.1 

5.2 

6.0 

5.5 

(B1  080-100 

1.8 

3.3 

.7 

5.7 

5-5 

5.0 

110-130 

2.8 

.5 

.2 

3.4 

3.6 

3.0 

140-160 

4.1 

2.3 

6.4 

3.9 

4.0 

(S)  170-190 

7.5 

7.8 

15.3 

4.6 

5.0 

200-220 

2.9 

4.9 

.8 

8.6 

6.0 

6.0 

230-250 

1.6 

4.4 

3.6 

.8 

.5  .2 

11.1 

9.6 

9.0 

(W)  260-280 

2.3 

6.8 

7.8 

4.6 

.7  .3 

22.5 

10.9 

10.0 

290-310 

2.0 

2.1 

2.1 

6.2 

7.3 

6.5 

320-340 

1.0 

1.1 

.3 

.2 

2.6 

6.3 

5.0 

VARIABLE 

.2 

.2 

13.0 

13.0 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

6.7 

//////////// 

TOTALS 

1  31.9 

37.3 

17.1 

5.6 

1.2  .5 

100.0 

6.7 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 

614 
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OPBMTIIIO  IflCATIOII  'A' 
USAFEXMC,  ASHEVILLE  RC 


PERCSNTAGE  FRBQUBHCy  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FIK3H  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUtOER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  18-20 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DIRECTION 

(DEGREES) 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(R)  350-010 

1.4 

.4 

1.7 

3.2 

3.0 

020-040 

1.0 

.8 

1.7 

4.8 

4.0 

050-070 

2.9 

2.3 

.4 

5.6 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.9 

3.5 

.6 

6.0 

5.6 

6.0 

110-130 

1.6 

.8 

2.3 

4.3 

4.0 

140-160 

2.5 

1.6 

4.1 

3.9 

4.0 

(8)  170-190 

6.4 

6.4 

.2 

13.0 

4.5 

5.0 

200-320 

5.0 

4.5 

1.6 

11.1 

5.5 

5.0 

330-350 

3.9 

7.2 

4.3 

.6 

15.0 

8.0 

8.0 

(«)  360-280 

B 

5.6 

9.3 

1.7 

.8 

20.2 

10.0 

10.0 

290-310 

bB 

2.3 

1.0 

.4 

5.6 

6.8 

6.0 

320-340 

B 

.2 

.4 

2.3 

5.0 

4.0 

VMUABLB 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.3 

//////////// 

TOTALS 

31.9 

35.6 

17.8 

2.7 

.8 

100.0 

5.9 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  515 
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oPBrnnin  IiOcatioh  -a- 

USAFKIAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEItTAGE  PREQUEKCr  OF  OCCURRENCE  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURLT  OTSBRVATIONS 

SranOH  NUMBER:  107550  SXATIOH  NAME:  ANSBACS  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  21-23 


DIRBCTIOR 

(DBGREES) 

1-4 

5-9 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

10-14  15-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  CE  65 

TOTAL 

% 

MEAN 

WIND 

MEDIAN 

WIND 

(B)  350-010 

1.2 

.6 

1.8 

3.8 

4.0 

020-040 

1.5 

.6 

2.1 

3.6 

3.0 

050-070 

2.1 

4.5 

.3 

6.9 

6.0 

6.0 

(B)  080-1  JO 

2. 

1.2 

3.9 

4.0 

4.0 

110-130 

1.8 

1.8 

1.5 

1.0 

140-160 

2.7 

1.2 

.3 

4.2 

4.3 

3.0 

(S)  170-190 

6.6 

6.9 

.6 

14.2 

4.9 

5.0 

200-220 

7.3 

4.2 

.9  .3 

12.7 

4.6 

4.0 

230-250 

1.2 

3.9 

3.0  .6 

8.8 

9.0 

9.0 

(W)  260-280 

1.5 

7.3 

11.5  1.8  .6 

22.7 

10.5 

10.0 

290- ilO 

.9 

2.4 

2.1  .6  .3 

6.3 

9.8 

9.0 

320-340 

.6 

.6 

1.2 

4.8 

5.0 

VMUABLB 

1 

CM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.3 

//////////// 

1DTAI3 

1  30.1 

33.4 

18.7  2.7  1.5 

100.0 

6.1 

6.0 

Tana  number  of  observations  33i 
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OPBIWTIIIO  UXATIOR  ’A*  PERCERIMSB  FREQUEUCT  OF  OCCURRERC8  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAPEXAC,  ASHEVILLE  RC  FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 

SIKTIOR  HUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1  HONTB:  DEC 

HOURS:  ALL 

OIRECnOH  1 

1 

5-9 

10-14  IS 

WIND  SPEED  IN  KNOTS 

-19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-49  50-64 

6B  65  TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

mg 

.6 

.1 

1.9 

4.5 

4.0 

020-040 

m 

1.2 

.1 

2.7 

4.9 

4.0 

050-070 

2.5 

2.4 

.6 

5.4 

5.5 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

1.8 

.4 

3.9 

5.3 

5.0 

110-130 

2.8 

1.3 

.1 

4.2 

3.9 

4.0 

140-160 

B 

.0 

6.0 

4.0 

4.0 

(S)  170-190 

B 

B 

.3 

.1 

13.5 

4.7 

5.0 

200-320 

3.7 

5.4 

1.4 

.1 

10.5 

5.9 

6.0 

230-250 

3.2 

5.0 

4.0 

1.1  .3  .0 

12.7 

9.0 

9.0 

(W)  260-280 

2.2 

5.9 

9.1 

3.0  .7  .2 

21.2 

10.8 

11.0 

290-310 

1.3 

2.3 

1.9 

.6  .1 

6.2 

8.7 

8.0 

320-340 

1.2 

1.0 

.4 

.1 

2.7 

6.4 

5.0 

VARIABLK 

1 

.1 

.1 

.2 

10.0 

9.0 

CAIM 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  8.9 

//////////// 

TOCALS 

1  30.7 

35.6 

18.5 

5.0  1.1  .2 

100.0 

6.5 

6.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  3753 
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OPBmnHG  lACKTIOII  ’A- 
U3AFBTAC.  ASBBVILU  RC 


PBRCERTOGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROH  BOURLY  OBSERVATIORS 

SranOH  RUffiER:  1075S0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  01.  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

L5T  TO  UTC:  -  1  HONTB:  DEC  HOURS:  ALL 


CKTEOCRY  A:  CEILDia  GB  200  BUT  LESS  THAR  1500  FEET  WITH  VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS). 

ARO/OR 

VISIBILITY  6B  1/2  MILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAR  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 


DlRBCnON 

1 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29  30-34  35-39  40-49  50-64  GB  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES) 

1 

% 

WIND 

WIND 

(R)  350-010 

1.0 

.3 

.1 

1.4 

3.9 

3-5 

020-040 

1.0 

1.3 

.1 

2.4 

5.2 

5.0 

050-070 

2.6 

2.0 

.1 

4.8 

4.8 

4.0 

(B)  080-100 

1.7 

.9 

2.6 

3.8 

3.5 

110-130 

3.6 

1.7 

5.4 

4.0 

4.0 

140-160 

3.8 

3.2 

.1 

7.0 

4.2 

4.0 

(8)  170-190 

6.2 

5.5 

.3 

12.0 

4.6 

4.0 

200-220 

3.8 

3.1 

1.0 

7.9 

5.2 

5.0 

230-250 

3.0 

4.8 

3.9 

1.7 

.4 

.1 

13.9 

8.9 

8.0 

(W)  260-280 

2.7 

8.9 

11.8 

2.2 

.4 

.1 

26.2 

9.9 

10.0 

290-310 

1.6 

2.2 

1.5 

*1 

.1 

5.5 

7.5 

8.0 

320-340 

1.7 

.6 

.2 

.1 

2.6 

4.9 

4.0 

VARIABLE 

CALM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

8.2 

//////////// 

TOTALS 

32.7 

34.5 

19.1 

4.1 

.9 

.2 

100.0 

6.4 

6.0 

TOTAL  RUISER  OF  OBSERVICTIONS  1434 
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OPERKTIHG  lOCKnaH  ’A' 
USAPEtAC,  ASBEVIU.B  HC 


PERCERTASB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 
FROM  BOURIiY  OBSERVATIONS 

SEATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


DIRBCnOH 

1-4 

5-9 

10-14 

15-19 

HIRD  i 

20-24 

SPEED  IR  KNOTS 

25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

NEAR 

MEDIAN 

<OEGRBSS) 

% 

WIND 

WIND 

(N)  350-010 

IQI 

m 

.2 

.0 

3.8 

4.9 

4.0 

020-040 

H 

.3 

.0 

6.0 

5.0 

5.0 

050-070 

B 

.6 

.1 

.0 

6.7 

5.2 

5.0 

(E)  080-100 

1.8 

2.0 

.5 

.0 

4.3 

5.5 

5.0 

110-130 

2.6 

1.9 

.3 

.0 

4.8 

4.8 

4.0 

140-160 

3.2 

1.6 

.1 

4.8 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

5.0 

3.0 

.3 

.0 

8.3 

4.4 

4.0 

200-220 

4.1 

3.2 

.8 

.1 

.0 

.0 

8.3 

5.3 

5.0 

230-250 

3.1 

4.3 

2.4 

.6 

.1 

.0 

10.5 

7.4 

7.0 

(W)  260-280 

3.6 

m 

D 

1.3 

.3 

.0  .0 

16.1 

8.5 

8.0 

290-310 

2.9 

3.9 

m 

.3 

.1 

.0 

.0 

9.0 

6.9 

6.0 

320-340 

1.9 

2.2 

.5 

.1 

.0 

.0 

4.7 

5.8 

5.0 

VMUABLl 

.0 

.6 

.3 

.0 

.0 

1.0 

9.1 

9.0 

CUM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11. B 

//////////// 

TOTALS 

36.5 

35.8 

13.0 

2.5 

.5 

100.0 

5.4 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS: 

50968 
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OPERATIIIG  UX»riON  *A*  PERCEinAGS  FREQUBIcy  OP  OCCURREHCB  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFSnC,  ASHBVILLB  NC  FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

snnOR  NUMUR:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  Of  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


CATBOORI  A:  CEILING  GE  200  BUT  LESS  THAN  1500  FEET  taTB  VISIBILITY  GE  1/2  MILE  (0800  METERS). 

AND/OR 

VISIBILITY  GE  1/2  KILE  (0800  METERS)  BUT  LESS  THAN  3  MILES  (4800  METERS)  WITH  CEILING  GE  200  FEET. 


DIRECTION 

1-4 

5-9 

10-14 

WIRD  SPEED  IN  KNOTS 

15-19  20-24  25-29  30-34 

35-39  40-49  50-64  GE  65 

TOTAL 

MEAN 

MEDIAN 

(DEGREES)  1 

% 

WIND 

WIND 

(H)  350-010 

2.1 

1.9 

.4 

.0 

4.4 

5.3 

5.0 

020-040 

3.8 

4.4 

.8 

.0 

9.1 

5.5 

5.0 

050-070 

3.4 

2.4 

.4 

.0 

6-3 

4.9 

4.0 

(E)  080-100 

1.5 

1.3 

.1 

2.9 

4.7 

4.0 

110-130 

2.5 

1.9 

.1 

4.5 

4.4 

4.0 

140-160 

3.4 

1.7 

.1 

5.3 

4.0 

4.0 

(8)  170-190 

5.0 

2.9 

.4 

8.2 

4.4 

4.0 

200-220 

3.9 

2.0 

.6 

O 

o 

6.6 

4.9 

4.0 

230-250 

2.7 

3.8 

2.4 

.6  .1  .0 

9.6 

7.6 

7.0 

(H)  260-280 

3.1 

7.2 

6.2 

1.4  .4  .0  .0 

18.3 

8.9 

9.0 

290-310 

2.5 

4.0 

1.9 

.3  .1 

8.8 

7.2 

7.0 

320-340 

2.1 

2.2 

.5 

.1  .0 

4.8 

5.8 

5.0 

VARIABLE 

CAM 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

11.2 

//////////// 

TOTALS 

36.0 

35.7 

13.9 

2.5  .6 

100.0 

5-5 

5.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 

11016 
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PART  D 


CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY  AMD  SKY  COVER  SUMMARIES 

CSILIMS  VS  VISIBILITY— PERCEHT  OCCURRERCB  FREQUEMCY  (POP). 

CREATED  FRCM  HOURLY  OBSERVATIORS,  THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  DISTRIBUTION 
OF  PBRCEIfrAOB  FRBQUEMCY  BY  CLASSES  OP  CEILIMO  (FROM  ZERO  FEET  TO  20,000  FEET— 
'MO  CEILING*  IS  A  SEPARATE  CLASS)  VERSUS  VISIBILITY  CLASSES  (FROM  ZERO  MILES 
(METERS)  TO  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  7  STATUTE  MILES  (11,200  METERS)).  THE 
TABLES  SUMARIZE  THE  DATA  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  HCIRH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  OOMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

BECAUSE  OP  THE  CUMILATIVB  NATURE  OP  THESE  SUM1ARIBS,  IT  IS  POSSIBLE  TO 
DBTBRMIHB  THE  PERCENTAGE  OCC-'niBHCB  FREQUENCY  (POP)  FOR  ANY  GIVEN  CEILING 
AMD/OR  VISIBILITY  LIMIT(S),  EITHER  SEPARATELY  OR  IN  ARY  COMBINATION. 

TOTALS  PROGRESS  FROM  RIGHT  TO  LEFT  AND  FROM  BOTTOM  TO  TOP.  TO  DETERMINE 
CEILING  ALONE,  REFER  TO  THE  EXTREME  RIGHT-HAND  COLUm  (ZERO  VISIBILITY). 

TO  DETERMINE  VISIBILITY  ALONE,  REFER  TO  THE  BOTTOM  ROW  (ZERO  CEILINGS). 

OEIKRMINB  IRE  POP  THAT  MEETS  OR  EXCEEDS  ANY  GIVEN  SET  OF  MAXIMA  BY  READING 
THE  VALUE  AT  THE  IHTERSBCTTON  OP  THE  APPROPRIATE  CEILIHG  ROW  AND  VISIBILITY 
COLIBOI. 

NOTE  1:  IN  JANUARY  1968,  MBTAR  STATIONS  BEGAN  REPORTING  VISIBILITIES  TO  6  STATUTE 
MILES  OR  9000  METERS.  VALUES  EXCEBOIHO  9000  METERS  ARE  REPORTED  AS  *9999.* 

NOTE  2:  FOR  OVERSEAS  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  ’CAVOK* ,  ALL  CEILINGS  GREATER 
THAR  5000  FEET  APPEAR  IN  THE  5000  FEET  CLASS. 

CONVERSIONS:  1  STATUTE  MILE  «  1,609.344  METERS  >  .868391  NAUTICAL  MILES. 

FOR  OONVERIENCB,  THE  CONVERSION  OFTEN  USED  IS  1  STATUTE  MILE  -  1,600  METERS. 

SKY  COVER — PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY. 

ALSO  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THIS  SUHURY  GIVES  PERCENTAGE 
OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  SKY  COVER  IN  EIGHTHS  FOR  SYNOPTIC  STATIONS,  BUT 
AS  CLEAR,  SCATTERED,  BROKEN,  OVERCAST,  PARTIALLY  OBSCURRED,  OR  TOTALLY 
08SCURRBD  FOR  AIRWAYS  STATIONS.  FOR  AIRWAYS  STATIONS,  THIS  SUMMRY  ALSO  GIVES 
POP  FOR  SKY  COVER  GREATER  IHAN  ONE-HALF  (I.B.,  6/10).  DATA  IS  SUIWARIZED  THE 
SAME  AS  FOR  PREVIOUS  TABLE. 


NOTE  1.  THESE  SUM1ARIBS  ARB  NOT  AVAILABLE  FOR  MBTAR  REPORTING  STATIONS. 
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RDTB  2.  AIRWAYS  STATIONS  THAT  HAVE  REPORTED  IN  SYNOPTIC  CODE  HAVE  HAD  THEIR 
SYNOPTIC  SKY  COVER  REPORTS  CONVERTED  AS  FOLLOWS: 

0/8 . CLEAR 

1/8  THRU  4/8 . SCATTERED 

5/8  THRU  7/8 . BROKEN 

8/8 . OVERCAST 

MOTE  3.  "PARTIAL  OBSCURATION"  IS  A  SEPARATE  CATEGORY  HOT  INCLUDED  IN 
COMPUTATION  OF  "GREATER  THAN  1/2*  PERCENTAGES.  "TOTAL  OBSCURATIONS," 
HOWEVER,  ARB  INCLUDED. 
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OPERATIIIG  LOCATIOII  ”A* 
USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC 


PBRCENTAGE  FRBgOBHCY  OP  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NIRSER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KAITBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  >  1  MONTH:  JAN  HOURS:  00-02 


CBILIHG 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILm  in  METERS 

GB  GB  GE  6B 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

6E 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

15.6 

15.6 

15.6 

15.6 

16.8 

19.1 

20.8 

22.5 

22.5 

22.5 

23.7 

23.7 

23.7 

23-7 

23.7 

23.7 

6B 

20000 

16.2 

16.8 

16.8 

16.8 

17.9 

20.2 

22.0 

23.7 

23.7 

23.7 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

G8 

lao^o 

16.2 

16.8 

16.8 

16.8 

17.9 

20.2 

22.0 

23.7 

23.7 

23.7 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

6B 

16000 

16.2 

16.8 

16.8 

16.8 

17.9 

20.2 

22.0 

23.7 

23.7 

23.7 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

GB 

14000 

16.2 

16.8 

16.8 

16.8 

17.9 

20.2 

22.0 

23.7 

23.7 

23.7 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

24.9 

CB 

12000 

17.3 

17.9 

17.9 

17.9 

19.1 

21.4 

23.1 

24.9 

24.9 

24.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

GB 

10000 

17.3 

17.9 

17.9 

17.9 

19.1 

21.4 

23.1 

24.9 

24.9 

24.9 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

26.0 

GB 

9000 

18.5 

19.1 

19.1 

19.1 

20.2 

22.5 

24.3 

26.0 

26.0 

26.0 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

SB 

8000 

20. S 

21.4 

22.0 

22.0 

23.1 

25.4 

27.2 

28.9 

28.9 

28.9 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

30.1 

GB 

7000 

22.5 

23.1 

23.7 

23.7 

24.9 

27.2 

28.9 

30.6 

30.6 

30.6 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

31.8 

G8 

6000 

23.7 

24.9 

25.4 

25.4 

26.6 

28.9 

30.6 

32.4 

32.4 

32.4 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

33.5 

GB 

SOOO 

25.4 

26.6 

27.2 

27.2 

28.9 

31.2 

32.9 

34.7 

34.7 

34.7 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

GS 

4500 

25.4 

26.6 

27.2 

27.2 

28.9 

31.2 

32.9 

34.7 

34.7 

34.7 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

GK 

4000 

28.9 

30.1 

31.2 

31.2 

34.1 

36.4 

39.9 

41.6 

41.6 

41.6 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

GB 

3500 

30.6 

31.8 

32.9 

32.9 

36.4 

38.7 

42.2 

43.9 

43.9 

43.9 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

at 

3000 

32.9 

34.7 

35.8 

35.8 

40.5 

43.9 

47.4 

49.7 

49.7 

49.7 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

GB 

2500 

34.1 

35.8 

37.6 

37.6 

42.8 

46.2 

49.7 

52.0 

53.2 

53.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

GB 

2000 

34.7 

36.4 

39.3 

39.3 

45.1 

50.3 

54.3 

56.6 

58.4 

59.0 

60.1 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

GS 

1800 

34.7 

36.4 

39.3 

39.3 

45.1 

50.3 

54.3 

57.2 

59.0 

59.5 

60.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.0 

61.6 

GB 

1500 

35.3 

37.0 

40.5 

40.5 

47.4 

52.6 

56.6 

59.5 

61.3 

61.8 

63.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB 

1200 

35.3 

37.0 

40.5 

40.5 

50.3 

55.5 

60.7 

64.2 

68.2 

68.8 

71.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GB 

1000 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

57.2 

63.6 

67.1 

71.1 

71.7 

74.0 

75.7 

75.7 

75-7 

75.7 

75-7 

GB 

900 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

57.2 

63.6 

68.2 

72.3 

72.8 

75.1 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

800 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

57.2 

63.6 

68.2 

72.3 

72.8 

75.1 

7F.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GB 

700 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

57.2 

63.6 

68.8 

72.8 

73.4 

76.3 

3  v.O 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

600 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

57.2 

63.6 

68.8 

72.8 

73.4 

76.3 

78-0 

78.6 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

500 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

64.7 

69.9 

74.0 

75.7 

79.2 

82.1 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

6B 

400 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

65.3 

70.5 

74.6 

76.3 

79.8 

85.5 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GB 

300 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

65.3 

70.5 

75.7 

77.5 

81.5 

87-9 

89.0 

91.9 

91.9 

91.9 

GS 

200 

35.3 

37-0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

65.3 

70.5 

75.7 

77.5 

82.1 

88.4 

90.2 

93.1 

93.1 

94.8 

OB 

100 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

65.3 

70.5 

75.7 

77.5 

82.1 

88.4 

90.2 

93.1 

93.1 

100.0 

GB 

000 

35.3 

37.0 

41.0 

41.0 

51.4 

58.4 

65.3 

70.5 

75.7 

77,5 

82.1 

88.4 

90.2 

93.1 

93.1 

100.0 

TOTAL  NWOBR  OP  QeSBRVATlONS  173 
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OPERKTIRG  IjOCKTIOII  *A* 
USKFEIKC,  ASHEVILLB  HC 


PERCEIfTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


Sixnoil  NUMBER:  107550  STATICM  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTErBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JAN 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IH  1 

GH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

11.3 

11.3 

11.9 

12.2 

14.6 

16.5 

17.7 

19.5 

19.5 

20.4 

21.0 

21.3 

21-3 

21.6 

21.6 

27  -C 

6B 

20000 

11.9 

11.9 

12.5 

12.8 

15.2 

17.1 

18.3 

20.1 

20.1 

21.0 

21.6 

22.0 

22.0 

22.3 

22.3 

22.6 

6B 

18000 

11.9 

11.9 

12.5 

12.8 

15.2 

17.1 

18.3 

20.1 

20.1 

21.0 

21.6 

22.0 

22.0 

22.3 

22.3 

22.6 

6E 

16000 

11.9 

11.9 

12.5 

12.8 

15.2 

17.1 

18.3 

20.1 

20.1 

21.0 

21.6 

22.0 

22.0 

22.3 

22.3 

22.6 

GB 

14000 

11.9 

11.9 

12.5 

12.8 

15.2 

17.1 

18.3 

20.1 

20.1 

21.0 

21.6 

22.0 

22.0 

22.3 

22.3 

22.6 

GB 

12000 

12.2 

12.5 

13.1 

13.4 

15.9 

17.7 

18.9 

20.7 

20.7 

21.6 

22.3 

22.6 

22.6 

22.9 

22.9 

23.2 

GB 

10000 

12.2 

12.5 

13.1 

13.4 

15.9 

17,7 

18.9 

20.7 

20.7 

21.6 

22.3 

22.6 

22.6 

22.9 

22.9 

23.2 

6E 

9000 

12.2 

12.8 

14.0 

14.3 

17.1 

18.9 

20.1 

22.0 

22.0 

22.9 

23.5 

23.8 

23.8 

24.1 

24.1 

24.4 

GB 

8000 

15.5 

16.2 

17.4 

17.7 

20.7 

22.9 

24.1 

25.9 

25.9 

26.8 

27.4 

27.7 

27.7 

28.0 

28.0 

28.4 

GE 

7000 

16.5 

17.1 

18.6 

18.9 

22.0 

24.1 

25.3 

27.1 

27.4 

28.4 

29.0 

29.3 

29.3 

29.6 

29.6 

29.9 

GB 

6000 

16.5 

17.1 

19.2 

19.5 

22.6 

24.7 

25.9 

27.7 

28.0 

29.0 

29.6 

29.9 

29.9 

30.2 

30.2 

30.5 

GB 

5000 

16.8 

17.4 

19.5 

19.8 

22.9 

25.0 

26.5 

28.4 

28.7 

29.6 

30.2 

30.5 

30.5 

30.8 

30.8 

31.1 

GB 

4500 

16.8 

17.4 

19.5 

19.8 

23.2 

25.3 

26.8 

28.7 

29.0 

29.9 

30.5 

30.8 

30.8 

31.1 

31.1 

31.4 

GB 

4000 

18.6 

19.2 

21.6 

22.6 

26.2 

28.4 

30.8 

32.6 

33.2 

34.1 

34.8 

35.1 

35.1 

35.4 

35.4 

35.7 

GB 

3500 

19.2 

19.8 

23.5 

25.6 

29.6 

31.7 

34.5 

36.3 

36.9 

37.8 

38.4 

38.7 

38.7 

39.0 

39.0 

39.3 

GB 

3000 

21.3 

22.0 

25.9 

28.4 

32.9 

35.1 

39.0 

40.9 

41.5 

42.4 

43.3 

43.6 

43.6 

43.9 

43.9 

44.2 

GB 

2500 

22.9 

23.5 

27.4 

29.9 

34.5 

37.5 

41.5 

43.3 

43.9 

44.8 

45.7 

46.0 

46.0 

46.3 

46.3 

46.6 

GB 

2000 

24.1 

24.7 

29.6 

32.0 

36.9 

41.5 

45.4 

47.3 

47.9 

48.8 

49.7 

50.3 

50.3 

50.6 

50.6 

50.9 

GB 

1800 

24.1 

24.7 

29.6 

32.0 

36.9 

41.5 

45.4 

47.3 

47.9 

48.8 

49.7 

50.3 

50.3 

50.6 

50.6 

50.9 

GB 

1500 

24.4 

25.0 

31.4 

33.8 

39.0 

43.6 

47.6 

49.4 

50.0 

51.5 

52.4 

53.0 

53.0 

53.4 

53.4 

53.7 

GB 

1200 

24.4 

25.3 

32.0 

34.8 

42.7 

47.9 

52.7 

54.6 

56.1 

57.6 

58. 5 

59.5 

59.5 

59.8 

59.8 

60.1 

OB 

1000 

25.0 

25.9 

33.8 

36.9 

46.0 

51.8 

57.0 

59.1 

60.7 

62.5 

63.4 

64.9 

64.9 

65.2 

65.2 

65.5 

GB 

900 

25.3 

26.2 

34.5 

37.5 

47.0 

52.7 

57.9 

60.4 

61.9 

64.0 

64.9 

66.5 

66.5 

66.8 

66.8 

67.1 

GB 

800 

25.3 

26.2 

35.1 

38.1 

48.2 

54.3 

59.5 

62.2 

63.7 

65.9 

66.8 

68.3 

68.6 

68.9 

68.9 

69.2 

GB 

700 

25.3 

26.2 

35.1 

38.1 

48.2 

54.3 

59.5 

62.2 

63.7 

66.5 

67.4 

68.9 

69.2 

69.5 

69.5 

69.8 

GB 

600 

25.3 

26.5 

35.4 

38.4 

49.1 

55.2 

61.0 

64.3 

65.9 

68.6 

69.5 

71.0 

71.3 

71.6 

71.6 

72.0 

GB 

500 

?5.3 

26.5 

35.4 

38.4 

50.3 

56-7 

62.5 

65.9 

67.4 

70.4 

71.3 

73.8 

74.4 

74.7 

74.7 

75.0 

GB 

400 

25.6 

26.8 

35-7 

38.7 

51.5 

57.9 

64.0 

68.3 

69.8 

73.2 

74.4 

78.7 

79.6 

79.9 

79.9 

80.2 

GB 

300 

25.6 

26.8 

35.7 

38.7 

51.5 

57.9 

64.3 

69.5 

71.0 

74.7 

77.1 

82.6 

83.8 

85.4 

85.7 

88.1 

GB 

200 

25.6 

26.8 

35.7 

38.7 

51.5 

57.9 

64.3 

69.5 

71.0 

74.7 

78.0 

83.8 

86.0 

88.4 

89.9 

94.5 

GB 

100 

25.6 

26.8 

35.7 

38.7 

51.5 

57.9 

64.3 

70.1 

72.0 

75.9 

79.3 

85.1 

87.5 

90.2 

92.4 

100.0 

GB 

000 

25.6 

26.8 

35.7 

38.7 

51.5 

57.9 

64.3 

70.1 

72.0 

75.9 

79.3 

85.1 

87.5 

90.2 

92.4 

100.0 

Tonna  number  or  observatiors  328 
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OPERKTIIIO  UXATIOR  'A* 
USAFECAC,  ASHBVIU.B  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NINOBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  OTC: 

-  1 

HORTBs 

JAR 

BOOBS: 

06 ->08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GS 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

ND 

CEIL 

9.6 

10.1 

11.5 

12.8 

15.9 

17.6 

18.6 

19.7 

20.1 

21.7 

21.7 

22.0 

22.1 

22.4 

22.9 

23.1 

6B 

20000 

10.4 

11.0 

12.4 

13.8 

17.0 

18.7 

19.7 

20.7 

21.2 

22.8 

22.8 

23.1 

23.2 

23.5 

24.0 

24.3 

GB 

18000 

10.5 

11.1 

12.5 

13.9 

17.2 

18.9 

19.8 

20.9 

21.4 

22.9 

22.9 

23.2 

23.4 

23-7 

24.1 

24.5 

GE 

16000 

10.5 

11.1 

12.5 

13.9 

17.2 

18.9 

19.8 

20.9 

21.4 

22.9 

22.9 

23.2 

23.4 

23.7 

24.1 

24.5 

GB 

14000 

10.5 

11.1 

12.5 

13.9 

17.2 

18.9 

19.8 

20.9 

21.4 

22.9 

22.9 

23.2 

23.4 

23.7 

24.1 

24.5 

GB 

12000 

10.5 

11.1 

12.5 

14.1 

17.3 

19.0 

20.0 

21.1 

21.5 

23.1 

23.1 

23.4 

23.5 

23.8 

24.3 

24.6 

GB 

10000 

10,8 

11.6 

13.0 

14.6 

17.8 

19.8 

20.9 

22.0 

22.4 

24.0 

24.0 

24.3 

24.5 

24.8 

25.2 

25.5 

GB 

9000 

11.0 

11.8 

13.3 

14.9 

18.4 

20.4 

21.5 

22.6 

23.1 

24.6 

24.6 

24.9 

25.1 

25.4 

25.9 

26.3 

GB 

8000 

12.8 

13.6 

15.5 

17.2 

20.7 

22.8 

23.8 

25.1 

25.5 

27.2 

27.2 

27.6 

27.7 

28.0 

28.6 

29.1 

GS 

7000 

13.0 

13.8 

15.9 

17.6 

21.4 

23.5 

24.6 

25.9 

26.3 

28.0 

28.0 

28.3 

28.5 

28.8 

29.4 

29.9 

ON 

6000 

13.0 

13.8 

15.9 

17.6 

21.7 

23.8 

24.9 

26.2 

26.6 

28.3 

28.3 

28.6 

28.8 

29.1 

29.7 

30.2 

68 

5000 

13.6 

14.4 

16.6 

18.3 

22.3 

24.5 

25.5 

26.9 

27.4 

29.1 

29.1 

29.4 

29.6 

29.9 

30.5 

31.1 

6B 

4500 

13.9 

14.7 

17.2 

18.9 

23.2 

25.4 

26.5 

27.9 

28.3 

30.0 

30.0 

30.3 

30.5 

30.8 

31  4 

32.0 

GE 

4000 

16.6 

17.8 

20.4 

22.3 

27.4 

29.7 

30.8 

32.5 

33.0 

34.7 

34.7 

35.0 

35.1 

35.4 

36.1 

36.7 

GS 

3500 

18.9 

20.3 

23.4 

25.4 

31.3 

33.7 

35.0 

36.7 

37.2 

38.9 

38.9 

39.2 

39.3 

39.6 

40.2 

40.9 

GB 

3000 

21.4 

23.1 

27.1 

30.0 

36.8 

39.5 

41.2 

43.0 

43.5 

45.4 

45.5 

45.8 

46.0 

46.3 

46.9 

47.5 

GB 

2500 

22.3 

24.0 

28.6 

31.7 

38.9 

42.0 

43.7 

45.5 

46.1 

48.1 

48.3 

48.6 

48.8 

49.1 

49.7 

50.3 

GS 

2000 

23.1 

24.9 

31.3 

34.4 

43.0 

46.7 

48.9 

51.1 

51.7 

53.7 

53.9 

54.2 

54.3 

54.6 

55.3 

55.9 

as 

1800 

23.4 

25.2 

31.6 

34.7 

43.3 

47.1 

49.2 

51.4 

52.0 

54.0 

54.2 

54.5 

54.6 

55.0 

55.6 

56.2 

GB 

1500 

24.5 

26.5 

33.6 

37.2 

46.4 

50.5 

52.6 

55.0 

55.9 

57-9 

58.0 

58.4 

58.5 

58.8 

59.4 

60.1 

08 

1200 

25.4 

27.6 

35.4 

39.3 

49.7 

53.7 

56.0 

58.7 

60.1 

62.4 

62.5 

62.8 

63.0 

63.3 

63.9 

64.6 

GB 

1000 

25.5 

27.7 

35.9 

39.9 

51.2 

55-7 

58.7 

61.8 

63.3 

65.6 

66.3 

67.0 

67.2 

67.5 

68.1 

68.7 

GB 

900 

25.7 

27.9 

36.2 

40.4 

51.9 

56.3 

59.3 

62.5 

64.1 

66.4 

67.0 

67.8 

68.0 

68.3 

68.9 

69.5 

GB 

800 

25.7 

27.9 

36.5 

40.9 

53.7 

58.5 

61.5 

64.7 

66.3 

68.6 

69.5 

70.3 

70.4 

71-1 

71.7 

72.3 

08 

700 

25.7 

27.9 

37.2 

41.5 

54.6 

59.6 

62-7 

66.4 

68.0 

70.6 

71.7 

72.4 

72.6 

73.4 

74.0 

74.6 

GS 

600 

26.2 

28.3 

37.6 

42.0 

55.6 

60.5 

63.8 

67.6 

69.3 

72.1 

73.2 

74.0 

74.1 

75.1 

75.9 

76.5 

GB 

500 

26.3 

28.5 

37.8 

42.3 

56.5 

61.9 

65.9 

70.4 

72.6 

76.0 

77.2 

78.0 

78.3 

79.4 

80.2 

80.8 

08 

400 

26.5 

28.6 

37.9 

42.4 

57.3 

62.7 

66.7 

72.0 

74.1 

78.0 

79.4 

81.1 

81.4 

82.7 

83.9 

84.5 

GB 

300 

26.5 

28.6 

37.9 

42.4 

57.4 

62.8 

67.2 

73,2 

76-0 

80.5 

82.4 

85.1 

86.4 

88.1 

89.9 

91.5 

08 

200 

26.5 

28.6 

37.9 

42.4 

57.4 

62.8 

67.2 

73.4 

76.6 

81.4 

83.4 

86.4 

88.2 

89.9 

92.1 

95.7 

GB 

100 

26.5 

28.6 

37.9 

42.4 

57.4 

62.8 

67.2 

73.4 

76.6 

81.6 

84.2 

87.2 

89.3 

91.2 

94.1 

100.0 

GB 

000 

26.5 

28.6 

37.9 

42.4 

57.4 

62.8 

67.2 

73.4 

76.6 

81.6 

84.2 

87.2 

89.3 

91.2 

94.1 

100.0 

KTIAt.  HOMnN  OF  GBSBNVATIONS  646 
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OFERKTIIIG  I.OCKriai  'A* 
USAFBDU;,  ASHEVILLB  IIC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JAR 

HOURS: 

09-11 

CBILZIVG 

VlSIBILlTy  ZR 

METERS 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

GB 

GB 

FEKT  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

11.2 

11.5 

13.7 

14.2 

17.2 

18.1 

19.3 

20.7 

21.3 

22.5 

23.4 

23.4 

24.2 

24.2 

24.2 

24.5 

6E 

20000 

12.8 

13.1 

15.7 

16.1 

19.4 

20.4 

21.6 

23.3 

23.9 

25.1 

26.0 

26.0 

26.7 

26.7 

26.7 

27.0 

6B 

18000 

13.0 

13.3 

15.8 

16.3 

19.6 

20.6 

21.8 

23.6 

24.2 

25.4 

26.3 

26.3 

27.0 

27.0 

27.0 

27.3 

6B 

16000 

13.0 

13.3 

15.8 

16.3 

19.6 

20.6 

21.8 

23.6 

24.2 

25.4 

26.3 

26.3 

27.0 

27.0 

27.0 

27.3 

6B 

14000 

13.0 

13.3 

16.0 

16.4 

19-7 

20.7 

21.9 

23.7 

24.3 

25.5 

26.4 

26.4 

27.2 

27.2 

27.2 

27.5 

6B 

12000 

13.4 

13.7 

16.7 

17.2 

20.4 

21.5 

22.7 

24.5 

25.1 

26.3 

27.2 

27.2 

27.9 

27.9 

27.9 

28.2 

GB 

10000 

13.9 

14.2 

17.2 

17.6 

21.3 

22.5 

23.7 

25.5 

26.1 

27.3 

28.2 

28.2 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

6B 

9000 

14.2 

14.5 

17.5 

17.9 

21.6 

22.8 

24.0 

25.8 

26.4 

27.6 

28.5 

28.5 

29.3 

29.3 

29.3 

29.6 

GB 

8000 

16.0 

16.3 

19.6 

20.0 

23.7 

24.9 

26.4 

28.2 

28.8 

30.0 

30.9 

30.9 

31.6 

31.8 

31.8 

32.1 

GB 

7000 

16.6 

16.9 

20.6 

21.0 

25.1 

26.3 

27.8 

29.6 

30.1 

31.3 

32.2 

32.2 

33.0 

33.1 

33.1 

33.4 

GB 

6000 

16.6 

16.9 

20.6 

21.0 

25.1 

26.3 

27.8 

29.7 

30.3 

31.5 

32.4 

32.4 

33.1 

33.3 

33.3 

33.6 

GB 

5000 

18.2 

18.5 

22.4 

22.8 

27.0 

28.2 

29.7 

31.6 

32.2 

33.4 

34.3 

34.3 

35.1 

35.2 

35.2 

35.8 

GB 

4500 

18.7 

19.0 

22.8 

23.3 

27.5 

29.1 

30.6 

32.5 

33.1 

34.3 

35.2 

35.2 

36.0 

36.1 

36.1 

36.7 

GB 

4000 

20.9 

21.3 

26.0 

26.4 

31.3 

33.6 

35.1 

37.0 

37.8 

39.0 

39.9 

39.9 

40.6 

40.7 

40.7 

41.3 

OB 

3500 

21.5 

21.9 

26.6 

27.0 

31.9 

34.3 

35.8 

37.9 

38.7 

39.9 

40.7 

40.7 

41.5 

41.6 

41.6 

42.2 

GB 

3000 

24.5 

24.9 

30.3 

31.0 

37.6 

40.3 

41.8 

44.6 

45.7 

46.9 

47.8 

47.8 

48.7 

48.8 

48.8 

49.4 

GB 

2500 

25.7 

26.1 

31.6 

32.7 

39.6 

42.5 

44.0 

47.0 

48.1 

49.3 

50.1 

50.1 

51.0 

51.2 

51.2 

51.9 

GB 

2000 

38.2 

29.3 

34.9 

36.1 

43.7 

47.3 

49.3 

52.4 

53.7 

54.9 

55.8 

55.8 

56.7 

56.9 

56.9 

57.6 

GB 

1800 

28.4 

29.4 

35.2 

36.4 

44.0 

47.6 

49.7 

52.8 

54.2 

55.4 

56.4 

56.4 

57.3 

57.5 

57.5 

58.2 

GB 

1500 

29.9 

30.9 

37.0 

38.5 

46.4 

50.3 

52.7 

56.0 

57.8 

59.0 

60.1 

60.1 

61.0 

61.2 

61.2 

61.9 

GB 

1200 

31.6 

32.7 

39.4 

41.3 

50.3 

54.6 

57.3 

61.5 

63.3 

64.6 

66.3 

66.4 

67.3 

67.5 

67.5 

68.2 

GB 

1000 

32.2 

33.4 

40.3 

42.5 

52.1 

56.7 

60.0 

64.5 

66.3 

67.6 

69.4 

69.9 

70.7 

70.9 

70.9 

71.6 

GB 

900 

32.2 

33.4 

40.3 

42.5 

52.7 

57.3 

60.6 

65.4 

67.2 

68.5 

70.3 

70.7 

71.6 

71.8 

71.8 

72.5 

OB 

800 

32.7 

33.9 

40.7 

43.3 

54.2 

59.0 

62.2 

67,0 

68.8 

70.3 

72.1 

72.5 

73.4 

73.6 

73.6 

74.3 

OB 

700 

33.0 

34.2 

41.5 

44.5 

56.3 

61.2 

64.6 

69.6 

71.5 

73.0 

75.1 

75-7 

76.6 

76.9 

76.9 

77.6 

GB 

600 

33.0 

34.2 

41.5 

44.5 

57.2 

62.5 

66.1 

71.5 

73.6 

75-2 

77.8 

78.8 

79.9 

80.3 

80.3 

81.0 

GB 

500 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.5 

63.7 

67.6 

73.4 

75.8 

77.5 

80.9 

82.1 

83.1 

83.6 

83.7 

84.5 

GB 

400 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.6 

64.0 

68.1 

74.2 

76.9 

79.0 

82.8 

84.6 

85.8 

86.3 

86.4 

87.6 

GB 

300 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.6 

64.0 

68.1 

74.6 

77.6 

79-9 

85.2 

88.5 

90.6 

91.2 

91.9 

93.7 

GB 

200 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.6 

64.0 

68.1 

74.8 

77.8 

80.3 

86.0 

89.4 

92.1 

93.1 

94.2 

96.9 

GB 

100 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.6 

64.0 

68.1 

74.8 

77.8 

80.3 

86.0 

89.4 

92.2 

93.7 

95.2 

100.0 

OB 

000 

33.1 

34.3 

41.6 

44.6 

57.6 

64.0 

68.1 

74.8 

77.8 

80.3 

86.0 

89.4 

92.2 

93.7 

95.2 

100.0 
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CraWTIIlG  LOCATION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


PEHCEHTAGB  FREQUEHCY  OP  OCOreRERCB  OF  CBILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIKMOR  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

HONTH: 

JAN 

BOORS: 

12-14 

CBHrlllG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

m 

CBIL 

11.1 

11.4 

14.3 

15.5 

18.7 

19.8 

21.4 

21.8 

22.9 

23.0 

23.8 

24.1 

24.2 

24.2 

24.2 

24.2 

6B 

20000 

14.3 

14.9 

17.7 

18.9 

22.7 

24.2 

25.9 

26.7 

27.8 

27.9 

28.7 

29.0 

29.1 

29.1 

29.1 

29.1 

fX 

18000 

14.4 

15.2 

18.1 

19.3 

23.2 

24.7 

26.4 

27.5 

28.5 

28.7 

29.4 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

GS 

16000 

14.4 

15.2 

18.1 

19.3 

23.2 

24.7 

26.4 

27.5 

28.5 

28.7 

29.4 

29.7 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

GS 

14000 

14.4 

15.2 

18.3 

19.5 

23.3 

24.8 

26.6 

27.6 

28.7 

28.8 

29.6 

29.9 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

GB 

12000 

14.7 

15.5 

18.9 

20.1 

23.9 

25.4 

27,2 

28.2 

29.3 

29.4 

30.2 

30.5 

30.6 

30.6 

30.6 

30.6 

GS 

10000 

15.9 

16.6 

20.1 

21.2 

25.3 

26.7 

28.5 

29.6 

30.6 

30.8 

31.5 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

GS 

9000 

16.2 

16.9 

20.4 

21.5 

25.6 

27.0 

28.8 

29.9 

30.9 

31.1 

31.8 

32.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

GB 

8000 

18.1 

19.2 

22.9 

14.2 

28.5 

30.2 

32.2 

33.4 

34.8 

34.9 

35.7 

36.0 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

GS 

7000 

19.3 

20.4 

24.5 

25.9 

30.3 

31.9 

34.2 

35.5 

36.8 

37.0 

37.7 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

GS 

6000 

19.5 

20.5 

24.8 

26.2 

30.6 

32.2 

34.5 

36.0 

37.3 

37.4 

38.2 

38.5 

38.6 

38.6 

38.6 

38.6 

GS 

5000 

21.5 

22.6 

27.0 

28.5 

33.0 

34.6 

36.8 

38.3 

39.7 

39.8 

40.6 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

CE 

4500 

21.8 

22.9 

27.3 

28.8 

33.3 

34.9 

37.1 

38.6 

40.0 

40.1 

40.9 

41.2 

41.3 

41.3 

41.3 

41.3 

GS 

4000 

23.2 

24.5 

29.1 

30.8 

35.7 

37.3 

39.7 

41.2 

42.6 

42.8 

43.5 

43.8 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

08 

3500 

24.4 

25.7 

30.3 

31.9 

37.0 

38.6 

41.3 

42.8 

44.3 

44.4 

45.2 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

«8 

3000 

27.9 

29.7 

34.9 

37.3 

42.9 

45.0 

47.7 

49.2 

51.1 

51.6 

52.3 

52.9 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

C8 

2500 

29.1 

31.1 

36.4 

38.8 

44.6 

47.1 

50.1 

52.0 

53.9 

54.4 

55.1 

55.7 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GS 

2000 

33.0 

35.1 

41.6 

44.3 

50.5 

53.2 

56.3 

58.7 

60.6 

61.1 

61.8 

62.6 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

GS 

1800 

33.6 

35.8 

42.3 

45.2 

51.4 

54.2 

57.4 

59.9 

61.8 

62.3 

63.0 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

C3.9 

OB 

1500 

34.5 

36.7 

43.8 

47.4 

53.9 

57.2 

60.0 

63.3 

65.8 

66.4 

67.2 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

OB 

1200 

36.4 

38.8 

47.4 

51.0 

57.9 

61.2 

64.9 

67.8 

70.4 

71.0 

72.2 

73.0 

73.1 

73.1 

73.1 

73.1 

GS 

1000 

37.0 

39.4 

48.4 

53.0 

60.9 

64.2 

67.9 

71.2 

74.3 

75.2 

76.7 

77.4 

77.6 

77.6 

77.6 

77.6 

GS 

900 

37.4 

39.8 

49.2 

53.8 

61.8 

65.1 

68.8 

72.1 

75.2 

76.1 

77.6 

78.3 

70.5 

78.5 

78.5 

78.5 

01 

800 

37.7 

40.1 

49.6 

54.2 

62.7 

66.0 

69.7 

73.0 

76.1 

77-0 

78.6 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GB 

700 

38.0 

40.4 

50.2 

55.1 

63.7 

67.0 

71.0 

74.3 

77.4 

78.8 

80.7 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

600 

38.0 

40.4 

50.4 

55.7 

64.8 

68.6 

72.7 

76.4 

80.1 

81.6 

83.8 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

GB 

500 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.2 

70.3 

75.2 

79.2 

83.5 

85.3 

88.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

400 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.4 

70.7 

75.6 

79.8 

84.2 

06.8 

90.9 

92.7 

93.0 

93.2 

93.2 

93.3 

GB 

300 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.4 

70.7 

75.6 

79.9 

84.5 

87.2 

92.1 

94.4 

94.9 

95.1 

95.1 

96.0 

GB 

200 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.4 

70.7 

75.6 

79.9 

84.7 

87.4 

92.7 

94.9 

95.8 

97.0 

97.2 

98.2 

GS 

100 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.4 

70.7 

75.6 

79.9 

84.7 

87.4 

92.7 

94.9 

95.8 

97.2 

97.3 

99.6 

OS 

000 

38.2 

40.6 

50.5 

55.9 

65.4 

70.7 

75.6 

79.9 

84.7 

87.4 

92.7 

94.9 

95.8 

97.2 

97.3 

100.0 
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OFEmriHG  LOCKTION  'A*  PERCBNTAfiE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


snaicm  rimbbr: 

107550 

STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/EATTERBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

OX)  IfTCs 

-  1 

HOHrra: 

JAN 

HOURS: 

15-17 

CBILIIIG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

68 

GB 

GB 

GB 

OB 

GB 

OB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

PER 

1  112 

90 

SO 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

C8IL 

15.8 

16.2 

19.5 

21.1 

23.0 

24.4 

26.1 

26.8 

27.7 

28.2 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

6B 

20000 

18.8 

19.2 

22.9 

24.5 

28.0 

30.2 

31.8 

32.6 

33.5 

33.9 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

34.2 

GB 

18000 

19.2 

19.7 

23.3 

25.0 

28.5 

30.6 

32.3 

33.0 

33.9 

34.4 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

6B 

16000 

19.2 

19.7 

23.3 

25.0 

28.5 

30.6 

32.3 

33.0 

33.9 

34.4 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

6B 

14000 

19.2 

19.7 

23.3 

25.0 

28.5 

30.6 

32.3 

aa.o 

33.9 

34.4 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

34.7 

SB 

12000 

19.5 

20.0 

23.8 

25.5 

28.9 

31.1 

32.9 

33.6 

34.5 

35.0 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

6B 

10000 

19.8 

20.3 

24.4 

26.1 

29.7 

32.1 

33.9 

34.7 

35.6 

36.1 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

6B 

9000 

21.2 

21.8 

25.9 

27.6 

31.2 

33.6 

35.5 

36.2 

37.1 

37.6 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GE 

8000 

23.0 

24.1 

28.2 

29.8 

33.5 

36.1 

38.0 

39.2 

40.2 

40.8 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GB 

7000 

24.7 

25.8 

30.0 

31.8 

35.6 

38.2 

40.3 

41.5 

42.4 

43.0 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GB 

6000 

24.7 

25.8 

30.0 

31.8 

35.6 

38.2 

40.3 

41.5 

42.4 

43.0 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

GB 

5000 

26.1 

27.1 

31.5 

33.3 

37.1 

39.7 

41.8 

43.0 

43.9 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

68 

4500 

26.5 

27.7 

32.1 

33.9 

37.7 

40.3 

42.4 

43.6 

44.5 

45.2 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

GB 

4000 

28.2 

29.4 

33.9 

35.9 

39.8 

42.4 

44.5 

45.9 

46.8 

47.4 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

GB 

3500 

28.9 

30.2 

34.7 

37.0 

40.9 

43.5 

45.6 

47.0 

47.9 

48.5 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

48.8 

68 

3000 

31.8 

33.2 

38.6 

41.4 

45.8 

48.5 

50.9 

52.7 

53.8 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

2500 

33.3 

34.8 

41.1 

43.8 

48.2 

50.9 

53.9 

55.9 

57.0 

57.6 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

68 

2000 

35.8 

37.6 

44.5 

47.9 

52.9 

55.9 

59.7 

62.1 

63.2 

63.9 

64.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GB 

1800 

36.1 

37.9 

44.8 

48.3 

53.3 

56.4 

60.2 

62.9 

63.9 

64.7 

65.0 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

68 

1500 

38.8 

40.6 

48.3 

52.1 

57.6 

60.6 

64.5 

67.3 

69.1 

69.8 

70.2 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

68 

1200 

40.0 

41.8 

50.3 

54.8 

60.5 

63.5 

67.6 

70.9 

72.9 

73.9 

74.4 

75.0 

75.0 

75.0 

75-0 

75.0 

GB 

1000 

40.6 

42.4 

51.4 

56.5 

62.4 

65.8 

70.6 

74.8 

77.1 

78.5 

79.1 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

68 

900 

40.8 

42.6 

51.5 

56.7 

62.7 

66.1 

70.9 

75.3 

77.6 

78.9 

79.5 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

08 

800 

40.8 

42.6 

51.8 

57.0 

63.0 

67.0 

71.8 

76.2 

78.5 

80.0 

80.9 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

81.5 

08 

700 

40.8 

42.6 

52.3 

57.9 

64.2 

68.2 

73.5 

78.2 

80.5 

82.6 

83.5 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

GB 

600 

40.8 

42.6 

52.3 

57.9 

64.6 

68.8 

74.2 

79.1 

81.7 

83.8 

85.0 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GB 

500 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

81.7 

84.2 

87.0 

88.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

68 

400 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

82.0 

84.7 

87.7 

90.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

08 

300 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

82.0 

84.8 

88.3 

91.5 

94.1 

94.5 

94.8 

95.0 

95.0 

GB 

200 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

82.0 

84.8 

88.3 

91.5 

94.2 

95.2 

96.2 

97.1 

97.9 

OB 

100 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

82.0 

84.8 

88.3 

91.5 

94.2 

95.2 

96.2 

97.1 

99.5 

68 

000 

41.1 

43.0 

53.0 

58.6 

66.4 

70.8 

76.5 

82.0 

84.8 

88.3 

91.5 

94.2 

95.2 

96.2 

97.1 

100.0 

TOtnL 


OF  OBSERVATIORS 


660 


D  -  2  -  6 


USAFETAC/D6— 92/284  -  Page  185 


OPERKrilW;  UXXTIOR  *A* 
USAFKnC.  ASHEVILLB  RC 


FERCEHXAGE  FREQUEHCr  OF  OCCURRHtCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  aoURLT  OBSERVATIONS 

SXNTIOR  NWeER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAM  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HORTB:  JAR  HOURS:  18-20 


CBILINO 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GS 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

NO  CEIL 

15.6 

16.5 

17.8 

19.3 

22.3 

23.8 

25.0 

26.0 

26.6 

27.6 

29.1 

29.3 

29.6 

29.6 

29.6 

29.6 

GB 

20000 

18.0 

19.1 

21.1 

22.6 

25.8 

28.0 

29.3 

30.4 

31.1 

32.1 

33.8 

33.9 

34-3 

34.3 

34.3 

34.3 

GB 

18000 

18.0 

19.1 

21.1 

22.6 

26.1 

28.3 

29.6 

30.8 

31.4 

32.4 

34.1 

34.3 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

GB 

16000 

18.0 

19.1 

21.1 

22.6 

26.1 

28.3 

29.6 

30.8 

31.4 

32.4 

34.1 

34.3 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

GE 

14000 

18.0 

19.1 

21.1 

22.6 

26.1 

28.3 

29.6 

30.8 

31.4 

32.4 

34.1 

34.3 

34.6 

34.6 

34.6 

34.6 

GB 

12000 

18.3 

19.5 

21.5 

23.0 

27.0 

29.3 

30.8 

31.9 

32.6 

33.6 

35,3 

35.4 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

GB 

10000 

18.5 

19.6 

21.6 

23.1 

27.3 

29.6 

31.1 

32.3 

32.9 

33.9 

35.6 

35.8 

36.1 

36.1 

36.1 

36.1 

CB 

9000 

18.5 

19.6 

21.6 

23.1 

27.6 

30.0 

31.4 

32.6 

33.3 

34.3 

35.9 

36,1 

36.4 

36.4 

36.4 

36.4 

GB 

sooo 

20.6 

21.8 

24.0 

25.5 

30.4 

32.9 

34.4 

36.1 

36.8 

38.3 

39,9 

40.1 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB 

7000 

22.1 

23.3 

26.0 

27.5 

32.6 

35.1 

36.6 

38.3 

38.9 

40.4 

42.1 

42.3 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

GB 

6000 

22.1 

23.3 

26.0 

27.5 

32.8 

35.3 

36.8 

38.4 

39.1 

40.8 

42.4 

42.6 

42.9 

42.9 

42.9 

42.9 

GE 

5000 

23.1 

24.3 

27.0 

28.8 

34.1 

36.6 

38.3 

39.9 

40.6 

42.3 

43.9 

44.1 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

GE 

4500 

23.1 

24.3 

27-1 

29.0 

34.4 

36.9 

38.6 

40.3 

40.9 

42.6 

44.3 

44.4 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

OB 

4000 

25.0 

26.1 

29.1 

31.3 

37.4 

40.3 

41.9 

43.9 

44.6 

46.3 

47.9 

48.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

3500 

27.3 

28.6 

31.9 

34.1 

40.4 

43.3 

44.9 

46.9 

47.6 

49.3 

50.9 

51.2 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

a 

3000 

30.0 

31.3 

35.4 

37.9 

44.9 

47.9 

49.6 

51.9 

52.6 

54.6 

56.2 

56.6 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OB 

2500 

30.9 

32.4 

36.6 

39.1 

46.3 

49.3 

51.4 

53.7 

54.4 

56.4 

58.1 

58.4 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GB 

2000 

32.4 

33.9 

38.3 

40.9 

50.1 

53.6 

56.7 

59.6 

60.4 

62.4 

64.1 

64.7 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

GB 

1800 

32.4 

33.9 

38.3 

40.9 

50.1 

53.6 

56.7 

59,9 

60.7 

63.1 

64.7 

65.4 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

1500 

33.8 

35.4 

39.8 

42.6 

52.4 

56.1 

59.9 

63.2 

64.4 

66.7 

68.6 

69.4 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

1200 

33.9 

35.6 

39.9 

42.8 

53.7 

57.9 

62.4 

65.9 

67.2 

69.7 

71.5 

72.5 

72-9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB 

1000 

34.6 

36.4 

40.9 

44.6 

56.7 

61.2 

66.6 

71,0 

72.4 

74.9 

76,7 

77,7 

78-0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB 

900 

34.6 

36.4 

41.3 

44.9 

57.1 

61.9 

67.2 

71.7 

73.2 

75.7 

77.5 

78.5 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

800 

34.9 

36.8 

41.8 

45.4 

57.6 

62.6 

68.2 

72.7 

74.4 

76.9 

79.2 

80.2 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

08 

700 

34.9 

36.8 

41.8 

45.4 

57.9 

62.9 

69.4 

73-9 

75.5 

78.2 

80.7 

81,7 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GB 

600 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

58.7 

64.4 

71.0 

76.0 

78.0 

80,7 

83.2 

84.2 

84.5 

84.5 

94.5 

84.5 

GB 

500 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

71.5 

76.9 

79.4 

82.5 

85.5 

87.2 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

GB 

400 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

71.5 

77.2 

80.4 

83.9 

87.4 

89.7 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

300 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

72.0 

77.7 

80.9 

84.4 

88.9 

92.0 

92.7 

92.8 

93.5 

93.7 

GB 

200 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

72.0 

77.7 

80.9 

84.4 

88.9 

92.0 

93.5 

93.8 

95.0 

96.0 

OB 

100 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

72.0 

77.7 

80.9 

84.4 

88.9 

92.2 

93.8 

94.7 

96.2 

99.2 

GB 

000 

34.9 

36.8 

42.1 

45.8 

59.1 

64.7 

72.0 

77.7 

80.9 

84.4 

88.9 

92.2 

93.8 

94.7 

96.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBNERVKriORS  601 


D  -  2  -  7 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  186 


OPERKTIira  LOCKriOR  'A* 
USAFBnc,  ASBBVILLB  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  aBSRRVATIOHS 

STATIOM  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/EATIERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAR  HOURS:  21-23 


CEILING 

IN 

FEET 

08 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 
GB  GE  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GB 

00 

NO  CEIL 

13.7 

14.2 

17.0 

17.3 

21.1 

23.7 

24.7 

25.4 

25.4 

26.0 

27.2 

27.5 

27.7 

27.7 

27.7 

28.5 

GE  20000 

15.8 

16.5 

19.6 

19.8 

23.7 

26.5 

27.5 

28.2 

28.2 

28.8 

30.0 

30.3 

30.5 

30.5 

30.5 

31.3 

GE 

18000 

15.8 

16.5 

19.6 

19.8 

23.7 

26.5 

27.5 

28.2 

28.2 

28.8 

30.0 

30.3 

30.5 

30.5 

30.5 

31.3 

GE 

16000 

15.8 

16.5 

19.6 

19.8 

23.7 

26. S 

27.5 

28.2 

28.2 

28.8 

30.0 

30.3 

30.5 

30.5 

30.5 

31.3 

GE 

14000 

15.8 

16.5 

19.6 

19.8 

23.7 

26.5 

27.5 

28.2 

28.2 

28.8 

30.0 

30.3 

30.5 

30.5 

30.5 

31.3 

GE 

12000 

15.8 

16.5 

19.6 

20.1 

24.2 

27.0 

28.2 

29.0 

29.0 

29.5 

30.8 

31.0 

31.3 

31.3 

31.3 

32.1 

GE 

10000 

16.5 

17.3 

20.4 

20.9 

24.9 

27.7 

29.0 

29.8 

29.8 

30.3 

32.1 

32.6 

32.8 

32.8 

32.8 

33.6 

6B 

9000 

17.0 

17.8 

20.9 

71.4 

26.2 

29.0 

30.3 

31.0 

31.0 

31.6 

33.3 

33.8 

34.1 

34.1 

34.1 

34.9 

GE 

8000 

18.8 

19.6 

22.6 

23.2 

28.8 

31.8 

33.1 

34.1 

34.1 

34.6 

36.4 

36.9 

37.2 

37.2 

37.2 

37.9 

GB 

7000 

19.8 

21.1 

24.2 

24.7 

30.3 

33.3 

34.6 

35.6 

35.6 

36.1 

37.9 

38.4 

38.7 

38-7 

38.7 

39.4 

OB 

6000 

20.1 

21.4 

24.4 

24.9 

30.5 

33.6 

34.9 

35.9 

35.9 

36.4 

38.2 

38.7 

38.9 

38.9 

38.9 

39.7 

GE 

5000 

21.6 

22.9 

26.0 

26.5 

32.1 

35.1 

36.6 

37.7 

37.7 

38.2 

39.9 

40.5 

40.7 

40.7 

40.7 

41.5 

OB 

4500 

21.6 

22.9 

26.2 

26.7 

32.6 

35.6 

37.2 

38.2 

38.2 

38.7 

40.5 

41.0 

41.2 

41.2 

41.2 

42.0 

OB 

4000 

23.4 

24.7 

28.8 

29.3 

36.1 

39.2 

40.7 

41.7 

41.7 

42.2 

44.0 

44.5 

44.8 

44.8 

44.8 

45.5 

GB 

3500 

24.7 

26.0 

30.5 

31.0 

38.2 

41.2 

42.7 

43.8 

43.8 

44.3 

46.1 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

47.6 

GE 

3000 

26.7 

28.2 

34.4 

35.6 

44.0 

47.6 

49.1 

50.4 

50.4 

50.9 

52.7 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

54.2 

GB 

2500 

29.0 

31.0 

37.7 

38.9 

47.8 

51.4 

53.2 

54.7 

55.0 

55.5 

57.3 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.8 

OB 

2000 

29.5 

31.6 

38.2 

40.2 

49.6 

53.7 

56.0 

57.8 

58.3 

59.3 

61.1 

61.6 

61.8 

61.8 

61.8 

62.6 

GE 

1800 

29.5 

31.6 

38.2 

40.2 

49.6 

53.7 

56.0 

57.8 

58.3 

59.3 

61.3 

61.8 

62.1 

62.1 

62.1 

62.8 

GE 

1500 

31.0 

33.1 

39.9 

42.2 

52.2 

56.2 

59.0 

60.8 

61.3 

62.8 

64.9 

65.6 

65.9 

65.9 

65.9 

66.7 

GE 

1200 

31.3 

33.3 

40.2 

42.5 

53.9 

58.3 

61.1 

62.8 

64.1 

65.9 

68.2 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

70.0 

OB 

1000 

31.3 

33.3 

41.2 

43.8 

57.0 

61.3 

65.1 

67.4 

68-7 

70.7 

73.3 

74.0 

74.3 

74-3 

74.3 

75.1 

GE 

900 

31.6 

33.6 

41.5 

44.0 

57.5 

62.1 

65.9 

68.7 

70.0 

72.0 

74.6 

75.3 

75.6 

75.6 

75.6 

76.3 

GE 

800 

31.6 

33.6 

41.5 

44.0 

57.5 

62.1 

65.9 

69.2 

70-5 

72.8 

75.6 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

77-4 

GB 

700 

31.6 

33.6 

41.5 

44.0 

57.5 

62.1 

65.9 

69.5 

71.0 

73.3 

76.3 

77.6 

77.9 

77.9 

77.9 

78.6 

GE 

600 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

58.3 

62.8 

67.7 

71.8 

73.3 

75-6 

78.6 

80.4 

80.7 

81.2 

81.2 

81.9 

GE 

500 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

68.7 

73.3 

74.8 

77.4 

80.9 

83.2 

84.2 

84.7 

84.7 

85.8 

GE 

400 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

69.2 

74.0 

75.6 

78.6 

82.7 

85.5 

86.5 

87.0 

87.0 

88.0 

GE 

300 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

69.2 

74.8 

76.3 

79.6 

84.7 

88.3 

90.1 

91.1 

92.1 

93.6 

OB 

200 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

69.2 

74.8 

76.3 

79.6 

84.7 

88.5 

91.1 

92.6 

94.1 

96.4 

cn 

100 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

69.2 

74.8 

76.3 

79.6 

84.7 

88.5 

91.1 

92.6 

94.7 

99.2 

OB 

000 

31.6 

33.6 

41.7 

44.3 

59.0 

63.9 

69.2 

74.8 

76.3 

79.6 

84.7 

88.5 

91.1 

92.6 

94.7 

100.0 

TOTAL  HUMBR  OP  OBSBRVATIOm  393 
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oramiiiG  ux»TioH  -a* 
USAFRAC,  ASaSVILLB  HC 


PBRCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  HUHBBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN  HOURS:  ALL 


CBILIRO 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILinr  IN  HBTERS 

OB  OB  6B  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

OB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CEIL 

12.7 

13.2 

15.2 

16.2 

19.1 

20.6 

21.9 

22.9 

23.5 

24.3 

25.0 

::5.2 

25.4 

25.5 

25.6 

25.7 

G8 

20000 

14.7 

15.3 

17.6 

18.6 

21.9 

23.7 

25.0 

26.2 

26.8 

27.6 

28.4 

28.5 

28.8 

28.8 

28.9 

29.1 

GE 

18000 

14.9 

15.5 

17.8 

18.8 

22.1 

24.0 

25.3 

26.5 

27.1 

27.9 

28.7 

28.8 

29.1 

29.2 

29.2 

29.4 

GE 

16000 

14.9 

15.5 

17.8 

18.8 

22.1 

24.0 

25.3 

26.5 

27.1 

27.9 

28.7 

28.8 

29.1 

29.2 

29.2 

29.4 

6B 

14000 

14.9 

15.5 

17.8 

18.8 

22.2 

24.0 

25.4 

26.6 

27-1 

27.9 

28.7 

28.9 

29.1 

29.2 

29.3 

29.5 

GB 

12000 

15.2 

15.8 

18.3 

19.3 

22.8 

24.6 

26.0 

27.2 

27.8 

28.6 

29.4 

29.6 

29.8 

29.9 

29.9 

30.1 

GB 

10000 

15.6 

16.3 

18.8 

19.9 

23.4 

25.4 

26.9 

28.1 

28.6 

29.4 

30.3 

30.5 

30.7 

30.8 

30.8 

31.0 

GB 

9000 

16.0 

16.7 

19.4 

20.4 

24.2 

26.2 

27.6 

28.8 

29.4 

30.2 

31.0 

31.2 

31.4 

31.5 

31.6 

31.8 

CE 

8000 

18.1 

18.9 

21.7 

22.8 

26.8 

28.9 

30.5 

31.9 

32.5 

33.4 

34.2 

34.4 

34.7 

34.8 

34.9 

35.1 

lat 

7000 

19.1 

20.0 

23.1 

24.2 

28.4 

30.5 

32.1 

33.5 

34.2 

35.1 

35.9 

36.1 

36.4 

36.5 

36.6 

36.8 

CE 

6000 

19.2 

20.1 

23.3 

24.4 

28.6 

30.7 

32.4 

33.9 

34.5 

35.4 

36.3 

36.5 

36.7 

36.8 

36.9 

37.1 

CE 

5000 

20.5 

21.4 

24.7 

25.9 

30.1 

32.2 

33.9 

35.4 

36.1 

37.0 

37.9 

38.1 

38.3 

38.4 

38.5 

38.8 

6B 

4500 

20.8 

21.7 

25.0 

26.2 

30.6 

32.8 

34.5 

36.0 

36.7 

37.6 

38.4 

38.6 

38.9 

38.9 

39.0 

39.3 

GB 

4000 

22.7 

23.8 

27.5 

28.9 

33.8 

36.2 

38.1 

39.7 

40.4 

41.4 

42.2 

42.4 

42.6 

42.7 

42.8 

43.1 

GB 

3500 

24.1 

25.2 

29.2 

30.7 

35.9 

38.3 

40.3 

41.9 

42.7 

43.6 

44.4 

44.6 

44.9 

45.0 

45.1 

45.4 

GB 

3000 

26.8 

28.1 

32.9 

35.0 

41.1 

43.8 

45.9 

47.9 

48.8 

49.9 

50.7 

51.0 

51.3 

51.4 

51.4 

51.7 

OB 

2500 

28.1 

29.6 

34.7 

36.8 

43.1 

46.1 

48.5 

50.6 

51.6 

52.7 

53.5 

53.8 

54.1 

54.2 

54.3 

54.6 

GB 

2000 

30.1 

31.7 

37.5 

39.9 

47.2 

50.7 

53.6 

56.1 

57.2 

58.3 

59.2 

59.7 

59.9 

60.0 

60.1 

60.4 

08 

1800 

30.3 

31.9 

37.8 

40.3 

47.5 

51.1 

54.0 

56.6 

57.7 

58.9 

59.8 

60.3 

60.5 

60.6 

60.7 

61.0 

GB 

1500 

31.7 

33.3 

39.8 

42.6 

50.3 

54.1 

57.3 

59.9 

61.4 

62.8 

63.7 

64.3 

64.5 

64.6 

64.7 

65.0 

GB 

1200 

32.6 

34.4 

41.4 

44.5 

53.3 

57.3 

60.9 

63.9 

65.8 

67-3 

68.5 

69-1 

69-4 

69.5 

69-6 

69.9 

GB 

1000 

33.1 

34.9 

42.4 

46.0 

55.7 

59.9 

64.1 

67.7 

69.7 

71,4 

72.8 

73.6 

73.9 

74.0 

74-1 

74.4 

OB 

900 

33.3 

35.1 

42.7 

46.3 

56.2 

60.6 

64.7 

68.6 

70.6 

72.3 

73.7 

74.5 

74.8 

74-9 

75.0 

75.3 

OB 

800 

33.4 

35.3 

43.1 

46-7 

57.1 

61.7 

65.9 

69.8 

71.8 

73.6 

75.2 

76.0 

76.3 

76.5 

76.6 

76.9 

GB 

700 

33.5 

35.4 

43.5 

47.3 

58.0 

62.6 

67.1 

71.2 

73.3 

75-4 

77.2 

78.1 

78.4 

78.6 

78.7 

79.0 

GB 

600 

33.6 

35.4 

43.7 

47.6 

58.8 

63.7 

68.5 

72.9 

75.2 

77.4 

79.3 

80.5 

80.8 

81.1 

81.2 

81.5 

08 

500 

33.7 

35.6 

43.8 

47.8 

59.6 

65.0 

70.1 

75.0 

77.6 

80.1 

82.5 

84.1 

84.6 

84.9 

85.1 

85.4 

OB 

400 

33.8 

35.6 

43.9 

47.9 

59.8 

65.3 

70.6 

75.8 

7"  .6 

81.6 

84.7 

87,0 

87.6 

88.0 

88.2 

88.7 

CB 

300 

33.8 

35.6 

43.9 

47.9 

59.8 

65.4 

70.8 

76.3 

79.4 

82-6 

86.6 

89.8 

90.9 

91.7 

92.4 

93.4 

GB 

200 

33.8 

35.6 

43.9 

47.9 

59.8 

65.4 

70.8 

76.4 

79.5 

82.9 

87-1 

90.4 

92.1 

93.4 

94.5 

96.6 

GB 

ICO 

33.8 

35.6 

43.9 

47.9 

59.8 

65.4 

70.8 

76.4 

79.6 

83.0 

87.3 

90-7 

92.5 

94.0 

95.5 

99.7 

OB 

000 

33.8 

35.6 

43.9 

47.9 

59.8 

65.4 

70.8 

76.4 

79.6 

83.0 

87.3 

90.7 

92.5 

94.0 

95.5 

100.0 

IDIHL  NUMHER  OF  OBSERVATIONS  4144 
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OPERATIIIG  LOCATIOn  'A* 
USAFBnc,  ASHBVIUJI  AC 


PERCBHTAGB  FREQUEltCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  NUHBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

1  GB 

1  112 

GE 

90 

GB 

80 

6E 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GE  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

18.5 

21.9 

29.5 

30.1 

32.2 

32.9 

34.9 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

39.0 

40.4 

6E 

20000 

19.2 

22.6 

30.1 

30.8 

32.9 

33.6 

35.6 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

39.7 

41.1 

6E 

18000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.6 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

6B 

16000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

GB 

14000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

6B 

12000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

GE 

10000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

GB 

9000 

21.2 

24.7 

32.2 

32.9 

34.9 

35.6 

37.7 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

41.8 

43.2 

GE 

8000 

21.9 

25.3 

33.6 

34.2 

36.3 

37.0 

39.0 

43.2 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

45.9 

OB 

7000 

21.9 

25.3 

33.6 

34.2 

36.3 

37.0 

39.0 

43.2 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

45.9 

GE 

6000 

21.9 

25.3 

33.6 

34.2 

36.3 

37.0 

39.0 

43.2 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

45.9 

OB 

5000 

21.9 

25.3 

33.6 

34.2 

36.3 

37.0 

39.0 

43.2 

44.5 

44.5 

44.5 

44.. 

44.5 

44.5 

44.5 

45.9 

GE 

4500 

21.9 

25.3 

33.6 

34.2 

36.3 

37.0 

39.0 

43.2 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

45.9 

OB 

4000 

24.0 

27.4 

35.6 

36.3 

36.4 

39.0 

43.2 

47.3 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

48.6 

50.0 

GE 

3500 

24.7 

28.1 

36.3 

37.0 

39.0 

39.7 

43.8 

47.9 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

49.3 

50.7 

OB 

3000 

26.0 

31.5 

39.7 

40.4 

42.5 

43.2 

47.3 

51.4 

52.7 

52.7 

53.4 

54.1 

54.8 

54.8 

54.8 

56.2 

OB 

2500 

26.0 

31.5 

39.7 

40.4 

42.5 

45.2 

49.3 

53.4 

54.8 

54.8 

55.5 

56.2 

56.8 

56.8 

56.8 

58.2 

OB 

2000 

26.0 

31.5 

39.7 

40.4 

44.5 

47.3 

51.4 

55.5 

58.2 

58.2 

58.9 

59.6 

60.3 

60.3 

60.3 

61.6 

OB 

1800 

26.0 

31.5 

39.7 

40.4 

44.5 

47.3 

51.4 

55.5 

58.2 

58.2 

58.9 

59.6 

60.3 

60.3 

60.3 

61.6 

OB 

1500 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

45.2 

48.6 

52.7 

56.8 

61.0 

61.0 

61.6 

62.3 

63.0 

63.0 

63.0 

64.4 

GE 

1200 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

45.2 

49.3 

54.8 

58.9 

63.0 

63.0 

63.7 

64.4 

65.1 

65.1 

65.1 

66.4 

OB 

1000 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

48.6 

52.7 

58.2 

62.3 

68.5 

68.5 

71.9 

73.3 

74.0 

74,0 

74.0 

75.3 

GE 

900 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

48.6 

52.7 

58.2 

62.3 

68.5 

68.5 

72.6 

74-0 

74.7 

74.7 

74.7 

76.0 

OB 

800 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

48.6 

52.7 

58.2 

62.3 

68.5 

68.5 

72.6 

74-0 

74.7 

74.7 

74.7 

76.0 

08 

700 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

48.6 

52.7 

58.2 

62.3 

68.5 

68.5 

72.6 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

76.7 

GB 

600 

26.7 

32.2 

40.4 

41.1 

48.6 

52.7 

58.2 

62.3 

69.2 

69.2 

74.7 

77.4 

78.1 

78.1 

78.1 

79.5 

GE 

500 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55.5 

61.0 

65.1 

74.0 

74.0 

79.5 

82.2 

82.9 

82.9 

82.9 

84.2 

OB 

400 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55.5 

61.0 

65.1 

74.0 

74.0 

80.1 

83.6 

84.9 

84.9 

84.9 

86.3 

OB 

300 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55.5 

61.0 

65.1 

76.0 

78.1 

84.2 

67.7 

89.0 

89.0 

89.0 

92.5 

OB 

200 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55.5 

61.0 

65.1 

76.0 

78.1 

84.2 

87  -7 

89.0 

89.7 

89.7 

97.3 

OB 

100 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55,5 

61.0 

65.1 

76.0 

78.1 

84.2 

87.7 

89.0 

89.7 

89.7 

97.9 

GB 

000 

26.7 

32.2 

41.1 

41.8 

51.4 

55.5 

61.0 

65.1 

76-0 

78.1 

84.2 

87.7 

89.0 

89.7 

89.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OTSBRVATIORS  146 
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oraiuTiira  ux»TioR  -a* 

aSAFEXAC,  ASHEVIU^  RC 


PBItCENTAGB  FREgUENCY  OP  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  SOURLY  OBSERVATIONS 

SfEKTION  HUMBER:  107S50  STATIOI  NAME:  AHSBACH  ABF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HCNITH:  FEB  HOURS:  03-05 


CBU.IR6 
IH  1 

FEET  1 

1  GE 

1  112 

GB 

90 

GE 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IH  meters 

6B  GB  GB  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

no 

CEIL 

13.5 

14.9 

20.9 

24.1 

29.8 

30.5 

33.0 

35.5 

35.5 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

35.8 

36.9 

CE 

20000 

14.9 

16.3 

22.3 

25.5 

31.2 

31.9 

34.8 

37.2 

37.2 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

39.0 

GB 

18000 

14.9 

16.3 

22.3 

25.5 

31.2 

31.9 

35.1 

37.6 

37.6 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

39.4 

GE 

16000 

14.9 

16.3 

22.3 

25.5 

31.2 

31.9 

35.1 

37.6 

37.6 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

39.4 

GB 

14000 

14.9 

16.3 

22.3 

25.5 

31.2 

31.9 

35.1 

37.6 

37.6 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

39.4 

GB 

12000 

15.2 

16.7 

22.7 

25.9 

31.6 

32.3 

35.5 

37.9 

37.9 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

39.7 

GB 

10000 

15.6 

17.0 

23.8 

27.0 

32.6 

33.3 

36.9 

39.4 

39.4 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

41.1 

CT 

9000 

15.6 

17.0 

24.5 

27.7 

33.3 

34.0 

37.6 

40.1 

40.1 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

41.8 

CB 

8000 

16.0 

17.7 

25.9 

29.4 

35.1 

35.8 

39.7 

42.2 

42.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

44.3 

GB 

7000 

16.0 

17.7 

25.9 

29.4 

35.1 

35.8 

39.7 

42.2 

42.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

44.3 

OB 

6000 

16.0 

17.7 

25.9 

29.4 

35.1 

35.8 

39.7 

42.2 

42.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

44.3 

GB 

5000 

16.0 

17.7 

25.9 

29.4 

35.1 

35.8 

39.7 

42.2 

42.2 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

43.3 

44.3 

GB 

4900 

17.0 

18.8 

27.0 

30.5 

36.2 

36.9 

40.8 

43.3 

43.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

45.4 

os 

4000 

17.4 

19.1 

27.7 

31.2 

36.9 

37.6 

42.6 

45.0 

45.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

46.1 

47.2 

GB 

3500 

18.1 

19.9 

28.4 

31.9 

37.6 

38.3 

43.3 

45.7 

45.7 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

47.9 

GB 

3000 

18.8 

20.9 

29.8 

33.3 

39.4 

40.1 

45.0 

47.5 

47.9 

48.9 

50.0 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

51.4 

CSS 

2500 

18.8 

20.9 

29.8 

33.3 

40.4 

42.2 

47.2 

49.6 

50.0 

51.1 

52.1 

52.5 

52.5 

52.8 

52.8 

53.9 

GB 

2000 

19.9 

22.3 

31.9 

35.8 

44.0 

46.5 

51.4 

54.3 

54.6 

56.0 

57.1 

57,4 

57.4 

57.8 

57.8 

58.9 

GB 

1800 

19.9 

22.3 

31.9 

35.8 

44.0 

46.5 

51.4 

54.3 

54.6 

56.0 

57.1 

57.4 

57.4 

57.8 

57.8 

58.9 

GB 

1500 

19.9 

22.3 

33.0 

36.9 

45.7 

48.2 

53.2 

56.0 

57.4 

58.9 

59.9 

60.3 

60.3 

60.6 

60.6 

61.7 

GB 

1200 

21.3 

23.8 

34.8 

38.7 

47.9 

50.4 

55.3 

58.5 

60.6 

62.1 

63.5 

63.8 

63.8 

64.2 

64.2 

65.2 

GB 

1000 

21.3 

23.8 

35.5 

39.7 

51.1 

53.5 

58.9 

62.4 

65.6 

67.4 

69.9 

70.6 

70.9 

71.3 

71.3 

72.3 

GB 

900 

21.3 

23.8 

35.5 

39.7 

51.1 

54.3 

59.6 

63.1 

66.7 

68.4 

70.9 

71.6 

72.0 

72-3 

72.3 

73.4 

GB 

800 

21.3 

23.8 

35.5 

39.7 

51.1 

55.0 

60.6 

64.2 

68.1 

69.9 

73.4 

74.1 

74.5 

74.8 

74.8 

75.9 

GB 

700 

21.3 

23.8 

35.5 

39.7 

52.1 

56.0 

61.7 

65.2 

69.1 

70.9 

74.5 

75.2 

75.5 

75.9 

75-9 

77.0 

GB 

600 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

52.5 

56.7 

62.4 

66.0 

70.6 

72.7 

77.0 

77.7 

78.0 

78.4 

78.4 

79.4 

GE 

500 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.5 

57.8 

63.5 

67.0 

72.3 

74.5 

78.7 

79.4 

79.8 

80.1 

80.1 

81.2 

GB 

400 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.9 

58.5 

64.5 

69.9 

76.6 

78.7 

83.0 

84.4 

84.8 

85.1 

85.1 

86.2 

GB 

300 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.9 

58.9 

64.9 

70.2 

77.3 

80.1 

84.4 

86.5 

86.9 

87.6 

87.6 

89.7 

GB 

200 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.9 

58.9 

65.2 

70.6 

78.0 

81.6 

86.2 

89.4 

90.1 

91.1 

91.5 

95.7 

GB 

100 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.9 

58.9 

65.2 

70.6 

78.0 

81.6 

86.2 

89.4 

90.1 

91.1 

91.5 

99.3 

GB 

000 

21.6 

24.1 

35.8 

40.1 

53.9 

58.9 

65.2 

70.6 

78.0 

81.6 

86.2 

89.4 

90.1 

91.1 

91-5 

100.0 

roBU  HUMUR  OF  OMKHVAnOHS  382 
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USAFETAC/DS— 92/284  -  Paga  190 


OPBRATIIIG  LOCKTIOII  ‘A* 
USAFSraC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SZATIOH  NIMBER:  1075S0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

GB 

48 

VISIBIL 

GB 

40 

ITY  IN 

GE 

32 

METERS 

GE 

24 

GE 

20 

6B 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

9.5 

9.7 

16.4 

17.1 

22.8 

24.2 

26.6 

29.3 

29.7 

29.9 

30.8 

31.0 

31.0 

31.1 

31.1 

31.9 

6E 

20000 

9.8 

10.0 

17.1 

18.0 

24.2 

25.7 

28.1 

30.8 

31.1 

11.3 

32.2 

32.4 

32.4 

32,6 

32.6 

33.3 

6E 

18000 

9.8 

10.0 

17.1 

18.0 

24.4 

25.9 

28.2 

31.0 

31.3 

31.5 

32.6 

32.8 

32.8 

33.0 

33.0 

33.7 

6E 

16000 

9.8 

10.0 

17.1 

18.0 

24.4 

25.9 

28.2 

31.0 

31.3 

31.5 

32.6 

32.8 

32.8 

33.0 

33.0 

33.7 

GE 

14000 

10.0 

10.2 

17.3 

18.2 

24.6 

26.2 

28.6 

31.3 

31.7 

31.9 

33.0 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

34.1 

6E 

12000 

10.0 

10.2 

17.3 

18.2 

24.6 

26.2 

28.6 

31.3 

31.7 

31.9 

33.0 

33.2 

33.2 

33.3 

33.3 

34.1 

OB 

10000 

10.7 

10.9 

18.4 

19.3 

25.9 

27.5 

30.2 

33.0 

33.3 

33.5 

34.6 

34.8 

34.8 

35.0 

35.0 

35.7 

6B 

9000 

10.7 

10.9 

18.4 

19.3 

25.9 

27.5 

30.2 

33.0 

33.3 

33.5 

34.6 

34.8 

34.8 

35.0 

35.0 

35.7 

OB 

8000 

11.7 

11.8 

19.9 

21.1 

27.7 

29.5 

32.4 

35.3 

35.7 

35.9 

37.0 

37.2 

37.2 

37.3 

37.3 

38.3 

OB 

7000 

12.2 

12.4 

20.4 

21.7 

28.2 

30.1 

33.2 

36.1 

36.4 

36.6 

37.7 

37.9 

37.9 

38.1 

38.1 

39.0 

OB 

6000 

12.4 

12.6 

20.6 

21.9 

28.4 

30.2 

33.3 

36.2 

36.6 

36.8 

37.9 

38.1 

38.1 

38.3 

38.3 

39.2 

GE 

5000 

13.3 

13.5 

21.5 

23.0 

29.5 

31.3 

34.4 

37.3 

37.7 

37.9 

39.0 

39.2 

39.2 

39.3 

39.3 

40.3 

08 

4500 

13.7 

13.8 

22.2 

23.7 

30.2 

32.1 

35.2 

38.1 

38.4 

3B.6 

39.7 

39.9 

39.9 

40.1 

40.1 

41.0 

OB 

4000 

15.1 

15.3 

24.0 

25.5 

32.1 

34.2 

37.5 

40.4 

40.8 

41.2 

42.3 

42.4 

42.4 

42.6 

42.6 

43.5 

OE 

3500 

16.0 

16.2 

25.0 

26.4 

33.2 

35.3 

39.0 

42.3 

42.8 

43.2 

44.3 

44.4 

44.4 

44.6 

44.6 

45.5 

OB 

3000 

16.4 

16.6 

26.2 

28.2 

36.1 

38.3 

42.1 

45.5 

46.4 

47.0 

48.3 

48.6 

48.6 

48.8 

48.8 

49.7 

OB 

2500 

16.9 

17.1 

26.8 

28.8 

37.0 

39.7 

43.7 

47.4 

48.6 

49.5 

51.0 

51.5 

51.7 

51.9 

51.9 

52.8 

OB 

2000 

20.6 

20.9 

31.1 

33.5 

42.6 

45.7 

50.3 

55.0 

56,8 

58.3 

60.1 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

62.3 

OB 

1800 

20.6 

20  9 

31.1 

33.5 

42.6 

45.7 

50.3 

55,0 

56.8 

58.3 

60.1 

61.0 

61.2 

61.4 

61.4 

62.3 

OE 

1500 

21.5 

21.9 

32.2 

34.6 

44.3 

47.5 

52.5 

57.2 

59.2 

60.8 

62.8 

64,3 

64.8 

65.0 

65.0 

65.9 

OB 

1200 

22.8 

23.1 

33.7 

36.2 

45.9 

49.5 

55.0 

59.7 

61.7 

63.4 

65,4 

66.8 

67.4 

67.8 

67.8 

68.7 

GE 

1000 

22.8 

23.1 

34.8 

37.9 

48.1 

52.3 

57.7 

62.7 

65.0 

66.8 

69.4 

71.4 

72.3 

72.7 

72.7 

73.6 

OB 

900 

22.8 

23.1 

34.8 

J7.9 

48.3 

52.6 

58.3 

63.2 

65.6 

67.4 

69.9 

71,9 

72.9 

73.2 

73.2 

74.1 

OB 

800 

22.8 

23.1 

34.8 

37.9 

48.5 

53.2 

59.0 

63,9 

66.8 

68.7 

71.9 

74.0 

75.0 

75,4 

75.4 

76.3 

OB 

700 

22.8 

23.1 

34.8 

37.9 

48.8 

53.7 

59.7 

64.7 

67.6 

69.4 

72.7 

74.7 

75.8 

76.1 

76.1 

77.0 

OB 

600 

22.8 

23.1 

35.0 

38.1 

49.0 

54.3 

60.8 

66,3 

69.9 

71.8 

75.8 

78.0 

79,2 

79.6 

79.6 

80.5 

OB 

500 

22.8 

23.3 

35.3 

39.0 

50.5 

55.9 

62,7 

68.7 

72.9 

75-0 

79.2 

81.6 

82.9 

83.4 

83.4 

84.3 

6B 

400 

22.8 

23.3 

35.3 

39.0 

50.6 

56.5 

63.2 

69.8 

74.5 

76.9 

81.1 

83.6 

84.9 

85.4 

85.4 

86.3 

OB 

300 

22.8 

23.3 

35.5 

39.2 

51.2 

57.2 

63.9 

71.4 

76.3 

78.7 

83.4 

86.9 

89,1 

90.2 

90.3 

92.0 

GE 

200 

22.8 

23.3 

35.5 

39.2 

51.2 

57.2 

64.1 

71.6 

75.5 

79.6 

84.7 

88.2 

90.5 

91.6 

93.1 

95.8 

GB 

100 

22.8 

23.3 

35.5 

39.2 

51.2 

57.2 

64.1 

71.6 

76.5 

79.6 

84.9 

88.3 

90.7 

92.2 

94.4 

99.5 

OB 

000 

22.8 

23.3 

35.5 

39.2 

51.2 

57.2 

64.1 

71.6 

76.5 

79.6 

84.9 

88.3 

90.7 

92.2 

94.4 

100.0 

IDEAL  NUMBER  CP  OBSERVATIOHS  549 
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OPBIWnilG  UXATIOH  *A' 
USMFEIDC,  ASHEVILLB  RC 


raRCBRTAGE  FREQUEHCY  OF  OCOfRRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

SmiOR  NUMBER:  107S50  SIKTIOH  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTE:  FEB  HOURS:  09-11 


CEILINS 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

6B 

80 

GS 

60 

OB 

48 

VISIBILITY  IN 

GB  GB 

40  32 

METERS 

GB 

24 

OB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

11.2 

12.4 

17.8 

19.5 

24.2 

26.2 

28.6 

31.1 

32.0 

32.7 

33.8 

34.3 

34.5 

34.7 

34.7 

35.2 

6B 

20000 

12.4 

13.5 

19.0 

21.0 

26.2 

28.4 

31.1 

33.7 

34.5 

35.2 

36.4 

37.2 

37.4 

37.6 

37.6 

38.1 

GB 

18000 

12.4 

13.5 

19.0 

21.0 

26.2 

28.4 

31.3 

33.8 

34.7 

35.4 

36.5 

37.4 

37.6 

37.7 

37.7 

38.2 

6B 

16000 

12.4 

13.5 

19.0 

21.0 

26.2 

28.4 

31.3 

33.8 

34.7 

35.4 

36.5 

37.4 

37.6 

37.7 

37.7 

38.2 

GB 

14000 

12.5 

13.7 

19.1 

21.3 

26.6 

28.8 

31.6 

34.2 

35.0 

35.7 

36.9 

37.7 

37.9 

38.1 

38.1 

38.6 

GS 

12000 

12.7 

13.9 

19.3 

21.5 

27.1 

29.3 

32.1 

34.7 

35.5 

36.2 

37.4 

38.2 

38.4 

38.6 

38.6 

39.1 

GB 

10000 

12.7 

13.9 

19.3 

21.5 

27.2 

29.4 

32.3 

34.9 

35.7 

36.4 

37.6 

38.6 

38.7 

38.9 

38.9 

39.4 

GB 

9000 

13.2 

14.4 

19.8 

22.0 

27.9 

30.3 

33.2 

35.7 

36.5 

37.2 

38.4 

39.4 

39.6 

39.8 

39.8 

40.3 

GB 

8000 

14.4 

15.6 

21.0 

23.2 

29.1 

31.6 

34.5 

37.1 

38.2 

38.9 

40.3 

41.3 

41.5 

41.6 

41.6 

42.1 

GB 

7000 

15.9 

17.1 

22.5 

24.7 

30.6 

33.2 

36.2 

38.7 

39.9 

40.6 

42.0 

43.0 

43.1 

43.3 

43.3 

43.8 

CS 

6000 

15.9 

17.1 

22.5 

24.7 

30.6 

33.2 

36.2 

38.7 

39.9 

40.6 

42.1 

43.1 

43.3 

43.5 

43.5 

44.0 

GB 

5000 

16.9 

18.3 

23.7 

25.9 

31.8 

34.3 

37.4 

39.9 

41.1 

42.0 

43.5 

44.5 

44.7 

44.8 

44.8 

45.3 

GB 

4500 

16.9 

18.3 

23.7 

26.1 

32.1 

34.7 

37.7 

40.3 

41.5 

42.3 

43.8 

44.8 

45.0 

45.2 

45.2 

45.7 

OB 

4000 

18.3 

19.6 

25.7 

28.1 

34.3 

37.6 

40.6 

43.1 

44.3 

45.2 

46.7 

47.7 

47.9 

48.1 

48.1 

48.6 

OB 

3500 

18.8 

20.1 

26.6 

29.3 

35.5 

38.7 

42.3 

45.0 

46.2 

47.2 

48.7 

49.7 

49.9 

50.1 

50.1 

50.6 

OB 

3000 

20.3 

21.7 

28.8 

31.5 

38.7 

42.1 

45.7 

48.6 

50.1 

51.3 

53.3 

54.8 

55.0 

55.2 

55.2 

55.7 

GB 

2500 

21.5 

22.8 

30.1 

32.8 

40.3 

43.8 

47.4 

50.4 

51.9 

53.1 

55.5 

57.2 

57.4 

57.5 

57.5 

58.0 

OB 

2000 

23.9 

25.2 

33.3 

36.0 

44.2 

48.1 

51.9 

55.7 

58.2 

59.6 

62.1 

64.3 

64.5 

64.6 

64.8 

65.3 

OB 

1800 

23.9 

25.2 

33.3 

36.0 

44.5 

48.6 

52.5 

56.2 

58.7 

60.1 

62.6 

64.8 

65.0 

65.3 

65.5 

66.0 

GE 

1500 

25.2 

26.7 

35.0 

37.9 

47.0 

51.4 

55.5 

59.6 

62.3 

64.3 

67.2 

69.5 

69.7 

70.1 

70.2 

70.7 

GB 

1200 

25.5 

27.1 

35.7 

38.7 

48.1 

52.6 

56.9 

60.9 

63.6 

65.7 

68.5 

70.9 

71.1 

71.4 

71.6 

72.1 

CT 

1000 

25.9 

27.4 

36.2 

39.3 

49.1 

54.0 

58.7 

62.9 

66.0 

68.0 

71-1 

73.6 

74.5 

74.8 

75.0 

75.5 

G8 

900 

26.2 

27.7 

36.7 

39.8 

49.6 

54.5 

59.2 

63.6 

66.7 

68.9 

72.3 

75.0 

75.8 

76.1 

76.3 

76.8 

OB 

800 

26.4 

27.9 

36.9 

39.9 

49.7 

54.8 

59.9 

64.8 

68.2 

70.6 

74.5 

77.5 

78.5 

78.8 

79.0 

79.5 

« 

700 

26.4 

27.9 

36.9 

39.9 

49.9 

55.2 

60.4 

65.3 

69.0 

71.6 

76.0 

79-4 

80.4 

80.7 

80.9 

81.4 

GB 

600 

26.4 

27.9 

36.9 

39.9 

49.9 

55.2 

60.4 

65.8 

69.7 

72.8 

77.5 

81.0 

82.1 

82.4 

82.6 

83.1 

CX 

500 

26.4 

27.9 

36.9 

40.1 

50.4 

56.7 

62.4 

68.5 

73.3 

77.2 

82.6 

86.5 

88.0 

88.5 

88.7 

89.2 

OB 

400 

26.4 

27.9 

36.9 

40.3 

50.9 

57.2 

62.9 

69.0 

73.9 

78.0 

83.9 

87.8 

89.3 

89.8 

90.0 

90.5 

OB 

300 

26.4 

27.9 

36.9 

40.3 

50.9 

57.2 

63.1 

69.5 

74.6 

79.0 

85.3 

89.8 

91.7 

92.2 

92.9 

95.1 

GB 

200 

26.4 

27.9 

36.9 

40.3 

50.9 

57.2 

63.1 

69.5 

74.6 

79.0 

85.3 

89.8 

91.7 

92.4 

94.2 

97.1 

OB 

100 

26.4 

27.9 

36.9 

40.3 

50.9 

57.2 

63.1 

69.5 

74.6 

79-0 

85.4 

90.2 

92.0 

92.7 

94.8 

100.0 

OB 

000 

26.4 

27.9 

36.9 

40.3 

50.9 

57-2 

63.1 

69.5 

74.6 

79-0 

85.4 

90.2 

92.0 

92.7 

94.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVKriONS  591 
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OPBRATIlfG  lOCKtlOH  *A* 
USAFSraC,  ASBSVILLB  HC 


PBRCENTAGS  FREQUENCY  Cfe  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 


StranOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

KETEB3 

IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

13.9 

15.1 

20.4 

23.3 

28.2 

30.2 

32.3 

33.3 

34.5 

35.0 

35.1 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

GB 

20000 

15.6 

16.8 

22.2 

25.1 

30.4 

32.6 

35.0 

36.0 

37.2 

37.7 

37.9 

37.9 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

GB 

18000 

15.8 

17.0 

22.4 

25.3 

30.6 

32.8 

35.1 

36.2 

37.4 

37.9 

38.0 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

GE 

16000 

15.8 

17.0 

22.4 

25.3 

30.6 

32.8 

35.1 

36.2 

37.4 

37.9 

38.0 

38.0 

38.2 

38.2 

38.2 

38.2 

GB 

14^00 

16.1 

17.3 

22.8 

25.6 

30.9 

33.1 

35.5 

36.5 

37.7 

38.2 

38.4 

38.4 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

GB 

12000 

16.8 

18.0 

23.4 

26.3 

31.6 

33.8 

36.2 

37.4 

38.5 

39.0 

39.2 

39.2 

39.4 

39.4 

39.4 

39.4 

GB 

10000 

17.3 

18.5 

23.9 

26.8 

32.1 

34.3 

36.8 

38.0 

39.2 

39.7 

39.9 

39.9 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

GB 

9000 

17.5 

IB. 7 

24.6 

27,7 

32.9 

35.3 

37.9 

39.0 

40.2 

40.7 

40.9 

40.9 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GB 

8000 

19.9 

21.2 

27.7 

31.1 

36.5 

39.0 

41.6 

42.8 

44.0 

44.5 

45.2 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

GB 

7000 

20.4 

21.7 

28*2 

31.6 

37.2 

39.7 

42.3 

43.5 

44.7 

45.2 

45.8 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

6000 

20.5 

22.1 

28.5 

31.9 

37.5 

40.1 

42.6 

43.8 

45.0 

45.5 

46.2 

46.2 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

GB 

5000 

22.2 

23.8 

30.2 

33.6 

39.2 

41.9 

44.5 

45.7 

46.9 

47.4 

48.0 

48.0 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GB 

4500 

22.2 

23.8 

30.2 

33.6 

39.2 

41.9 

44.5 

45.7 

46.9 

47.4 

48.0 

48.0 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

GB 

4000 

24.1 

25.6 

32.8 

36.3 

42.4 

45.3 

48.4 

49.6 

50.8 

51.3 

52.3 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

GB 

3500 

24.8 

26.3 

33.6 

37.2 

43.6 

46.5 

49.6 

50.8 

52.0 

52.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

GB 

3000 

30.6 

32.3 

39.9 

44.0 

51.3 

54.3 

57.7 

59.6 

61.3 

62.0 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

OB 

2500 

31.1 

32.9 

40.9 

45.0 

52.3 

55.3 

58.7 

60.6 

62.3 

63.0 

64.0 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GE 

2000 

34.1 

36.2 

44.3 

48.7 

56.2 

60.4 

64.2 

66.6 

68.3 

68.9 

70.5 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

GB 

1800 

34.3 

36.3 

45.2 

49.6 

57.6 

61.8 

65.5 

67.9 

69.6 

70.3 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GB 

1500 

35.0 

37.0 

46.0 

50.6 

59.1 

64.3 

68.3 

70.6 

72.3 

73.0 

75.2 

75.4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GB 

1200 

35.3 

37.4 

46.3 

51.1 

59.9 

65.4 

69.3 

71.6 

73.3 

74.2 

76.4 

76.6 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GB 

1000 

36.5 

38.5 

48.2 

53.3 

63.5 

69.8 

74.2 

76-7 

78.9 

80.3 

82.7 

82.9 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GB 

900 

36.5 

38.5 

48.2 

53.3 

63.5 

70-1 

74.5 

77.1 

79.3 

81.2 

83-7 

83.9 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

GB 

800 

36.5 

38.5 

48.4 

53.5 

63.7 

70.5 

75.4 

77.9 

80.8 

83.0 

85.6 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

700 

36.5 

38.5 

48.4 

53.8 

64.0 

71.0 

75.9 

78.4 

81.3 

83.5 

86.1 

86.2 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

600 

36.5 

38.5 

48.6 

54.0 

64.7 

71.8 

76.7 

79.8 

83.0 

85.6 

88.8 

89.3 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GB 

500 

36.8 

38.9 

48.9 

54.3 

65.5 

73.3 

78.3 

81.3 

85.1 

88.1 

91.5 

92.2 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

OB 

400 

36.8 

38.9 

48.9 

54.5 

65.9 

73.9 

78.8 

81.8 

85.7 

88.8 

92.4 

93.4 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

300 

36.8 

38.9 

48.9 

54.5 

65.9 

73.9 

78.8 

82.0 

86.2 

89.3 

93.2 

94.2 

95.2 

95.6 

96.3 

96.6 

GB 

200 

36.8 

38.9 

48.9 

54.5 

65.9 

73.9 

78.8 

82.0 

86.2 

89.3 

93.2 

94.2 

95.9 

96.3 

97.1 

97.5 

GB 

100 

36.8 

38.9 

48.9 

54.5 

65.9 

73.9 

78.8 

82.2 

86.4 

89.5 

93.4 

94.4 

96.1 

97.1 

98.1 

100.0 

GB 

000 

36.8 

38.9 

48.9 

54.5 

65.9 

73.9 

78.8 

82.2 

86.4 

89.5 

93.4 

94.4 

96.1 

97.1 

98.1 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OT  OBSERVATICRS  589 
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OPBRATIIIG  UXKTIOH  -A* 
DSAFBXAC,  ASBEVIIXB  HC 


FBRCBHTAGE  FBEQUEHCY  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOR  NUMBER:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

BOU3%S: 

15-17 

CS  Hi  1116 

VISIBILITY  IN 

meters 

IN 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

18.2 

19.6 

24.0 

26.7 

33.7 

34.7 

36.1 

37.0 

37.4 

37.9 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

38.8 

GS 

20000 

20.7 

22.1 

27.5 

30.5 

38.4 

39.5 

40.9 

41.8 

42.1 

42.6 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.5 

GB 

18000 

21.1 

22.5 

28.1 

31-1 

39.1 

40.2 

41.6 

42.5 

42.8 

43.3 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.2 

GB 

16000 

21.1 

22.5 

28.1 

31.1 

39.1 

40.2 

41.6 

42.5 

42.8 

43.3 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.2 

GB 

14000 

21.2 

22.6 

28.2 

31.2 

39.3 

40.4 

41.8 

42.6 

43.0 

43.5 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.0 

44.4 

GB 

12000 

21.4 

23.0 

28.6 

31.8 

39.8 

40.9 

42.3 

43.2 

43.5 

44.0 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.6 

44.9 

GB 

10000 

22.6 

24.2 

30.0 

33.3 

41.8 

42.8 

44.2 

45.1 

45.4 

46.0 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.5 

46.8 

6E 

9000 

23.7 

25.3 

31.1 

34.4 

42.8 

43.9 

45.3 

46.1 

46.5 

47.0 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.9 

GE 

8000 

25.1 

26.8 

33.3 

36.8 

45.6 

46.7 

48.1 

48.9 

49.3 

50.0 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

50.9 

51.2 

GB 

7000 

26.0 

27,7 

34.4 

37.9 

47.2 

48.2 

49.6 

50.5 

51.1 

51.8 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

53.0 

6B 

6000 

26.1 

27.9 

34.6 

38.1 

47.4 

48.4 

49.8 

50.7 

51.4 

52.1 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.3 

GS 

5000 

26.8 

28.6 

35.4 

38.9 

48.4 

49.5 

50.9 

52.1 

52.8 

53.5 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.7 

GB 

4500 

26.8 

28.6 

35.6 

39.1 

48.6 

49.6 

51.1 

52.3 

53.0 

53.7 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.9 

GS 

4000 

29.1 

30.9 

38.4 

42.3 

52.3 

53.7 

55.3 

56.5 

57.2 

57.9 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

59.1 

SB 

3500 

30.4 

32.1 

39.6 

43.5 

53.5 

54.9 

56.5 

57.7 

58.4 

59.1 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.4 

08 

3000 

34.2 

36.1 

44.7 

49.6 

60.0 

61.6 

63.3 

64.6 

65.3 

66.7 

67.9 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.4 

GS 

2500 

35.4 

37.5 

46.1 

51.1 

61.6 

63.3 

65.3 

66.7 

67.5 

68.9 

70.2 

70.4 

70.5 

70.5 

70.5 

70.9 

GS 

2000 

38.1 

40.4 

49.5 

55.1 

66.7 

68.9 

70.9 

72.3 

73.2 

74.6 

75.8 

76.0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.5 

« 

1800 

38.1 

40.4 

49.6 

55.3 

67.0 

69.3 

71.2 

72.6 

73.5 

74.9 

76.5 

76.7 

76.8 

76.8 

76.8 

77.2 

GE 

1500 

38.8 

41.1 

51.1 

56.7 

68.6 

70.9 

73.0 

74.6 

75.8 

77.2 

79.5 

79.6 

79.8 

79.8 

79.8 

80.2 

08 

1200 

39.3 

41.6 

51.8 

57.4 

69.5 

71.8 

74.0 

75.6 

77.7 

79.5 

81.8 

81.9 

82.1 

82.1 

82.1 

82.5 

GB 

1000 

40.2 

42.5 

52.8 

58.4 

71.1 

73.5 

77.2 

79.1 

81.2 

83.2 

85.6 

BG.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.8 

08 

900 

40.2 

42.5 

52.8 

58.4 

71-1 

73.5 

77.2 

79.1 

81.2 

83.3 

85.8 

86.5 

86.7 

86.7 

86.7 

87.0 

OB 

800 

40.2 

42.5 

52.8 

58.4 

71.1 

74.0 

77.9 

80.7 

82.8 

85.3 

87.9 

88.6 

88.8 

88.8 

88.8 

89.1 

GB 

700 

40.2 

42.5 

53.0 

58.8 

71.6 

74.6 

78.4 

81.2 

83.3 

86.0 

89.1 

89.8 

90.0 

90.2 

90.2 

90.5 

08 

600 

40.2 

42.5 

53.0 

58.8 

72.1 

75.1 

78.9 

82.3 

85.4 

88.1 

91.6 

92.3 

92.5 

92.6 

92.6 

93.0 

GS 

500 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72.6 

76.1 

80.0 

83.7 

87.0 

90.5 

94.2 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.6 

GK 

400 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72-6 

76.1 

80.4 

84.0 

87.5 

91.1 

94.7 

95.4 

95.6 

96.0 

96.0 

96.3 

GE 

300 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72.6 

76.1 

80.4 

84.2 

87.9 

91.4 

95.1 

96.0 

96.5 

96.8 

96.8 

97.7 

GS 

200 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72.6 

76.1 

80.4 

84.2 

87.9 

91.4 

95.1 

96.1 

97.2 

97.7 

97.7 

98.9 

OS 

100 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72.6 

76.1 

80.4 

84.2 

87.9 

91.4 

95.1 

96.1 

97.2 

97.7 

97.7 

100.0 

OS 

000 

40.2 

42.5 

53.2 

58.9 

72.6 

76. 1 

80.4 

84.2 

87.9 

91.4 

95.1 

96.1 

97.2 

97.7 

97.7 

100.0 

TOBU.  HUmR  OP  OBSKRVKTIOie  570 
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OPKmTIIIG  lOCKTIOII  'A* 
USAFETAC,  ASHEVIUf  AC 


PERCBHTAGE  FREQUEKCY  OF  OCCURKEHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHPOUTIERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  urC: 

-  1 

MONTB: 

FEB 

HOURS: 

18-20 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

MBTBBS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

FEET 

112 

90 

so 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

19.3 

20.3 

26.9 

28.4 

33.9 

35.4 

37.5 

39.2 

39.2 

39.6 

39.8 

40.0 

40.0 

40.0 

40.0 

41.1 

GE 

20000 

22.0 

22.9 

30.7 

32.2 

37.9 

39.4 

41.5 

43.6 

43.6 

43.9 

44.1 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

45.5 

6B 

18000 

22.5 

23.5 

31.3 

32.8 

38.4 

40.0 

42.0 

44.1 

44.1 

44.5 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

46.0 

GE 

16000 

22.5 

23.5 

31.3 

32.8 

38.4 

40.0 

42.0 

44.1 

44.1 

44.5 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

46.0 

GE 

14000 

22.5 

23.5 

31.3 

32.8 

38.4 

40.0 

42.0 

44.1 

44.1 

44.5 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

44.9 

46.0 

6B 

12000 

22.5 

23.7 

31.4 

33.0 

38.6 

40.2 

42.2 

44.3 

44.3 

44.7 

44.9 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

46.2 

GB 

10000 

22.5 

23.7 

31.4 

33.1 

38.8 

40.3 

42.4 

44.5 

44.5 

44.9 

45.1 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

46.4 

GB 

9000 

22.5 

23.7 

31.4 

33.5 

39.2 

40.7 

42.8 

44.9 

44.9 

45.3 

45.5 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

46.8 

GB 

8000 

24.4 

25.8 

33.9 

36.0 

41.9 

43.4 

45.5 

48.1 

48.1 

49.1 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

50.6 

GB 

7000 

24.8 

26.1 

34.3 

36.6 

42.4 

43.9 

46.0 

48.7 

48.7 

49.6 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

51.1 

GB 

6000 

24.8 

26.1 

34.3 

36.6 

42.4 

43.9 

46.0 

48.7 

48.7 

49.6 

49.8 

50.0 

50.0 

50.0 

50.0 

51.1 

GB 

5000 

25.2 

26.5 

35.2 

37.5 

43.4 

44.9 

47.0 

49.6 

50.2 

51.1 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

52.7 

GB 

4500 

25.6 

26.9 

36.4 

38.6 

44.5 

46.0 

48.1 

50.8 

51.3 

52.3 

52.5 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

53.8 

GB 

4000 

26.5 

27.8 

37.5 

39.8 

45.8 

47.3 

49.4 

52.1 

52.7 

53.6 

54.0 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

55.3 

GE 

3500 

26.9 

28.2 

37.9 

40.2 

46.8 

48.3 

50.4 

53.0 

53.6 

54.5 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

56.3 

OB 

3000 

28.8 

30.3 

40.7 

43.6 

51.3 

53.0 

55.3 

58.1 

58.7 

59.7 

61.0 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

62.3 

GE 

2500 

29.7 

31.3 

41.7 

44.7 

53.0 

55.1 

57.6 

60.4 

61.0 

61.9 

63.3 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

64.6 

GB 

2000 

31.6 

33.1 

44.3 

48.1 

58.1 

61.0 

63.8 

66.9 

68.0 

68.9 

70.6 

70.8 

70.8 

70.8 

70.8 

72.0 

GE 

1800 

32.2 

33.7 

44.9 

48.7 

58.7 

61.6 

64.4 

67.4 

68.6 

69.5 

71.2 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

72.5 

GB 

1500 

32.6 

34.1 

46.2 

50.2 

60.4 

63.4 

67.0 

70.1 

72.0 

72.9 

76.1 

76.3 

76.3 

76-3 

76.3 

77.5 

GB 

1200 

33.3 

34.8 

47.3 

51.7 

62.1 

65.3 

69.5 

72.5 

75.0 

75.9 

79.9 

80.1 

80.1 

80.1 

80.1 

81.3 

GB 

1000 

34.1 

35.6 

48.3 

52.7 

63.3 

66.5 

72.0 

75.0 

77.5 

78.4 

82.6 

83.0 

83.5 

83.5 

83.5 

84.7 

GB 

900 

34.5 

36.0 

48.7 

53.0 

64.0 

67.4 

72.9 

75.9 

78.4 

79.4 

83.5 

83.9 

84.5 

84.5 

84.5 

85.6 

GB 

800 

34.0 

36.4 

49.1 

53.4 

65.2 

68.9 

74.4 

77.5 

79.9 

81.1 

85.2 

85.6 

86.6 

86.6 

86.6 

87.7 

GE 

700 

34.8 

36.4 

49.2 

54.0 

66.1 

69.9 

75.4 

78.6 

81.1 

82.2 

86.4 

86.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88.8 

GB 

600 

34.8 

36.4 

49.2 

54.0 

66.1 

69.9 

75.4 

78.8 

81.3 

82.8 

87.3 

87.9 

89.0 

89.2 

89.2 

90.3 

GE 

500 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.7 

70.6 

76.1 

80.1 

82.6 

84.1 

88.6 

89.4 

91.3 

91.5 

91.5 

92.6 

GE 

400 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.7 

70.6 

76.1 

80.3 

83.0 

84.5 

89.0 

90.3 

92.2 

93.0 

93.0 

94.1 

GB 

300 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.7 

70.6 

76.1 

80.3 

83.0 

84.7 

89.2 

90.5 

92.4 

93.2 

93.6 

95.6 

GE 

200 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.7 

70.6 

76.1 

80.3 

83.0 

84.7 

89.2 

90.7 

93.9 

94.7 

95.1 

97.9 

GE 

100 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.7 

70.6 

76.1 

80.3 

83.0 

84.7 

89.2 

90.7 

93.9 

95.3 

95.6 

99.8 

GE 

000 

34.8 

36.4 

49.6 

54.4 

66.9 

70.8 

76.3 

80.5 

83.1 

84.8 

89.4 

90.9 

94.1 

95.5 

95.8 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  OSBERVATIOHS  52B 
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OPERKTIHG  laCATIGH  'A* 
USAFBIAC,  ASHEVILLE  RC 


FERCHrEAO!  FBEQUBICI  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

FEB 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIl. 

22.1 

24.6 

32.0 

33.9 

38.5 

39.6 

40.2 

42.6 

43.7 

44.5 

45.1 

45.6 

45.6 

45.6 

45.9 

46.7 

GB 

20000 

23.5 

26.2 

34.2 

36.1 

40.7 

41.8 

42.3 

45.4 

46.7 

47.5 

48.1 

48.6 

48.6 

48.6 

48.9 

49.7 

GE 

18000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

48.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GB 

16000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

46.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GB 

14000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

48.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GE 

12000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

48.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GS 

10000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

48.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GB 

9000 

24.0 

26.8 

34.7 

36.6 

41.3 

42.3 

42.9 

45.9 

47.3 

48.1 

48.6 

49.2 

49.2 

49.2 

49.5 

50.3 

GB 

8000 

25.7 

28.4 

36.3 

38.3 

43.2 

44.3 

44.8 

47.8 

49.2 

50.3 

50.8 

51.4 

51.4 

51.6 

51.9 

52.7 

GE 

7000 

25.7 

28.4 

36.3 

38.3 

43.2 

44.3 

44.8 

47.8 

49.2 

50.3 

50.8 

51.4 

51.4 

51.6 

51.9 

52.7 

GB 

6000 

26.0 

28.7 

36.6 

38.5 

43.4 

44.5 

45.1 

48.1 

49.5 

50.5 

51.1 

51.6 

51.6 

51.9 

52.2 

53.0 

GE 

5000 

26.0 

28.7 

36.6 

38.5 

43.7 

44.8 

45.4 

48.4 

50.5 

51.6 

52.2 

52.7 

52.7 

53.0 

53.3 

54.1 

GB 

4500 

26.5 

29.2 

37.4 

39.3 

45.1 

46.2 

46.7 

49.7 

51.9 

53.0 

53.6 

54.1 

54.1 

54.4 

54.6 

55.5 

OB 

4000 

27.3 

30.3 

39.1 

41.0 

47.0 

48.9 

49.5 

52.5 

54.6 

55.7 

56.3 

56.8 

56.8 

57.1 

57.4 

58.2 

GB 

3500 

27.6 

30.6 

39.3 

41.3 

47.8 

49.7 

50.3 

53.3 

55.5 

56.6 

57.1 

57.7 

57.7 

57.9 

58.2 

59.0 

GB 

3000 

29.8 

33.1 

42.3 

44.3 

51.1 

53.0 

53.6 

56.6 

59.0 

60.1 

61.7 

62.3 

62.3 

62.6 

62.8 

63.7 

GB 

2500 

30.1 

33.3 

42.6 

44.5 

51.6 

54.4 

55.2 

58.2 

60.7 

61.7 

63.4 

63.9 

63.9 

64.2 

64.5 

65.3 

GE 

2000 

31.4 

34.7 

44.0 

46.2 

54.1 

56.8 

57.7 

60.9 

63.4 

64.5 

66.7 

67.2 

67.2 

67.5 

67.8 

68.6 

GB 

1800 

32.0 

35.2 

44.5 

47.0 

54.9 

57.7 

58.5 

61.7 

64.2 

65.3 

67.5 

68.0 

68.0 

68.3 

68.6 

69.4 

SB 

1500 

33.1 

36.3 

46.2 

49.2 

59. 0 

62.3 

64.2 

67.8 

70.5 

71.6 

74.9 

75.7 

75.7 

76.0 

76.2 

77.0 

GB 

1200 

33.3 

36.9 

46.7 

50.3 

60.9 

64.5 

66.4 

69.9 

/3.5 

74.6 

77.9 

78.7 

78.7 

79.0 

79.2 

80.1 

at 

1000 

33.9 

37.4 

47.3 

51.1 

61.7 

65-3 

66.3 

71.9 

76.8 

77.9 

81.7 

83.3 

83.3 

83.6 

83.9 

84.7 

GB 

900 

33.9 

37.4 

47.8 

51.6 

62.8 

66.7 

69.7 

73.2 

78.4 

79.5 

83.6 

85.2 

85.2 

85.5 

85.8 

86.6 

GB 

800 

33.9 

37.4 

47.8 

51.6 

62.8 

67.2 

70.2 

73.8 

79.0 

80.1 

84.2 

85.8 

85.8 

86.1 

86.3 

87.2 

GB 

700 

33.9 

37.4 

47.8 

51.6 

62.8 

67.2 

70.5 

74.3 

79.5 

80.6 

85.0 

86.6 

86.6 

86.9 

87.2 

88.0 

GB 

600 

33.9 

37.4 

47.8 

51.6 

62.8 

67.2 

70.5 

74.3 

79.5 

80.6 

85.5 

87.2 

87.2 

87.7 

68.0 

88.8 

GB 

500 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

80.6 

81.7 

87.2 

88.8 

88.8 

89.3 

89.6 

90.4 

GB 

400 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

80.9 

82.2 

87.7 

90.4 

90.4 

91.5 

91.8 

92.6 

GB 

300 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

81.1 

82.5 

88.3 

91.3 

91.3 

92.3 

93.2 

94.3 

GB 

200 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

81.1 

82.5 

88.3 

91.5 

91.5 

93.7 

94.5 

97.0 

GB 

100 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

81.1 

82.5 

88.3 

91.5 

91.5 

94.3 

95.6 

100.0 

GB 

000 

33.9 

37.4 

48.4 

52.2 

63.7 

68.0 

71.3 

75.1 

81.1 

82.5 

88.3 

91.5 

91.5 

94.3 

95.6 

100.0 

TOnL  RUMEN  OP  OBSERVATiam  366 
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oremnno  i^ocktioh  'a* 
USKFSraC,  ASHBVILLB  HC 


PERCEHTAGE  FRBQUEECY  OF  OCCURREHCS  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  CBSERVATIORS 

SXKTIOII  mMBBR:  107550  STATIOII  NAME:  ARSBACH  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  FEB  HOURS:  ALL 


CEILIHG 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  OB  GE  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CBn. 

15.2 

16.5 

22.5 

24.4 

29.7 

31.2 

33.1 

35.1 

35.7 

36.2 

36.7 

36.9 

36.9 

37.0 

37.0 

37.6 

6B 

20000 

16.8 

18.1 

24.5 

26.6 

32.3 

33.9 

35.9 

38.0 

38.6 

39.1 

39.6 

39.9 

39.9 

40.0 

40.0 

40.7 

GE 

18000 

17.1 

18.4 

24.9 

27.0 

32.7 

34.2 

36.4 

38.5 

39.0 

39.5 

40.1 

40.3 

40.4 

40.5 

40.5 

41.1 

6B 

16000 

17.1 

18.4 

24.9 

27.0 

32.7 

34.2 

36.4 

38.5 

39.0 

39.5 

40.1 

40.3 

40.4 

40.5 

40.5 

41.1 

6B 

14000 

17.3 

18.6 

25.0 

27.1 

32.9 

34.4 

36.6 

38.7 

39.2 

39.7 

40.3 

40.5 

40.6 

40.7 

40.7 

41.3 

6B 

12000 

17.5 

18.8 

25.2 

27.4 

33.2 

34.8 

36.9 

39.0 

39.6 

40.1 

40.7 

40.9 

41.0 

41.0 

41.0 

41.7 

6B 

10000 

17.9 

19.2 

25.8 

28.0 

33.9 

35.5 

37.7 

39.9 

40.4 

40.9 

41.5 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

42.5 

6B 

9000 

18.1 

19.5 

26.2 

28.5 

34.5 

36.1 

38.3 

40.4 

41.0 

41.5 

42.1 

42.3 

42.4 

42.4 

42.5 

43.1 

6B 

8000 

19.6 

21.0 

28.2 

30.6 

36.7 

38.4 

40.7 

42.9 

43.6 

44.3 

45.0 

45.3 

45.3 

45.4 

45.5 

46.1 

CB 

7000 

20.2 

21.7 

28.8 

31.3 

37.5 

39.2 

41.5 

43.8 

44.5 

45.2 

45.9 

46.1 

46.2 

46.3 

46.3 

47.0 

6B 

6000 

20.3 

21.8 

28.9 

31.4 

37.6 

39.3 

41.7 

43.9 

44.7 

45.3 

46.1 

46.3 

46,4 

46.5 

46.5 

47.2 

GE 

5000 

21.0 

22.6 

29.8 

32.3 

38.6 

40.3 

42.7 

45.0 

45.9 

46.6 

47.3 

47.6 

47.6 

47.7 

47,7 

48.4 

GB 

4500 

21.3 

22.8 

30.3 

32.8 

39.2 

40.9 

43.2 

45.5 

46.5 

47.1 

47.9 

48.2 

48.2 

48.3 

48.3 

49.0 

GE 

4000 

22.7 

24.3 

32.2 

34.9 

41.5 

43.5 

46.1 

48.4 

49.4 

50.1 

50.9 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

52.0 

GE 

3500 

23.4 

25.0 

33.0 

35.7 

42.5 

44.5 

47.3 

49.7 

50.6 

51.4 

52.2 

52.5 

52.6 

52.6 

52.7 

53.3 

OB 

3000 

25.9 

27.6 

36.3 

39.4 

47.0 

49.2 

52.1 

54.7 

55.8 

56.8 

58.1 

58.6 

58.7 

58.8 

58.8 

59.5 

GE 

2500 

26.6 

28.4 

37.2 

40.3 

48.2 

50.8 

53.8 

56.5 

57.7 

58.7 

60.2 

60.7 

60.8 

61.0 

61.0 

61.6 

GB 

2000 

28.9 

30.9 

40.2 

43.7 

52.5 

55.6 

58.9 

62.0 

63.7 

64.8 

66.5 

67.2 

67.3 

67.4 

67.5 

68.2 

OB 

1800 

29.1 

31.0 

40.5 

44.0 

53.0 

56.1 

59.4 

62.3 

64.2 

65.3 

67.1 

67.8 

67.9 

68.0 

68.1 

68.8 

OB 

1500 

29.9 

31.8 

41.7 

45.4 

55.0 

58.5 

62.1 

65.3 

67.4 

68.7 

71.1 

71,9 

72.1 

72.2 

72-3 

72.9 

GB 

1200 

30.5 

32.5 

42.6 

46.5 

56.3 

60.0 

63.9 

67.1 

69.5 

70.9 

73.4 

74.3 

74.5 

74.6 

74.7 

75.3 

GB 

1000 

31.1 

33.1 

43.6 

47.6 

58.2 

62.2 

66.9 

70.3 

73.2 

74.7 

77.7 

78.9 

79.3 

79.5 

79.6 

80.2 

GB 

900 

31.2 

33.2 

43.7 

47.8 

58.5 

62.8 

67.4 

70.9 

73.8 

75.5 

78.6 

79.8 

80.3 

80.4 

80.5 

81.2 

OB 

800 

31.3 

33.3 

43.9 

47.9 

58.8 

63.4 

68.3 

71.9 

75.1 

77.0 

80.4 

81.7 

82.3 

82.4 

82.5 

83.2 

GB 

700 

31.3 

33.3 

43.9 

48.1 

59.2 

63.9 

68.9 

72.6 

75.9 

77.7 

81.4 

82.7 

83.3 

83.5 

83.6 

84.2 

GB 

600 

31.3 

33.3 

44.0 

48.2 

59.5 

64.3 

69.3 

73.4 

77.1 

79.2 

83.4 

84.9 

P5.6 

85.8 

85.9 

86.5 

GB 

500 

31.3 

33.4 

44.3 

48.6 

60.4 

65.6 

70.7 

75.1 

79.3 

81.9 

86.3 

87.? 

88.8 

89.1 

89.2 

89.8 

GB 

400 

31.3 

33.4 

44.3 

48.6 

60.6 

65.9 

71.1 

75.8 

80.3 

82.9 

87.5 

89.5 

90.4 

90.9 

90.9 

91.6 

GB 

300 

31.3 

33.4 

44.3 

48.7 

60.6 

66.0 

71.3 

76.2 

81.0 

83.8 

88.6 

?1.0 

92.2 

92.8 

93.2 

94.8 

GB 

200 

31.3 

33.4 

44.3 

48.7 

60.6 

66.0 

71.3 

76.2 

81.1 

84.1 

88.9 

91.5 

93.2 

94.0 

94.8 

97-3 

OB 

100 

31.3 

33.4 

44.3 

48.7 

60.6 

66.0 

71.3 

76.2 

81.1 

84.1 

89.0 

91.6 

93.3 

94.4 

95.5 

99.8 

OB 

000 

31.3 

33.4 

44.3 

48.7 

60.7 

66.0 

71.4 

76.3 

81.1 

84.1 

89.0 

91.6 

93.3 

94.4 

95.5 

100.0 

TCTAL  maOBR  OP  OBSERVATIGHS  3621 
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crawruKi  lOCKnoM  'A* 
DBAFEXK,  ASBBVILLB  RC 


PERCEHTACB  FREgUERCY  OP  OCCUERBRCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aOUBLY  OBSERVATIONS 

SZKYION  NOWBR:  107SSO  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  HAR  HOURS:  00-02 


CBILDIG 

IH 

FBBT 

GB 

112 

GE 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  mi  GB  GS 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GB 

00 

no  CEIL 

31.1 

32.8 

33.9 

39.0 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

GS 

20000 

32.8 

35.0 

36.2 

42.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

CB 

18000 

32.8 

35.0 

36.2 

42.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

16000 

32.8 

35.0 

36.2 

42.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

14000 

32.8 

35.0 

36.2 

42.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

12000 

32.8 

35.0 

36.2 

42.4 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

10000 

33.9 

36.2 

37.3 

43.5 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GB 

9000 

33.9 

36.2 

37.3 

43.5 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

51.4 

GB 

8000 

34.5 

36.7 

37.9 

44.1 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

GB 

7000 

36.7 

39.0 

40.1 

46.3 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

6000 

37.3 

39.5 

40.7 

46.9 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

54.8 

OB 

5000 

37.9 

40.1 

42.4 

48.6 

56.5 

56.5 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GS 

4500 

37.9 

40.1 

42.4 

48.6 

56.5 

56.5 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

6B 

4000 

40.1 

42.4 

45.2 

52.5 

60.5 

61.6 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

CT 

3500 

41.8 

44.1 

46.9 

54.2 

63.8 

65.0 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GS 

3000 

44.1 

46.3 

52.0 

59.3 

70.1 

71.2 

71.8 

71.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.4 

73.4 

GE 

2500 

44.1 

46.3 

52.0 

59.3 

70.1 

71.2 

71.8 

71.8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.4 

73.4 

GE 

2000 

45.8 

48.0 

55.4 

62.7 

73.4 

76.8 

77.4 

77.4 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

81.4 

81.9 

82.5 

GB 

1800 

45.8 

48.0 

55.4 

62.7 

73.4 

76.8 

77.4 

78.0 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.9 

82.5 

83.1 

OK 

1500 

48.0 

50.8 

58.2 

65.5 

76.3 

79.7 

81.4 

83.1 

86.4 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1 

88.7 

89.3 

89.8 

OB 

1200 

48.6 

51.4 

58.8 

66.1 

77.4 

80.8 

83.1 

85.9 

89.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

92.1 

92.7 

93.2 

GE 

1000 

48.6 

51.4 

58.8 

66.1 

77.4 

80.8 

83.1 

88.1 

92.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

96.0 

96.6 

GE 

900 

48.6 

51.4 

58.8 

66.1 

77.4 

80.8 

83.1 

88.1 

92.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

96.0 

96.6 

GB 

800 

48.6 

51.4 

58.8 

66.1 

77.4 

80.8 

83.1 

88.1 

92.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.5 

96.0 

96.6 

GB 

700 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.0 

81.4 

83.6 

88.7 

93.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

96.0 

96.6 

97.2 

GB 

600 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.0 

95.5 

97.7 

97-7 

97.7 

97.7 

98.3 

98.9 

99.4 

GB 

500 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 

GB 

400 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 

GB 

300 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 

08 

200 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 

GE 

100 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 

GE 

000 

48.6 

51.4 

58.8 

66.7 

78.5 

81.9 

84.2 

91.5 

96.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

100.0 
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OPBRKTIRO  LOCmOH  ’A' 
USAFBIAC,  ASHBVIIJ.B  RC 


PERCERTA6B  FREgUBRCY  OP  OCCUIWEMCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8IATIOH  RUMBER:  107550  STATION  RAMS:  ANSBACH  AHF/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  03-05 


CEILING 

IR 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IR  METERS 

GB  OB  GE  OB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GB 

00 

NO  CEIL 

23.1 

24.0 

27.5 

31.3 

40.4 

41.8 

42.1 

43.0 

43.0 

43.0 

43.3 

43.3 

43.6 

44.2 

44.4 

44.4 

GB 

20000 

24.3 

25.1 

29.2 

33.0 

43.6 

45.0 

45.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.8 

46.8 

47.1 

47.7 

48.0 

48.0 

6E 

18000 

24.3 

25.1 

29.2 

33.0 

43.6 

45.0 

45.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.8 

46.8 

47.1 

47.7 

48.0 

48.0 

GB 

16000 

24.3 

25.1 

29.2 

33.0 

43.6 

45.0 

45.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.8 

46.8 

47.1 

47.7 

48.0 

48.0 

6E 

14000 

24.3 

25.1 

29.2 

33.0 

43.6 

45.0 

45.3 

46.5 

46.5 

46.5 

46.8 

46.8 

47.1 

47.7 

48.0 

48.0 

GB 

12000 

24.6 

25.4 

29.8 

33.6 

44.4 

45.9 

46.2 

47.4 

47.4 

47.4 

47.7 

47.7 

48.0 

48.5 

48.8 

48.8 

6E 

10000 

24.9 

25.7 

30.1 

33.9 

44.7 

46.2 

46.5 

47.7 

47.7 

47.7 

48.0 

48.0 

48.2 

48.8 

49.1 

49.1 

GB 

9000 

24.9 

26.0 

30.4 

34.2 

45.0 

46.5 

46.8 

48.2 

48.2 

48.2 

48.5 

48.5 

48.8 

49.4 

49.7 

49.7 

OE 

8000 

25.7 

26.9 

31-3 

35.1 

46.8 

48.2 

48.5 

50.0 

50.0 

50.0 

50.3 

50.3 

50.6 

51.2 

51.5 

51.5 

GB 

7000 

26.0 

27.2 

31.6 

35.4 

47.1 

48.5 

48.8 

50.3 

50.3 

50.3 

50.6 

50.6 

50.9 

51.5 

51.8 

51.8 

6E 

6000 

26.3 

27.5 

31.9 

35.7 

47.4 

48.8 

49.1 

50.6 

50.6 

50.6 

50.9 

50.9 

51.2 

51.8 

52.0 

52.0 

OB 

5000 

26.6 

27.8 

32.2 

36.0 

47.7 

49.1 

50.3 

51.8 

51.8 

51.8 

52.0 

52.0 

52.3 

52.9 

53.2 

53.2 

GE 

4500 

27.2 

28.4 

33.3 

37.1 

48.8 

50.6 

51.8 

53.2 

53.2 

53.2 

53.5 

53.5 

53.8 

54.4 

54.7 

54.7 

GB 

4000 

28.7 

29.8 

35.1 

38.9 

50.6 

52.6 

53.8 

55.6 

55.8 

55.8 

56.1 

56.1 

56.4 

57.0 

57.3 

57.3 

GE 

3500 

30.1 

31.3 

36.5 

40.4 

52.0 

54.1 

55.3 

57.0 

57.3 

57.3 

57.6 

57.6 

57.9 

58.5 

58.8 

58.8 

GB 

3000 

32.2 

33.3 

41.2 

47.1 

59.1 

61.4 

62.9 

64.6 

65.2 

65.2 

65.5 

65.8 

66.4 

67.0 

67.3 

67.5 

GB 

2500 

34.2 

35.4 

43.3 

49.1 

61.7 

64.6 

66.1 

68.7 

69.6 

69.6 

69.9 

70.2 

70.8 

71.3 

71.6 

71.9 

GB 

2000 

35.1 

36.3 

45.0 

51.8 

65.5 

69.0 

70.5 

73.1 

74.6 

74.6 

74.9 

75.1 

75.7 

76.3 

76.6 

76.9 

GB 

1800 

35.1 

36.3 

45.0 

51.8 

65.5 

69.3 

70.8 

74.3 

75.7 

75.7 

76.0 

76.3 

76.9 

77.5 

77.8 

78.1 

GE 

1500 

36.0 

37.1 

46.8 

53.5 

68.1 

71.9 

73.7 

77.5 

80.4 

80.4 

80.7 

81.0 

81.6 

82.2 

82.5 

82.7 

GB 

1200 

36.3 

37.4 

48.2 

55.0 

69.9 

74.6 

76,9 

81.0 

64.8 

85.4 

86.0 

86.3 

86.8 

87.4 

87.7 

88.0 

GB 

1000 

36.5 

37.7 

48.8 

55.8 

70.8 

76.0 

78.4 

83.0 

87.4 

88.3 

88.9 

89.2 

89.8 

90.4 

90.6 

90.9 

GE 

900 

36.5 

37.7 

48.8 

55.8 

70.8 

76.0 

78.7 

83.3 

87.7 

88.6 

89.2 

89.5 

90.1 

90.6 

90.9 

91.2 

GB 

800 

36.8 

38.0 

49.1 

56.1 

72.2 

77.5 

80.1 

84.8 

89.2 

90.1 

90.6 

90.9 

91.8 

92.4 

92.7 

93.0 

GB 

700 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

72.5 

77.8 

80.4 

85.1 

89.5 

90.4 

90.9 

91.2 

92.1 

92.7 

93.0 

93.3 

GB 

600 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.4 

78.7 

81.3 

86.8 

91.2 

92.4 

93.0 

93.3 

94.2 

94.7 

95.0 

95.3 

GE 

500 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.7 

78.9 

81.6 

87.1 

91.5 

92.7 

93.3 

93.6 

94.4 

95.0 

95.3 

95.6 

GE 

400 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.7 

78.9 

81.6 

87.1 

91.5 

92.7 

94.2 

94.7 

95.6 

96.2 

96.5 

96.8 

GB 

300 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.7 

78.9 

81.9 

87.4 

91.8 

93.3 

94.7 

95.3 

96.2 

96.8 

97.1 

97.7 

GE 

200 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73,7 

78.9 

81.9 

87.4 

91.8 

93.3 

95.3 

95.9 

96.8 

97.4 

97.7 

99.7 

GB 

100 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.7 

78.9 

81.9 

87.4 

91.8 

93.3 

95.3 

95.9 

96.8 

97.4 

98.0 

100.0 

OB 

000 

36.8 

38.0 

49.1 

56.4 

73.7 

78.9 

81.9 

87.4 

91.8 

93.3 

95.3 

95.9 

96.8 

97.4 

98.0 

100.0 
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orauffnie  iacktioh  'a* 
DSAFSnC,  ASBBVHXB  NC 


PBRCBHTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURRSHCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTIOII  NWBBR:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AEP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  06-08 


CEILING 

IN 

FEET 

OB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

46 

VISIBILITY  IN  METERS 
GB  GB  OE 

40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

IK>  CBIL 

11.3 

11.6 

15.5 

17.4 

26.5 

29.0 

30.1 

31.5 

32.1 

32.8 

32.9 

33.5 

33.9 

34.2 

34.2 

34.8 

GB 

20000 

13.2 

13.6 

17.9 

19.9 

29.8 

32.9 

34.0 

35.6 

36.2 

36.8 

37.0 

37.6 

37.9 

38.2 

38.2 

38.9 

<SE 

18000 

13.2 

13.6 

17.9 

19.9 

29. S 

32.9 

34.0 

35.6 

36.2 

36.8 

37.0 

37.6 

37.9 

38.2 

38.2 

38.9 

OB 

16000 

13.2 

13.6 

17.9 

19.9 

29.8 

32.9 

34.0 

35.6 

36.2 

36.8 

37.0 

37.6 

37-9 

38.2 

38.2 

38.9 

GE 

14000 

13.2 

13.6 

17.9 

19.9 

29.8 

32.9 

34.0 

35.6 

36.2 

36.8 

37.0 

37.6 

37.9 

38.2 

38.2 

38.9 

GB 

12000 

13.6 

14.1 

18.8 

21.0 

31.0 

34.2 

35.3 

37.0 

37.6 

38.2 

38.6 

39.2 

39.5 

39.8 

39.8 

40.4 

QB 

10000 

14.3 

14.7 

19.9 

22.1 

32.4 

35.7 

36.8 

38.6 

39.2 

39.8 

40.3 

40.9 

41.2 

41.5 

41.5 

42.2 

GS 

9000 

14.6 

15.0 

20.2 

22.4 

32.8 

36.1 

37.1 

39.3 

40.0 

40.8 

41.2 

41.8 

42.2 

42.5 

42.5 

43.1 

GS 

8000 

16.0 

16.5 

22.4 

24.6 

35.4 

38.7 

40.0 

42.5 

43.3 

44.0 

44.5 

45.1 

45.5 

45.8 

45.9 

46.6 

GB 

7000 

16.6 

17.1 

23.0 

25.5 

36.5 

40.0 

41.4 

44.0 

44.8 

45.6 

46.1 

46.7 

47.0 

47.3 

47.5 

48.1 

GB 

6000 

16.8 

17.2 

23.2 

25.7 

36.7 

40.1 

41.7 

44.4 

45.1 

45.9 

46.4 

47.0 

47.3 

47.6 

47.8 

48.4 

GB 

5000 

17.7 

18.2 

24.3 

26.8 

37.8 

41.5 

43.1 

45.8 

46.6 

47.3 

47.8 

48.4 

48.7 

49.1 

49.2 

49.8 

GB 

4500 

19.0 

19.4 

25.9 

28.4 

40.4 

44. S 

46.1 

48.7 

49.5 

50.3 

50.8 

51.4 

51.7 

52.0 

52.2 

52.8 

GS 

4000 

20.2 

20.7 

27.9 

30.4 

42.5 

46.6 

48.1 

50.9 

51.7 

52.5 

53.0 

53.6 

53.9 

54.2 

54.4 

55.0 

GB 

3500 

21.5 

21.9 

29.3 

32.0 

44.5 

48.6 

50.2 

53.0 

53.8 

54.5 

55.0 

55.6 

56.0 

56.3 

56.4 

57.1 

08 

3000 

24.3 

24.9 

33.5 

36.4 

49.5 

54.1 

55.6 

59.2 

60.0 

61.1 

62.1 

62.7 

63.2 

63.5 

63.6 

64.3 

GB 

2500 

24.8 

25.4 

34.3 

37.1 

51.1 

55.8 

57.7 

61.8 

62.5 

63.6 

64.7 

65.4 

65.8 

66.1 

66.3 

66.9 

GB 

2000 

26.8 

27.4 

37.5 

40.8 

55.3 

60.3 

62.5 

66.8 

67.7 

68.8 

70-1 

70.7 

71.2 

71.5 

71.6 

72.3 

68 

1800 

27.0 

27.6 

37.6 

40.9 

55.8 

60.8 

63.0 

67.2 

68.2 

69.3 

70.5 

71.2 

71.6 

71.9 

72.1 

72.7 

08 

1500 

27.9 

28.5 

39.3 

42.8 

58.2 

63.5 

66.3 

71.2 

72.1 

73.5 

74.8 

75.4 

75.9 

76.2 

76.3 

77.0 

68 

1200 

28.7 

29.3 

40.6 

44.2 

59.6 

65.0 

68.0 

73.8 

75.1 

77.1 

78.4 

79-0 

79.5 

79.8 

79.9 

80.6 

GS 

1000 

29.6 

30.4 

42.0 

45.8 

61.8 

67.9 

70.8 

76.6 

78.2 

80.4 

82.0 

82.6 

83.1 

83.4 

83.5 

84.2 

GB 

900 

29.8 

30.6 

42.2 

45.9 

62.2 

68.3 

71.8 

78.1 

79.6 

81.8 

83.4 

84.2 

84.6 

85.0 

85.1 

85.7 

08 

800 

30.3 

31.0 

42.6 

46.4 

62.9 

69.0 

72.4 

78.7 

80.3 

82.4 

84.0 

84.8 

85.7 

86.4 

86.5 

87.1 

68 

700 

30.6 

31.3 

42.9 

46.7 

63.5 

70.2 

73.8 

80.4 

82.0 

84.3 

86.1 

86.8 

87.8 

88.4 

88.6 

89.2 

08 

600 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.6 

70.4 

74.3 

80.9 

82.8 

85.4 

87.6 

88.4 

89.3 

90.0 

90.1 

90.8 

08 

500 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.5 

74.6 

81.2 

83.2 

86.4 

88.6 

89.3 

90.4 

91.1 

91.2 

91.8 

08 

400 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.7 

74.9 

81.7 

83.9 

87.0 

89.8 

90.8 

91.8 

92.6 

92.8 

93.4 

68 

300 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.7 

75.1 

81.8 

84.0 

87.3 

90.6 

91.7 

92.8 

93.7 

94.4 

96.2 

68 

200 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.7 

75.1 

81.8 

84.0 

87.5 

91.2 

92.5 

93.9 

96.1 

96.9 

99.5 

OS 

100 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.7 

75.1 

81.8 

84.0 

87.5 

91.2 

92.5 

93.9 

96.1 

97.2 

100.0 

000 

30.7 

31.5 

43.1 

46.9 

63.8 

70.7 

75.1 

81.8 

84.0 

87.5 

91.2 

92.5 

93.9 

96.1 

97.2 

100.0 
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OPERAnHG  LOCKriON  ’A' 
USAFETAC,  ASBEVILU  HC 


FERCBHTAGS  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  NUMBER:  107550  STATICN  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

HETBRS 

in 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

6S 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

12.4 

13.8 

17.5 

19.8 

27.8 

29.4 

29.7 

31.7 

32.0 

32.2 

32.7 

32.7 

32.7 

33.0 

33.4 

33.7 

GE 

20000 

16.6 

18.3 

22.9 

25.6 

34.6 

36.5 

36.8 

38.8 

39.1 

39.3 

39.8 

39.8 

39.8 

40.1 

40.5 

40.8 

6S 

18000 

16.9 

18.6 

23.2 

25.9 

34.9 

37.0 

37.3 

39.2 

39.5 

39.8 

40.2 

40.2 

40.2 

40.5 

41.0 

41.3 

GB 

16000 

16.9 

18.6 

23.2 

25.9 

34.9 

37.0 

37.3 

39.2 

39.5 

39.8 

40.2 

40.2 

40.2 

40.5 

41.0 

41.3 

GE 

14000 

17.0 

18.8 

23.4 

26.0 

35.1 

37.1 

37.4 

39.3 

39.6 

39.9 

40.4 

40.4 

40.4 

40.7 

41.1 

41.4 

GE 

12000 

17.9 

19.8 

24.9 

27.5 

36.7 

38.8 

39.1 

41.0 

41.3 

41.6 

42.0 

42.0 

42.0 

42.3 

42.8 

43.0 

GB 

10000 

18.3 

20.4 

25.7 

28.6 

37.7 

39.8 

40.2 

42.3 

42.6 

42.9 

43.3 

43.3 

43.3 

43.6 

44.1 

44.4 

OB 

9000 

19.1 

21.2 

26.5 

29.6 

38.9 

41.1 

41.7 

43.9 

44.4 

44.8 

45.3 

45.3 

45.3 

45.6 

46.0 

46.3 

GB 

8000 

20.7 

22.8 

28.4 

32.0 

41.4 

43.6 

44.2 

47.0 

47.5 

47.9 

48.4 

48.4 

48.4 

48.7 

49.1 

49.4 

GB 

7000 

21.3 

23.7 

29.4 

33.0 

42.5 

45.0 

45.6 

48.4 

48.8 

49.4 

49.9 

49.9 

49.9 

50.1 

50.6 

50.9 

GB 

6000 

21.3 

23.7 

29.6 

33.1 

42.6 

45.4 

46.2 

49.0 

49.4 

50.0 

50.4 

50.4 

50.4 

50.7 

51.2 

51.5 

GB 

5000 

21.3 

24.0 

30.0 

33.6 

43.0 

45.9 

46.6 

49.6 

50.0 

50.6 

51.0 

51.0 

51.0 

51.3 

51.8 

52.1 

GB 

4500 

21.9 

24.6 

31.1 

34.6 

44.2 

47.0 

47.8 

50.7 

51.2 

51.8 

52.2 

52.2 

52.2 

52.5 

53.0 

53.3 

GE 

4000 

24.3 

26.9 

33.9 

37.4 

47.0 

49.9 

50.6 

53.6 

54.0 

54.6 

55.0 

55.0 

55.0 

55.3 

55.8 

56.1 

GE 

3500 

25.0 

27.7 

34.8 

38.5 

48.4 

51.3 

52.1 

55.0 

55.5 

56.1 

56.7 

56.7 

56.7 

57.0 

57.4 

57.7 

GB 

3000 

28.4 

31.2 

39.3 

43.3 

54.0 

57.2 

58.1 

61.7 

62.3 

63.0 

63.9 

64.1 

64.1 

64.3 

64.8 

65.1 

GB 

2500 

29.4 

32.2 

40.5 

44.8 

56.1 

59.9 

61*4 

64.9 

65.7 

66.6 

67.6 

67.8 

67.8 

68.0 

68.5 

68.8 

GB 

2000 

32.7 

35.8 

44.7 

49.1 

61.8 

65.8 

67.5 

71.3 

72.2 

73.1 

74.1 

74.3 

74.3 

74.7 

75.1 

75.4 

GE 

1800 

32.8 

35.9 

44.8 

49.3 

62.0 

66.0 

67.6 

71.4 

72.3 

73.2 

74.3 

74.4 

74.4 

74.9 

75.3 

75.6 

GE 

1500 

34.9 

38.0 

47.2 

51.8 

64.8 

69.1 

70.7 

74.7 

75.6 

77.4 

78.4 

78.6 

78.6 

79.0 

79.4 

79.7 

OB 

1200 

35.8 

39.2 

49.0 

54.1 

67.5 

72.3 

74.0 

78.1 

79.6 

81.8 

82.8 

83.0 

83.0 

83.4 

83.9 

84.2 

GB 

1000 

36.1 

39.5 

49.6 

55.2 

68.6 

73-7 

75.6 

80.0 

82.0 

84.5 

85.5 

85.7 

85.7 

86.1 

86.5 

86.8 

GB 

900 

36.2 

39.6 

50.0 

55.8 

69.5 

74.9 

76.8 

81.4 

83.3 

85.9 

87.0 

87.1 

87.1 

87.6 

88.0 

88.3 

GE 

800 

36.2 

39.6 

50.0 

55.8 

69.5 

74.9 

76.9 

81.7 

83.6 

86.5 

87.6 

87.9 

87.9 

88.3 

88.8 

89.1 

GB 

700 

36.4 

39.8 

50.1 

55.9 

69.8 

75.7 

78.4 

83.3 

85.2 

88.2 

89.2 

89.5 

89.8 

90.2 

90.7 

91.0 

GE 

600 

36.4 

39.8 

50.1 

55.9 

70-0 

76.2 

79.0 

83.9 

85.9 

89.2 

90.2 

90.5 

90.8 

91.3 

91.7 

92.0 

GE 

500 

36.4 

39.8 

50.1 

55.9 

70.4 

76.8 

79.7 

85.1 

87.3 

90.5 

91.9 

92.2 

92.5 

92.9 

93.3 

93.6 

GB 

400 

36.4 

39.8 

50.1 

56.1 

70.6 

76.9 

79.9 

85.4 

87-7 

91.4 

92.8 

93.3 

93.9 

94.4 

94.8 

95.1 

OB 

300 

36.4 

39.8 

50.1 

56.1 

70.6 

76.9 

79.9 

85.5 

87.9 

91.6 

93.3 

94.1 

94.8 

96.2 

96.7 

97.9 

GB 

200 

36.4 

39.8 

50.1 

56.1 

70.6 

76.9 

79.9 

85.5 

87,9 

91.6 

93.5 

94.4 

95.4 

97.6 

98.4 

100.0 

GB 

100 

36.4 

39.8 

50.1 

56.1 

70.6 

76.9 

79.9 

85.5 

87.9 

91.6 

93.5 

94.4 

95.4 

97.6 

98.4 

100.0 

GE 

000 

36.4 

39.8 

50.1 

56.1 

70.6 

76.9 

79.9 

85.5 

87.9 

91.6 

93.5 

94.4 

95.4 

97.6 

98.4 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OF  OBSERVATIGHS  676 
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CPBIWTIIie  UXATICH  'A' 
USAFKEAC,  ASHEVILLE  HC 


PBRCEHTAGB  PREQUERCY  OP  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKIION  HUHBER:  107SS0  STATION  NAME:  AHSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTH:  MAR  HOURS:  12-14 


CBZltUVO 

IH 

FEET 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IH  METERS 

GE  GB  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

16.9 

18.1 

22.5 

24.2 

30.0 

30.7 

31.0 

31.6 

31.8 

31.9 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

32.1 

GB 

20000 

21.0 

22.4 

27.6 

29.6 

35.8 

36.6 

36.9 

37.5 

37-6 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GE 

18000 

21.0 

22.4 

27.6 

29.6 

35.8 

36.6 

36.9 

37.5 

37.6 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GB 

16000 

21.0 

22.4 

27.6 

29.6 

35.8 

36.6 

36.9 

37.5 

37-6 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GB 

14000 

21.0 

22.4 

27.6 

29.6 

35.8 

36.6 

36.9 

37.5 

37.6 

37.8 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

37.9 

GB 

12000 

21.5 

22.8 

28.1 

30.0 

36.3 

37.0 

37.3 

37.9 

38.1 

38.2 

38.4 

38.4 

38.4 

38.4 

30.4 

38.4 

GB 

10000 

22.8 

24.2 

29.7 

31.6 

37.9 

38.8 

39.4 

40.0 

40.1 

40.3 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB 

9000 

24.0 

25.4 

31.2 

33.3 

39.7 

40.6 

41.2 

41.8 

41.9 

42.1 

42.2 

42,2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

GB 

8000 

26.4 

27.8 

33.9 

36.3 

43.0 

43.9 

44.5 

45.1 

45.2 

45.4 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

GB 

7000 

27.9 

29.4 

35.7 

38.1 

45.4 

46.3 

46.9 

47.6 

47.8 

47.9 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

GB 

6000 

27.9 

29.4 

35.7 

38.1 

45.4 

46.3 

46.9 

47.6 

47.8 

47.9 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

48.1 

a 

SOOO 

29.1 

30.7 

37.0 

39.6 

47.0 

47.9 

48.5 

49.3 

49.4 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

49.7 

GB 

4500 

29.7 

31.3 

37.6 

40.1 

47.6 

48.5 

49.1 

49.9 

50.0 

50.1 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

GB 

4000 

32.1 

33.7 

40.1 

42.7 

50.4 

51.3 

51.9 

52.7 

52.8 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

3500 

34.6 

36.6 

43.0 

45.8 

54.0 

54.9 

55.5 

56.3 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GS 

3000 

42.1 

44.2 

51.5 

54.6 

63.7 

65.2 

66.0 

67.6 

67.8 

68.1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

63.2 

GB 

2500 

44.9 

47.3 

54.9 

58.5 

67.9 

69.6 

70.4 

72.1 

72.2 

72.5 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GB 

2000 

49.1 

51.6 

59.7 

63.6 

73.7 

76.3 

77.3 

79.4 

79.6 

80.3 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

1800 

49.6 

52.1 

60.3 

64.2 

74.3 

76.9 

77.9 

80.0 

80.1 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

81.0 

GB 

1500 

52.7 

55.2 

64.0 

67.9 

79.3 

82.5 

83.9 

86.0 

86.1 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

1200 

53.6 

56.1 

65.4 

69.4 

81.0 

84.8 

86.1 

88.4 

88.7 

89.9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

OB 

1000 

53.9 

56.4 

66.0 

70.0 

81.9 

86,3 

87.9 

90.1 

90.6 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.5 

GB 

900 

54.2 

56.7 

66.3 

70.3 

82.2 

86.7 

88.4 

90.6 

91.0 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

93.0 

GB 

800 

54.2 

56.7 

66.3 

70.3 

82.7 

87.3 

89.6 

91.9 

92.4 

94.0 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.8 

GB 

700 

54.3 

56.9 

66.6 

70.6 

83.1 

87.9 

90.3 

92.7 

93.3 

95.1 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

96.0 

GB 

600 

54.3 

56.9 

66.6 

70.6 

83.3 

88.1 

90.7 

93.1 

93.7 

95.5 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.4 

GB 

500 

54.3 

56.9 

66.7 

70-7 

83.4 

88.4 

91.0 

93.6 

94.3 

96.3 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.3 

GB 

400 

54.3 

56.9 

66.7 

70.9 

83.6 

88.5 

91.3 

93.9 

94.8 

97.0 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.2 

98.5 

QB 

300 

54.3 

56.9 

66.7 

70.9 

83.6 

88.5 

91.3 

93.9 

94. B 

97.0 

97.6 

97.9 

98.1 

98.2 

98.5 

98.8 

GB 

200 

54.3 

56.9 

66.7 

70.9 

63.6 

88.5 

91.3 

93.9 

94.8 

97.0 

97.8 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

GB 

100 

54.3 

56.9 

66.7 

70.9 

83.6 

88.5 

91.3 

93.9 

94.8 

97.0 

97.8 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

GB 

000 

54.3 

56.9 

66.7 

70.9 

83.6 

88.5 

91.3 

93.9 

94.8 

97.0 

97.8 

98.1 

98.7 

99.1 

99.4 

100.0 

TOZAL  ROWER  Ot  OBSBRVXnORS  670 
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OFERATIIK!  lACATIOH  *A' 
USAFSnC,  KSHEVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  CXXURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BCURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOH  HIMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACH  ARP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  15-17 


CBXLIHG 

XH 

FKBT 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO 

CBII. 

19.4 

20.9 

26.7 

30.1 

34.4 

35.0 

35.0 

35.0 

35.0 

35.3 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

6E 

20000 

23.7 

25.6 

32.2 

35.7 

40.5 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.4 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

6B 

18000 

24.2 

26.0 

32.7 

36.1 

40.9 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

GB 

16000 

24.2 

26.0 

32.7 

36.1 

40.9 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

6B 

14000 

24.2 

26.0 

32.7 

36.1 

40.9 

41.6 

41.6 

41.6 

41.6 

41.9 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

42.0 

6B 

12000 

24.5 

26.4 

33.0 

36.4 

41.2 

41.9 

41.9 

41.9 

41.9 

42.2 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GB 

10000 

25.7 

27.6 

34.7 

38.1 

43.1 

43.7 

43.7 

43.7 

43.7 

44.0 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

GE 

9000 

26.8 

28.7 

35.8 

39.2 

44.2 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.1 

45.3 

45.3 

45. 

45.3 

45.3 

45.3 

GE 

8000 

30.9 

33.0 

40.5 

43.9 

49.0 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.9 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

GB 

7000 

32.9 

35.2 

42.6 

46.0 

51.2 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GB 

6000 

33.5 

35.8 

43.3 

46.7 

51.8 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GB 

5000 

35.8 

38.1 

46.0 

49.8 

56.0 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GB 

4500 

36.1 

38.4 

46.4 

50.1 

56.3 

56.9 

57.1 

57.1 

57.1 

57.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

4000 

40.8 

43.3 

51.3 

55.0 

61.4 

62.0 

62.2 

62.2 

62.2 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GB 

3500 

42.3 

45.1 

53.5 

57.4 

63.7 

64.3 

64.5 

64.5 

64.5 

64.8 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

55.0 

65.0 

GB 

3000 

48.7 

51.6 

61.4 

65.3 

73.3 

74.1 

74.3 

74.7 

74.7 

75.0 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

75.2 

GE 

2500 

52.4 

55.5 

65.9 

69.9 

79.2 

80.0 

80.5 

80.9 

80.9 

81.2 

81.4 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GB 

2000 

55.0 

58.1 

69.3 

73.5 

84.0 

85.0 

85.7 

86.5 

86.7 

87.0 

87.1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

GB 

1800 

55.5 

58.6 

69.9 

74.1 

84.7 

85.9 

86.7 

87.4 

87.6 

87.9 

88.1 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

OB 

1500 

56.3 

59.4 

71.0 

75.2 

86.2 

87.6 

88.4 

89.1 

89.3 

89.6 

89.8 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GB 

1200 

56.7 

59.8 

71.5 

75-7 

87.1 

88.8 

89.8 

90.5 

90.9 

91.2 

91.3 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

1000 

57.1 

60.2 

72.2 

76.6 

88.2 

91.3 

92.2 

93.0 

93.3 

93.8 

94.0 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

900 

57.1 

60.2 

72.2 

76.6 

88.2 

91.6 

92.6 

93.3 

93.6 

94.1 

94.3 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

800 

57.1 

60.2 

72.6 

76.9 

88.8 

92.6 

93.6 

94.7 

95.0 

95.5 

95.8 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB 

700 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.2 

94.3 

95.3 

95.7 

96.1 

96.6 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

600 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94.7 

96.1 

96.4 

96.9 

97.4 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

OB 

500 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94-7 

96.1 

96.4 

96.9 

97,4 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.4 

OB 

400 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94.7 

96.1 

96.4 

96.9 

97.4 

97.8 

98.6 

98.8 

98.6 

98.9 

OB 

300 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94.7 

96.3 

96.7 

97.4 

97.8 

98.4 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

GB 

200 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94.7 

96.3 

96.7 

97.4 

97.8 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

100 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93.6 

94.7 

96.3 

96.7 

97.4 

97.8 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

100.0 

OB 

000 

57.2 

60.3 

72.7 

77.1 

89.1 

93-6 

94.7 

96.3 

96,7 

97.4 

97.8 

98.4 

99.4 

99.7 

99-7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVKTIOHS  645 
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orauvrniG  iocatior  *a* 

OSIVFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGB  FBEQUEHCY  OF  OCCUBRERCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FNOH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKriON  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  18-20 


CBILIHG  VISIBILITY  IN  METERS 


n 

FEET 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

06 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

CEIL 

26.1 

28.1 

35.0 

38.4 

42.8 

42.9 

43.3 

43.6 

43.6 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

44.1 

44.1 

44.1 

GB 

20000 

31.0 

33.3 

40.7 

44.1 

48.7 

49.0 

49.7 

50.0 

50.0 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.5 

50.5 

50.5 

G8 

18000 

31.8 

34.2 

41.6 

44.9 

49.5 

49.8 

50.5 

50.8 

50.8 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.3 

51.3 

51.3 

GB 

16000 

32.2 

34.5 

41.9 

45.3 

49.8 

50.2 

50.8 

51.2 

51.2 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

GB 

14000 

32.2 

34.5 

41.9 

45.3 

49.8 

50.2 

50.8 

51.2 

51.2 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.7 

51.7 

51-7 

GB 

12000 

32.3 

34.7 

42.1 

45.6 

50.2 

50.5 

51.2 

51.5 

51.5 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.0 

52.0 

GB 

10000 

34.2 

36.5 

43.9 

47.5 

52.2 

52.5 

53.5 

53.9 

53.9 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

9000 

34.2 

36.5 

43.9 

47.5 

52.4 

52.7 

53.7 

54.0 

54.0 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

8000 

39.2 

41.8 

50.3 

53.9 

58.8 

59.4 

60.4 

60.8 

60.8 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

7000 

42.4 

44.9 

53.7 

57.2 

62.6 

63.3 

64.3 

64.6 

64.6 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

65.5 

65.5 

GB 

6000 

43.6 

46.1 

54.9 

58.4 

64.0 

64.6 

65.7 

66.0 

66.0 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.8 

66.8 

66.8 

GB 

5000 

44.3 

46.8 

55.7 

59.4 

66.0 

67.2 

68.2 

68.5 

68.5 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

GB 

4500 

44.4 

47.1 

56.2 

59.9 

66.5 

67.7 

68.7 

69.0 

69.0 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

OE 

4000 

47.0 

49.8 

59.1 

63.0 

69.5 

70.7 

71.7 

72.4 

72.4 

73.-. 

73.1 

73.1 

73.1 

73.2 

73.2 

73.2 

GB 

3500 

48.8 

51.7 

61.1 

S5.2 

72.1 

73.2 

74.2 

74.9 

75.1 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

75.9 

75.9 

GB 

3000 

52.5 

55.9 

66.0 

70.2 

77.9 

79.3 

80.8 

81.8 

82.0 

82.7 

32.7 

82.7 

8?  .7 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

2500 

53.4 

56.7 

67.0 

71.2 

79.0 

80.5 

82.7 

83.7 

83.8 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2000 

55.2 

58.6 

68.9 

73.1 

81.5 

83.3 

85.7 

87.0 

87.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.6 

88.7 

88.7 

88.7 

GB 

1800 

55.2 

58.6 

68.9 

73.1 

81.5 

83.3 

85.7 

87.5 

87.7 

88.7 

88-7 

88.7 

89.1 

89.2 

89.2 

89.2 

GB 

1500 

55.2 

58.6 

69.2 

73.4 

82.3 

84.2 

86.5 

88.6 

88.7 

90.6 

90.6 

90.6 

90.9 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1200 

55.4 

58.8 

69.7 

74.1 

83.3 

86.2 

88.6 

90-9 

91.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

1000 

55.6 

58.9 

70.0 

74.4 

83.7 

86.7 

89.2 

91.8 

91.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

GS 

900 

55.6 

58.9 

70.0 

74.4 

83.7 

86.7 

89.4 

92.3 

92.4 

94.8 

94.9 

94.9 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

GB 

800 

55.6 

58.9 

70.0 

74.4 

83.7 

86.7 

89.7 

92.8 

92.9 

95.5 

95.6 

95.6 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

700 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.2 

87.2 

90.2 

93.3 

93.6 

96.1 

96.3 

96.5 

96.8 

97.0 

97,0 

97.0 

GB 

600 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.4 

90.4 

93.8 

94.1 

96.6 

96.8 

97.5 

98.0 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

500 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

OB 

400 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

GB 

300 

55,7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

GB 

200 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

99.3 

99.8 

100.0 

GE 

100 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.1 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

•>0 

99.8 

100.0 

GB 

000 

55.7 

59.1 

70.2 

74.9 

84.3 

87.5 

90.9 

94.4 

94.8 

97.3 

97.6 

98.3 

99.0 

99.8 

100.0 

TOTAL  NWeFR  OP  OBSBRVJfflOIIS  594 
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OPERATIlie  lOCKTKm  ’A' 
USAFKTAC,  ASHSVILI.E  NC 


PERCENTAGE  FRBQUBHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  1075S0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  OTC: 

-  1 

MONTH: 

MAR 

HOURS: 

21-23 

CBILIHG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

30.0 

32.4 

35.4 

38.3 

43.5 

43.9 

45.0 

45.5 

45.5 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.7 

6B 

20000 

33.6 

36.0 

39.4 

42.3 

47.5 

48.0 

49.5 

50.0 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

50.2 

GB 

18000 

33.8 

36.3 

39.6 

42.6 

47.7 

48.2 

49.8 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

16000 

33.8 

36.3 

39.6 

42.6 

47.7 

48.2 

49.8 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

14000 

33.8 

36.3 

39.6 

42.6 

47.7 

48.2 

49.8 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

12000 

33.8 

36.3 

39.6 

42.6 

47.7 

48.2 

49.8 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

10000 

34.9 

37.4 

40.8 

43.7 

48.9 

49.3 

51.1 

51.6 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51-8 

51.8 

GB 

9000 

34.9 

37.4 

40.8 

43.7 

48.9 

49.3 

51.1 

51.6 

51.6 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

GB 

8000 

37.2 

39.9 

44.6 

iT.a 

52.7 

53.2 

55.0 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

GB 

7000 

40.1 

43.0 

47.7 

50.7 

56.5 

57.0 

58.8 

59.2 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

GB 

6000 

40.8 

43.7 

48.4 

51.4 

57.4 

57.9 

59.7 

60.1 

60.1 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

GE 

5000 

41.7 

44.8 

49.5 

52.9 

59.2 

60.1 

61.9 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

GB 

4500 

42.1 

45.3 

50.2 

53.6 

59.9 

60.8 

62.6 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

4000 

45.3 

48.6 

53.6 

57.7 

64.2 

65.5 

67.3 

68.2 

68.2 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

GB 

3500 

47.5 

50.9 

56.1 

60.1 

67.8 

69.1 

71.4 

72.3 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

72.5 

GB 

3000 

51.1 

54.7 

60.4 

64.9 

74.5 

75.9 

78.6 

79.5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GB 

2500 

51.6 

55.2 

61.0 

65.5 

75.9 

77.3 

80.0 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

00 

GB 

2000 

53.8 

57.4 

63.7 

68.5 

79.3 

80.6 

83.6 

84.9 

85.1 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.3 

86.5 

86.5 

GE 

1800 

53.8 

57.4 

63.7 

68.7 

79.5 

80.9 

83.8 

85.1 

85.4 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.5 

86-7 

86.7 

GB 

1500 

54.1 

57.7 

64.2 

69.6 

80.9 

82.7 

85.8 

87.8 

88.1 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

GB 

1200 

54.1 

57.7 

64.6 

70.0 

81.8 

83.6 

86.7 

89.2 

89.4 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91-7 

91.9 

91.9 

GB 

1000 

54.1 

57.7 

65.3 

70.7 

82.4 

84.7 

87.8 

91.0 

91.2 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.7 

93-9 

93.9 

GB 

900 

54.3 

57.9 

65.5 

70.9 

82.7 

84.9 

88.1 

91.7 

91.9 

93.7 

93-7 

93.9 

93.9 

94.4 

94.6 

94.6 

GB 

800 

54.3 

57.9 

65.5 

70.9 

82.7 

84.9 

88.1 

91.9 

92.1 

93.9 

93.9 

94.4 

95.0 

95.5 

95.7 

95.7 

GB 

700 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

92.6 

92.8 

94.6 

94.6 

95.0 

95.7 

96.2 

96.4 

96.4 

GB 

600 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.2 

95.0 

95.0 

96.2 

96.8 

97.3 

97.5 

97.5 

GB 

500 

54.3 

5’’ .9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.2 

95.0 

95.0 

96.2 

96.8 

97.3 

97.5 

97.5 

GB 

400 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.9 

95.7 

95.7 

96.8 

97.7 

98.6 

98.9 

98.9 

GB 

300 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.9 

95.7 

95.9 

97.1 

98.0 

98.9 

99.1 

99.1 

GB 

200 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.9 

95.7 

95.9 

97.1 

98.0 

98.9 

99.1 

99.8 

GB 

100 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.9 

95.7 

95.9 

97.1 

98.0 

98.9 

99.1 

99.8 

OB 

000 

54.3 

57.9 

65.5 

71.6 

83.3 

85.6 

88.7 

93.0 

93.9 

95.7 

95.9 

97.1 

98.0 

98.9 

99.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  444 
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OPBRXrUIG  LOCATIOR  'A' 
OSAFEEAC,  ASBEVILLB  RC 


FBRCERTAGE  FJtBQUBHCy  OF  OCCURHSNCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

SXKTIOR  miHBER:  107S50  STATION  NANE:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAR  HOURS:  ALL 


cbilhig 

XH 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

CBIL 

19.5 

20.9 

25.3 

28.1 

34. e 

35.6 

36.1 

36.9 

37.1 

37.3 

37.5 

37.6 

37.7 

37.8 

37.9 

38.1 

6B 

20000 

23.0 

24.7 

29.7 

32.6 

39.7 

40.9 

41.5 

42.3 

42.5 

42.8 

43.0 

43.0 

43.1 

43.3 

43.4 

43.5 

GE 

18000 

23.3 

24.9 

30.0 

32.9 

40.0 

41.2 

41.8 

42.6 

42.8 

43.1 

43.2 

43.3 

43.4 

43.6 

43.7 

43.8 

GK 

16000 

23.3 

25.0 

30.0 

32.9 

40.0 

41.3 

41.8 

42.7 

42.8 

43.1 

43.3 

43.4 

43.5 

43.6 

43.7 

43.9 

GB 

14000 

23.4 

25.0 

30.0 

33.0 

40.1 

41.3 

41.9 

42.7 

42.9 

43.1 

43.3 

43.4 

43.5 

43.6 

43.7 

43.9 

GE 

12000 

23.7 

25.4 

30.6 

33.6 

40.8 

42.0 

42.5 

43.4 

43.6 

43.9 

44.1 

44.1 

44.2 

44.4 

44.5 

44.6 

GB 

10000 

24.8 

26.4 

31.9 

34.9 

42.2 

43.5 

44.1 

45.0 

45.2 

45.5 

45.7 

45.8 

45.9 

46.1 

46.2 

46.3 

GB 

9000 

25.3 

27.0 

32.5 

35.6 

42.9 

44.2 

44.9 

45.9 

46.1 

46.5 

46.7 

46.8 

46.9 

47.1 

47.2 

47.3 

GB 

8000 

27.8 

29.6 

35.7 

38.9 

46.5 

47.8 

48.6 

49.7 

49.9 

50.3 

50.5 

50.6 

50.7 

50.9 

51.0 

51.1 

GB 

7000 

29.5 

31.4 

37.5 

40.8 

48.6 

50.0 

50.8 

52.0 

52.2 

52.6 

52.8 

52.9 

53.0 

53.2 

53.3 

53.4 

GB 

6000 

29.9 

31.8 

37.9 

41.2 

49.1 

50.5 

51.4 

52.6 

52.8 

53.2 

53.4 

53.5 

53.6 

53.7 

53.8 

54.0 

GB 

5000 

30.8 

32.8 

39.2 

42.5 

50.8 

52.4 

53.3 

54.6 

54.8 

55.2 

55.4 

55.5 

55.6 

55.8 

55.9 

56.0 

GB 

4500 

31.3 

33.4 

39.9 

43.3 

51.8 

53.5 

54.4 

55.7 

55.9 

56.3 

56.5 

56.6 

56.7 

56.8 

57.0 

57.1 

GB 

4000 

33.9 

36.0 

42.9 

46.4 

55.0 

56.8 

57.7 

59.1 

59.3 

59.7 

60.0 

60.1 

60.1 

60.3 

60.4 

60.6 

GB 

3500 

35.6 

37.8 

44.8 

48.5 

57.4 

59.3 

60.3 

61.6 

61.9 

62.3 

62.5 

62.6 

62.7 

62.9 

63.0 

63.1 

GB 

3000 

39.9 

42.3 

50.5 

54.5 

64.5 

66.7 

67.8 

69.7 

70.0 

70.5 

70.9 

71.0 

71.2 

71.3 

71.5 

71.6 

GB 

2500 

41.5 

44.0 

52.4 

56.6 

67.2 

69.5 

71.0 

73.0 

73.4 

73.9 

74.3 

74.5 

74.6 

74.8 

74.9 

75.1 

GB 

2000 

44.1 

46.6 

55.7 

60.2 

71.6 

74.4 

76.1 

78.3 

79.0 

79.7 

80.1 

80.3 

80.5 

80.7 

80.9 

81.1 

CS 

1800 

44.2 

46.8 

55.9 

60.4 

71.9 

74.8 

76.4 

78.9 

79.5 

80.2 

80.7 

80.8 

81.0 

81.2 

61.4 

61.6 

GB 

1500 

45.5 

48.1 

57.7 

62.3 

74.3 

77.5 

79.4 

82.1 

62.9 

84.1 

84.6 

84.7 

04.9 

85.1 

85.3 

85.5 

GB 

1200 

46.1 

48.7 

58.7 

63.5 

75.8 

79.5 

81.5 

84.6 

85.6 

87.1 

87.6 

87.8 

87.9 

88.2 

88.4 

88.6 

GE 

1000 

46.4 

49.0 

59.4 

64.3 

76.9 

81.0 

83.2 

86.6 

87.8 

89.6 

90.1 

90.3 

90.5 

90.8 

90.9 

91.1 

GB 

900 

46.5 

49.2 

59.6 

64.5 

77.2 

81.4 

83.7 

87.3 

88.5 

90.3 

90.9 

91.1 

91.3 

91.6 

91.7 

91.9 

GB 

800 

46.6 

49.3 

59.7 

64.6 

77.5 

81.9 

84.4 

88.1 

69.3 

91.2 

91.8 

92.1 

92.5 

92.8 

92.9 

93.2 

08 

700 

46.8 

49.4 

59.9 

65.0 

78.0 

82.6 

85.2 

89.0 

90.3 

92.2 

92.9 

93.2 

93.6 

93.9 

94.1 

94.3 

GB 

600 

46.8 

49.4 

59.9 

65.0 

78.2 

82.9 

85.6 

89.7 

91.1 

93.1 

93.9 

94.3 

94.8 

95.1 

95.3 

95.6 

GB 

500 

46.8 

49.4 

60.0 

65.0 

78.3 

83.1 

86.0 

90.2 

91.6 

93.7 

94.6 

95.1 

95.6 

95.9 

96.1 

96.3 

GB 

400 

46.8 

49.4 

60.0 

65.1 

78.4 

83.2 

86.1 

90.3 

91.9 

94.2 

95.2 

95.8 

96.4 

96.9 

97.1 

97.3 

GB 

300 

46.8 

49.4 

60.0 

65.1 

78.4 

83.2 

86.1 

90.4 

92.0 

94.4 

95.5 

96.2 

96.9 

97.5 

97.8 

98.5 

GB 

200 

46.8 

49.4 

60.0 

65.1 

78.4 

83.2 

86.1 

90.4 

92.0 

94.4 

95.7 

96.4 

97.3 

98.4 

98.8 

99.9 

GB 

100 

46.8 

49.4 

60.0 

65.1 

78.4 

83.2 

86.1 

90.4 

92.0 

94.4 

95.7 

96.4 

97.3 

98.4 

98.9 

100.0 

GB 

000 

46.8 

49.4 

60.0 

65.1 

78.4 

83.2 

86.1 

90.4 

92.0 

94.4 

95.7 

96.4 

97.3 

98.4 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUmBR  OP  CBSBRVATIORS  4186 
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OPBRATING  LOCATION  'A*  PERCENTAGE  FREQUENCY  CP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEinC,  ASHBVILLB  NC  FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

107550 

STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  IfTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

00-02 

CEILING 

VISIBILITY  IH 

METERS 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

RO 

CEIL 

28.3 

28.9 

30.0 

30.6 

38.9 

38.9 

38.9 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

41.1 

GB 

20000 

29.4 

30.0 

31.7 

33.3 

43.3 

43.3 

43.3 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

18000 

29.4 

30.0 

31.7 

33.3 

43.3 

43.3 

43.3 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

16000 

29.4 

30.0 

31.7 

33.3 

43.3 

43.3 

43.3 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

14000 

29.4 

30.0 

31.7 

33.3 

43.3 

43.3 

43.3 

45  .6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

12000 

29.4 

30.0 

32.8 

34.4 

45.0 

45.0 

45.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47-2 

47-2 

47-2 

47.2 

47.2 

GB 

10000 

29.4 

30.0 

32.8 

34.4 

45.0 

45.0 

45.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

OB 

9000 

29.4 

30.0 

32.8 

34.4 

45.0 

45.0 

45.0 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

47.2 

OB 

eooo 

32.2 

32.8 

36.7 

38.3 

50.0 

50.0 

50.0 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

53.3 

GB 

7000 

32.8 

33.3 

37.2 

38.9 

51.1 

51.1 

51.1 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GB 

6000 

32.8 

33.3 

37.2 

38.9 

51.1 

51.1 

51.1 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

GB 

5000 

35.0 

35.6 

43.3 

45.0 

57.2 

57.2 

57.2 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

OB 

4500 

35.6 

36.1 

43.9 

45.6 

57.8 

57.8 

57.8 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GH 

4000 

41.1 

42.2 

50.6 

52.2 

65.0 

65.0 

65.0 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OB 

3500 

43.3 

44.4 

53.3 

55.0 

67.8 

67.6 

67.8 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

OB 

3000 

46.1 

47.8 

56.7 

58.3 

72.2 

72.2 

72.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.3 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GB 

2500 

46.1 

47.8 

56.7 

58.3 

72.2 

72.2 

72.8 

77.8 

78.3 

78.3 

78.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

OB 

2000 

47.2 

48.9 

59.4 

61.1 

75.6 

75.6 

76.1 

81.1 

61.7 

81.7 

82.2 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

OB 

1800 

47.2 

48.9 

59.4 

61.7 

76.1 

76.1 

76.7 

81.7 

82. 2 

82.2 

82.8 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GB 

1500 

47.2 

48.9 

59.4 

61.7 

77.8 

77.8 

78.9 

83.9 

84.4 

85.0 

85.6 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

OB 

1200 

48.9 

50.6 

61.1 

63.3 

80.0 

80.6 

81.7 

86.7 

87.2 

87.8 

88.3 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

1000 

48.9 

50.6 

61.1 

63.3 

82.2 

82.8 

83.9 

86.9 

89.4 

90.0 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

900 

48.9 

50.6 

61.1 

63.3 

82.2 

82.8 

83.9 

88.9 

89.4 

90.0 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

800 

48.9 

50.6 

62.2 

64.4 

83.3 

84.4 

85.6 

90.6 

91.1 

91.7 

92.2 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

700 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

94.4 

95.0 

95.6 

96.1 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

600 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

OB 

500 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

400 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

300 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.8 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

200 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.8 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

100 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.6 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

100.0 

OB 

000 

48.9 

50.6 

62.8 

65.0 

87.2 

88.3 

89.4 

95.6 

96.1 

96.7 

97.8 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  180 
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OPERKTING  LOCATIOH  *A' 
USAFEinc,  ASHBVILU  HC 


PERCBITA6E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NtnOER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  IOI7IH:  APR  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 
GB  GB  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

22.3 

23.8 

30.0 

31.9 

38.9 

39.6 

39.6 

41.3 

41.3 

41.3 

41.6 

41.8 

42.1 

42.3 

42.3 

42.3 

GB 

20000 

24.0 

25.5 

31.7 

33.7 

42.1 

43.1 

43.1 

45.0 

45.0 

45.0 

45.3 

45.5 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

6B 

18000 

24.0 

25.5 

31.7 

33.7 

42.1 

43.1 

43.1 

45.0 

45.0 

45.0 

45.3 

45.5 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

GB 

16000 

24.0 

25.5 

31.7 

33.7 

42.1 

43.1 

43.1 

45.0 

45.0 

45.0 

45.3 

45.5 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

14000 

24.0 

25.5 

31.7 

33.7 

42.1 

43.1 

43.1 

45.0 

45.0 

45.0 

45.3 

45.5 

45.8 

46.0 

46.0 

46.0 

GE 

12000 

24.3 

25.7 

31.9 

33.9 

42.3 

43.3 

43.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.5 

45.8 

46.0 

46.3 

46.3 

46.3 

GB 

10000 

25.5 

27.2 

34.4 

36.4 

45.5 

46.5 

46.5 

48.8 

48.8 

48.8 

49.0 

49.3 

49.5 

49.8 

49.8 

49.8 

«8 

9000 

25.5 

27.2 

34.4 

36.4 

45.8 

46.8 

46.8 

49.3 

49.3 

49.3 

49.5 

49.8 

50.0 

50.2 

50.2 

50.2 

GB 

8000 

27.2 

29.2 

37.4 

39.9 

50.2 

52.5 

52.5 

55.4 

55.4 

55.7 

56.2 

56.4 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

7000 

28.2 

30.2 

38.4 

40.8 

51.7 

54.0 

54.0 

56.9 

56.9 

57.2 

57.7 

57.9 

58.2 

58.4 

58.7 

58.7 

GB 

6000 

28.2 

30.2 

38.4 

40.8 

51.7 

54.0 

54.0 

56.9 

56.9 

57.2 

57.7 

57.9 

58.2 

58.4 

58.7 

58.7 

G8 

5000 

30.2 

32.2 

41.6 

44.1 

55.7 

58.4 

58.7 

62.9 

62.9 

63.4 

63.9 

64.1 

64.4 

64.6 

64.9 

64.9 

GB 

4500 

31.2 

33.2 

42.8 

45.3 

57.2 

59.9 

60.1 

64.4 

64.4 

64.9 

65.3 

65.6 

65.8 

66.1 

66.3 

66.3 

GB 

4000 

33.2 

35.4 

45.0 

48.3 

61.1 

63.9 

64.1 

68.3 

68.3 

69.3 

69.8 

70.0 

70.3 

70.5 

70.8 

70.8 

GB 

3500 

34.2 

36.4 

46.8 

50.0 

63.1 

66.3 

66.6 

70.8 

70.8 

71.8 

72.3 

72.5 

72.8 

73.0 

73.3 

73.3 

GB 

3000 

35.6 

38.1 

49.8 

53.0 

67.1 

71.0 

71.3 

75.5 

75.5 

76.5 

77.2 

78.0 

78.2 

78.5 

78.7 

78.7 

GB 

2500 

36.1 

38.6 

51.0 

54.2 

68.3 

72.3 

72.5 

76.7 

76.7 

78.0 

78.7 

79.5 

79.7 

80.0 

80.2 

80.2 

GB 

2000 

36.4 

38.9 

52.2 

55.4 

69.8 

74.0 

74.3 

78.7 

78.7 

80.0 

80.9 

81.7 

81.9 

82.2 

82.4 

82.4 

GB 

1800 

36.4 

38.9 

52.2 

55.7 

70.0 

74.3 

74.5 

79.0 

79.0 

80.2 

81.2 

81.9 

82.2 

82.4 

82.7 

82.7 

GB 

1500 

36.4 

38.9 

52.2 

55.7 

70.8 

75.0 

75.5 

80.2 

80.2 

81.4 

82.4 

83.2 

83.4 

83.7 

83.9 

83.9 

GB 

1200 

36.9 

39.4 

53.0 

56.4 

72.3 

76.5 

77.0 

81.7 

81.7 

82.9 

83.9 

84.7 

84.9 

85.1 

85.4 

85.4 

GB 

1000 

36.9 

39.4 

53.0 

56.4 

72.5 

77.2 

77.7 

82.4 

82.4 

83.7 

84.7 

85.4 

85.6 

85.9 

86.1 

86.1 

GB 

900 

36.9 

39.4 

53.5 

56.9 

73.0 

77.7 

78.2 

82.9 

82.9 

84.2 

85.1 

85.9 

86.1 

86.4 

86.6 

86.6 

OS 

800 

36.9 

39.4 

53.5 

56.9 

73.5 

78.5 

79.2 

84.2 

84.2 

85.4 

86.4 

87.1 

87.4 

87.6 

87.9 

87.9 

GB 

700 

37.1 

39.6 

54.2 

57.7 

75.0 

80.0 

81.4 

86.6 

86.6 

87.9 

88.9 

89.6 

89.9 

90.1 

90.3 

90.3 

GB 

600 

37.1 

39.6 

54.5 

57.9 

76.2 

81.2 

82.9 

88.4 

88.4 

89.6 

90.6 

91.3 

91.6 

91.8 

92.1 

92.1 

SB 

500 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

77.5 

82.4 

84.2 

89.6 

89.6 

90.8 

91.8 

92.8 

93.1 

93.3 

93.6 

93.6 

GB 

400 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

78.0 

82.9 

84.7 

90.1 

90.8 

92.3 

93.8 

95.0 

95.3 

95.5 

95.8 

96.0 

GB 

300 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

78.0 

82.9 

84.9 

91.1 

91.8 

93.3 

94.8 

96.3 

96.5 

96.8 

97.0 

97.3 

OB 

200 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

78.0 

82.9 

84.9 

91.1 

91.8 

93.3 

95.0 

96.5 

96.8 

97.0 

97.3 

98.3 

GB 

100 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

78.0 

82.9 

84.9 

91.1 

92.3 

93.8 

95.5 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

100.0 

GB 

000 

37.1 

39.6 

55.2 

58.9 

78.0 

82.9 

84.9 

91.1 

92.3 

93.8 

95.5 

97.0 

97.3 

97.5 

97.8 

100.0 

TDnL  NUmBR  or  observations  404 
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OPBmTIIlG  LOCKnOH  -A* 
USAFEXAC,  ASHBVILU  RC 


PBRCBHTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOII  HIMBBR:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/KAXTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

Moirra: 

APR 

SOURS: 

06-08 

CBILIRG 

VISIBILITY  IR 

MB1BRS 

IR 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

RO  CEIL 

19.7 

20.0 

27.2 

28.6 

32.3 

35.3 

36.5 

38.4 

38-7 

39.0 

39.4 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

40.4 

GB 

20000 

22.5 

22.8 

30.1 

31.7 

35.9 

39.0 

40.4 

42.4 

42.7 

43.3 

43.7 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

44.6 

GB 

18000 

23.1 

23.4 

30.7 

32.3 

36.5 

39.6 

41.0 

43.0 

43.3 

43.9 

44.3 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

45.3 

GB 

16000 

23.1 

23.4 

30.7 

32.3 

36.5 

39.6 

41.0 

43.0 

43.3 

43.9 

44.3 

44.8 

44.8 

44.8 

44,8 

45.3 

GB 

14000 

23.2 

23.5 

31.2 

32.7 

37.0 

40.1 

41.4 

43.4 

43.7 

44.3 

44.8 

45.3 

45.3 

45.3 

45.3 

45.7 

GB 

12000 

23.5 

23.9 

31.7 

33.2 

37.5 

40.5 

41.9 

43.9 

44.2 

44.8 

45.3 

45.7 

45.7 

45.7 

45.9 

46.5 

GB 

10000 

25.2 

25.7 

34.3 

35.8 

40.4 

43.4 

45.0 

47.1 

47.4 

48.0 

48.5 

49.1 

49.1 

49.1 

49.2 

49.8 

GB 

9000 

26.0 

26.5 

35.0 

36.5 

41.1 

44.2 

46.0 

48.2 

48.5 

49.1 

49.5 

50.2 

50.3 

50.3 

50.5 

51.1 

GB 

8000 

28.6 

29.4 

39.6 

42.0 

46.9 

50.6 

52.9 

55.7 

56.1 

56.7 

57.8 

58.4 

58.7 

58.7 

58.9 

59.5 

GB 

7000 

30.1 

30.9 

41.4 

44.0 

49.1 

52.9 

55.4 

58.1 

58.6 

59.2 

60.2 

60.9 

61.2 

61.3 

61.5 

62.2 

GB 

6000 

30.4 

31.3 

42.2 

44.8 

49.8 

53.7 

56.1 

58.9 

59.3 

59.9 

61.0 

61.6 

61.9 

62.1 

62.2 

63.0 

GB 

5000 

31.5 

32.4 

44.2 

46.8 

52.3 

56.3 

58.7 

62.1 

62.5 

63.1 

64.2 

64.8 

65.1 

65.3 

65.4 

66.2 

GB 

4500 

32.0 

32.9 

44.8 

47.4 

52.9 

57.0 

59.5 

62.8 

63.3 

63.9 

65.0 

65.6 

65.9 

66.1 

66.2 

67.0 

GB 

4000 

33.6 

34.9 

47.6 

50.3 

55.8 

60.1 

62.7 

66.4 

66.8 

67.6 

69.1 

70.0 

70.3 

70.6 

70.8 

71.7 

GB 

3500 

34.1 

35.5 

48.2 

50.9 

56.4 

60.9 

63.5 

67.4 

67.9 

68.7 

70.3 

71.3 

71.6 

71.9 

72. C 

73.1 

GB 

3000 

36.7 

38.2 

51.8 

54.7 

61.6 

66.4 

69.1 

73.9 

74.8 

75.8 

78.1 

79.2 

79.5 

79.8 

80.0 

81.0 

GB 

2500 

37.3 

38.8 

52.6 

55.5 

62.4 

67.1 

69.9 

74.6 

75.8 

77.1 

79.4 

80.4 

80.7 

81.0 

81.2 

82.3 

GB 

2000 

38.1 

39.6 

53.4 

56.4 

63.3 

68.0 

70.9 

75.7 

76.9 

78.1 

80.4 

81.5 

81.8 

82.1 

82.3 

83.3 

GB 

leoo 

38.2 

39.8 

53.5 

56.6 

63.5 

68.2 

71.1 

75.8 

77.1 

78.3 

80.6 

81.7 

82.0 

82.3 

82.4 

83.5 

OB 

1500 

38.7 

40.4 

54.6 

57.6 

64.5 

69.9 

73.1 

78.3 

79.7 

80.9 

83.2 

84.3 

84.6 

84.9 

85.0 

86.1 

GB 

1200 

39.0 

40.7 

54.9 

58.0 

64.8 

70.2 

73.5 

78.9 

80.3 

81.5 

83.8 

84.9 

85.2 

85.5 

85.6 

86.7 

GB 

1000 

39.4 

41.1 

55.4 

58.4 

66.1 

71.6 

75.1 

81.3 

82.7 

83.9 

86.2 

87-3 

87.6 

87.9 

88.1 

89.1 

GB 

900 

39.4 

41.1 

55.4 

58.4 

66.2 

71.7 

75.2 

81.8 

83.2 

84.4 

86.7 

87.8 

88.1 

88.4 

88.5 

89.6 

OB 

800 

39.4 

41.1 

55.5 

58.6 

66.5 

72.2 

75.7 

82.6 

83.9 

85.2 

87.5 

88.5 

88.8 

89.1 

89.3 

90.4 

OB 

700 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.1 

72.9 

76.5 

83.5 

85.2 

86.4 

88.8 

89.9 

90.2 

90.5 

90.7 

91.7 

GB 

600 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.4 

73.2 

76.8 

83.8 

85.5 

86.7 

89.1 

90.4 

90.7 

91.0 

91.1 

92.2 

OB 

500 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.7 

74.5 

78.3 

85.8 

87.8 

89.0 

91.6 

93.3 

93.6 

93.9 

94.0 

95.1 

GB 

400 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.9 

74.8 

79.1 

86.9 

89.6 

90.8 

94.8 

96.8 

97.1 

97.4 

97.6 

98.6 

GB 

300 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.9 

74.8 

79.2 

87.0 

89.8 

91.0 

95.4 

97.6 

98.0 

98.3 

98.5 

99.5 

GB 

200 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.9 

74.8 

79.2 

87.0 

89.8 

91.0 

95.4 

98.0 

98.5 

98.8 

98.9 

100.0 

GB 

100 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.9 

74.8 

79.2 

87.0 

89.8 

91.0 

95.4 

98.0 

98.5 

98.8 

98.9 

100.0 

GB 

000 

39.4 

41.1 

55.7 

58.7 

67.9 

74.8 

79.2 

87.0 

89.8 

91.0 

95.4 

98.0 

98.5 

98.8 

98.9 

100.0 

TOTAL  RONBBR  OF  OBSERVATIGNS  654 
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oniUTIIlO  lOCKTIOH  ’A* 
OSAFBXAC.  ASHEVniB  RC 


PBRCEHTAGB  FREQUKWCY  OP  OCCURRERCB  OF  CBILIlfO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

SXKnOR  HUMBER:  107550  SXRTIOH  RAME:  ARSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  09-11 


CEIL  INC 

IN 

FEET 

1  GE 

1 

08 

90 

GE 

80 

QB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  6B  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

HO 

CEIL 

25.1 

26.2 

31.2 

31.7 

34.3 

35.8 

36.1 

36.5 

37.0 

37.6 

37.6 

37.6 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

CE  20000 

29.3 

30.3 

37.0 

38.0 

40.8 

42.3 

42.6 

43.0 

43.5 

44.1 

44.1 

44.1 

44.2 

44.2 

44.2 

44.2 

a 

18000 

30.0 

31.1 

37.7 

38.8 

41.6 

43.0 

43.3 

43.8 

44.2 

44.8 

44.8 

44.8 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GB 

16000 

30.0 

31.1 

37.7 

38.8 

41.6 

43.0 

43.3 

43.8 

44.2 

44.8 

44.8 

44.6 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GE 

14000 

30.6 

31.7 

38.3 

39.3 

42.2 

43.6 

43.9 

44.4 

44.8 

45.4 

45.4 

45.4 

45.6 

45.6 

45.6 

45.6 

GB 

12000 

31.2 

32.4 

39.3 

40.5 

43.3 

44.8 

45.1 

45.6 

46.0 

46.6 

46.6 

46.6 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

6E 

10000 

33.0 

34.5 

41.9 

43.2 

46.0 

47.5 

47.8 

48.2 

48.7 

49.3 

49.3 

49.3 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

CE 

9000 

33.6 

35.1 

42.6 

43.9 

46.9 

48.7 

49.0 

49.4 

49.9 

50.4 

50.4 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

CE 

8000 

36.2 

38.2 

47.0 

48.5 

51.8 

53.6 

54.0 

54.7 

55.2 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

a 

7000 

36.8 

38.8 

47.6 

49.1 

52.8 

54.6 

55.3 

56.1 

56.7 

57.2 

57.2 

57.2 

57.4 

57.4 

57  .4 

57.4 

GS 

6000 

37.4 

39.3 

48.4 

49.9 

53.6 

55.3 

56,1 

56.8 

57.4 

58.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

CE 

5000 

38.8 

40.7 

50.7 

52.4 

56.2 

58.1 

58.9 

59.6 

60.2 

60.8 

60.9 

60.9 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

QB 

4500 

41.0 

43.0 

53.6 

55.2 

59.2 

61.1 

61.8 

62.6 

63.2 

63.8 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

OB 

4000 

42.8 

45.1 

56.2 

58.1 

62.9 

64.9 

65.8 

66.7 

67.5 

68.2 

68.3 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

CE 

3500 

44.4 

46.9 

58.3 

60.2 

64.9 

67.2 

68.2 

69.1 

70.0 

70.7 

70.9 

71.0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

CE 

3000 

48.8 

52.1 

64.8 

66.9 

72.6 

75.0 

76.3 

77.5 

78.4 

79.4 

79.7 

79.9 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GE 

2500 

49.9 

53.1 

66.1 

68.5 

74.6 

76,9 

78.4 

79.6 

80.5 

81.5 

81.8 

82.0 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

2000 

50,7 

54.0 

67.6 

70.3 

77.2 

79.7 

81.2 

82.5 

83.7 

64.8 

85.1 

85.2 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

QB 

1800 

51.2 

54.4 

68.2 

70.9 

77.8 

80.3 

81.8 

83.1 

84.3 

85.4 

85.7 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

05.9 

OB 

1500 

51.5 

54.7 

68.8 

72.0 

79.1 

81.7 

83.3 

84.8 

85.9 

87.0 

87.4 

87.6 

07.7 

87.7 

87.7 

87.7 

OB 

1200 

52.1 

55.5 

69.7 

72.9 

80.8 

83.4 

85.4 

87.0 

88.2 

89.2 

89.9 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

QB 

1000 

52.8 

56.2 

70.4 

73.7 

82.1 

85.5 

87.6 

89.2 

90.4 

91.4 

92.2 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

900 

52.8 

56.2 

70.6 

73.8 

82.5 

85.9 

88.0 

89.8 

91.0 

92.0 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

QB 

800 

52.8 

56.2 

70.6 

74.0 

83.1 

86.5 

88.6 

90.4 

91.6 

92.6 

93.5 

93.6 

93.0 

93.8 

93.8 

93.8 

QB 

700 

52.8 

56.2 

70.6 

74.0 

83.1 

86.8 

88.9 

90.8 

92.2 

93.2 

94.1 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

OB 

600 

52.8 

56.2 

70.6 

74.0 

83.3 

87.3 

89.8 

91.7 

93.3 

94.5 

95.4 

95.7 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

SB 

500 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.2 

90.7 

93.3 

95.1 

96.3 

97.2 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

«■ 

400 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.8 

91.3 

94.2 

96.2 

97.3 

98.4 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

QB 

300 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.8 

91.3 

94.2 

96.2 

97.3 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

08 

200 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.8 

91.3 

94.2 

96.2 

97.3 

98.5 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.8 

91.3 

94.2 

96.2 

97.3 

98.5 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

52.8 

56.2 

70.7 

74.1 

83.9 

88.8 

91.3 

94.2 

96.2 

97.3 

98.5 

99.3 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

10CAL  NUnER  OP  OBSERVlfflORS  676 
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OPERATIIIO  LOCATION  ’A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NIMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

12-14 

CBILIMG 

VISIBILITY  IR 

HETORS 

III 

1  GB 

OB 

GB 

OB 

OB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

28.5 

29.5 

32.3 

33.1 

34.0 

34.3 

34.6 

34.7 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

34.9 

6E 

20000 

32.2 

34.4 

37.6 

38.3 

39.5 

39.9 

40.2 

40.4 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

40.5 

CB 

18000 

32.5 

34.7 

37.9 

38.6 

39.8 

40.2 

40.5 

40.7 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

6B 

16000 

32.5 

34.7 

37.9 

38.6 

39.8 

40.2 

40.5 

40.7 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

40.8 

6E 

14000 

33.1 

35.3 

38.5 

39.2 

40.4 

40.8 

41.1 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

6E 

12000 

34.0 

36.2 

39.3 

40.5 

41.7 

42.2 

42.5 

42.6 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.8 

42.6 

GB 

10000 

36.5 

39.0 

42.2 

43.5 

44.7 

45.2 

45.5 

45.6 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

GB 

9000 

37.3 

39.8 

42.9 

44.4 

45.6 

46.3 

46.8 

46.9 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

OB 

8000 

39.8 

42.8 

46.2 

47.7 

48.9 

49.6 

50.1 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

50.4 

OB 

7000 

40.8 

44.0 

47.4 

48.9 

50.4 

51.1 

51.6 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

OB 

6000 

41.3 

44.7 

48.1 

49.6 

51.1 

51.9 

52.3 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

OE 

5000 

43.2 

46.6 

50.4 

52.2 

53.9 

54.7 

55.1 

55.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GE 

4500 

45.0 

48.7 

52.5 

54.5 

56.5 

57.2 

57.7 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

OB 

4000 

49.2 

53.2 

57.1 

59.2 

61.7 

62.6 

63.0 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

3500 

51.1 

55.3 

59.3 

61.8 

64.5 

65.6 

66.2 

66.5 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

3000 

58.4 

62.9 

68.1 

71.2 

75.0 

76.0 

76.6 

77.2 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

OB 

2500 

61.0 

65.4 

71.2 

74.4 

78.2 

79.3 

79.9 

80.5 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

OB 

2000 

63.2 

67.7 

75.1 

78.2 

83.2 

84.4 

85.1 

85.7 

86.1 

86.1 

86.1 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

OB 

1800 

63.8 

68.3 

75.9 

79.0 

83.9 

85.2 

86.3 

87.0 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

GE 

1500 

65.3 

69.7 

77.5 

81.5 

87.2 

88.8 

89.9 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

OB 

1200 

66.0 

70.5 

78.8 

82.9 

89.3 

91.1 

92.3 

93.0 

93.4 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GE 

1000 

66.3 

70.8 

79.4 

83.5 

90.8 

92.8 

94.2 

94.9 

95.4 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

900 

66.3 

70.6 

79.4 

83.6 

90.9 

93.0 

94.3 

95.2 

95.8 

95.8 

96.0 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

800 

66.3 

70.8 

79.4 

83.6 

91.4 

93.4 

94.8 

96.1 

96.7 

96.7 

96.9 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

700 

66.3 

70.8 

79.4 

83.6 

91.5 

94.0 

95.4 

96.7 

97.3 

97.3 

97.5 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

600 

66.3 

70.8 

79.4 

83.8 

92.1 

94.6 

96.1 

97.6 

98.2 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

500 

66.5 

71.1 

79.7 

84.1 

92.4 

94.9 

96.4 

97.9 

98.5 

98.5 

98.7 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

66.5 

71.1 

79.7 

84.2 

92.7 

95.2 

96.7 

98.2 

98.8 

98.8 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

66.5 

71.1 

79.7 

84.2 

92.7 

95.2 

96.7 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

200 

66.5 

71.1 

79.7 

84.2 

92.7 

95.2 

96.7 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE 

100 

66.5 

71.1 

79.7 

84.2 

92.7 

95.2 

96.7 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

66.5 

71.1 

79.7 

84.2 

92.7 

95.2 

96.7 

98.4 

99.1 

99.1 

99.3 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  HUMBER  OP  (»8BRVATI0NS  671 


D  -  2  -  32 


USAFBTAC/D6~92/284  -  Pag«  211 


OrawriRO  U)CKncm  ’A*  PERCBriAGB  frequehcy  of  occurrercb  op  ceiling  versus  visibility 

U8AFBXAC,  ASBEVILLE  DC  FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


smioN  1 

IWBEE: 

107550 

STATION  HAIS:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  > 

DEC  91 

LST  TO  UTC: 

-  1 

HDBTB: 

APR 

HOURS: 

15-17 

CBILIMa 

VISIBILITY  IN 

MBTERS 

HI  1 

68 

68 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

■0 

CEIL 

29.8 

32.2 

34.6 

35.1 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

35.3 

GS 

20000 

34.3 

37.1 

40.3 

40.9 

41.3 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

GB 

18000 

35.3 

38.2 

41.4 

42.1 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

GB 

16000 

35.3 

38.2 

41.4 

42.1 

42.4 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

42.6 

OB 

14000 

35.9 

38.8 

42.1 

42.7 

43.0 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

G8 

12000 

37.1 

40.0 

43.2 

43.9 

44.2 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

G8 

10000 

38.8 

41.7 

45.3 

46.0 

46.3 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

GB 

9000 

40.1 

43.0 

46.6 

47.2 

47.6 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

48.5 

68 

8000 

44.7 

47.7 

52.1 

52.8 

53.1 

53.9 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

68 

7000 

46.3 

49.8 

54.4 

55.2 

55.5 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

68 

6000 

46.8 

50.3 

54.9 

55.7 

56.0 

56.8 

56.8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

68 

5000 

48.9 

52.4 

57.3 

58.1 

58.7 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

68 

4500 

51.1 

54.9 

59.9 

60.7 

61.8 

62.6 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

68 

4000 

55.7 

59.7 

65.0 

66.5 

67.8 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68 

3500 

56.8 

61.0 

67.2 

68.9 

70.6 

71.7 

71.7 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

68 

3000 

63.8 

68.1 

75.1 

77.5 

79.6 

80.9 

81.1 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

81.6 

68 

2500 

66.2 

70.6 

78.5 

80.9 

83.2 

84.5 

85.0 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

68 

2000 

68.0 

72.5 

81.7 

84.3 

87.4 

88.7 

89.3 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GB 

1800 

68.1 

72.7 

82.4 

85.0 

88.2 

89.5 

90.3 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

1500 

69.3 

73.9 

84.0 

86.9 

90.6 

92.2 

93.2 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

1200 

69.3 

73.9 

85.0 

87.9 

92.1 

93.7 

94.7 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

68 

1000 

69.6 

74.3 

85.3 

88.3 

93.4 

95.0 

96.1 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

900 

69.6 

74.3 

85.3 

88.3 

93.5 

95.1 

96.3 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

68 

800 

69.6 

74.3 

85.3 

88.3 

93.7 

95.3 

96.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

68 

700 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.0 

96.0 

97.2 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

68 

600 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

68 

500 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

68 

400 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

68 

300 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

SB 

000 

69.6 

74.3 

85.4 

88.5 

94.2 

96.1 

97.4 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

iDiu  NUMiR  or  oBstKnenaim  eis 
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OPKmTHG  LOCATION  *A’ 
USAFBnc,  ASBXVIUS  RC 


PERCBIfTAGB  FRBQUBNCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 

StATIOR  HUIBBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GB 

00 

HO 

CEIL 

33.9 

35.7 

37.1 

37.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

OE 

20000 

42.2 

44.7 

47.4 

48.0 

50.1 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

6E 

18000 

43.0 

45.5 

48.3 

48.8 

51.0 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

6E 

16000 

43.0 

45.5 

48.3 

48.8 

51.0 

51.3 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

GE 

14000 

43.1 

45.6 

48.5 

49.0 

51.2 

51.5 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

51.7 

6E 

12000 

44.4 

46.9 

49.7 

50.3 

52.4 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GE 

10000 

46.5 

49.0 

51.9 

52.4 

54.5 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

OE 

9000 

47.1 

49.7 

52.8 

53.3 

55.4 

55.8 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

OB 

8000 

52.2 

55.6 

59.5 

60.2 

62.4 

62.7 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

OB 

7000 

52.8 

56.1 

60.1 

61.0 

63.8 

64.2 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64  .9 

64.9 

64.9 

OB 

6000 

53.1 

56.5 

60.4 

61.3 

64.2 

64.5 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

OR 

5000 

54.9 

58.3 

62.6 

63.6 

66.8 

67.2 

67.9 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

OB 

4500 

56.0 

59.4 

64.0 

65.1 

68.3 

68.6 

69.3 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

4000 

59.9 

63.6 

69.3 

70.9 

75.0 

75.6 

76.3 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

3500 

60.6 

64.3 

70.8 

72.4 

76.5 

77.0 

78.1 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OE 

3000 

62.7 

66.5 

73.3 

75.0 

80.7 

81.3 

82.9 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

OB 

2500 

64.0 

67.7 

76.3 

78.1 

84.3 

84.8 

86.5 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

BE 

2000 

64.9 

68.6 

78.3 

80.0 

87.3 

87.9 

89.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1800 

64.9 

68.6 

78.3 

80.0 

87.3 

87.9 

89.8 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OE 

1500 

65.1 

68.8 

78.6 

80.6 

88.2 

88.9 

91.1 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

OB 

1200 

65.6 

69.5 

79.7 

81.6 

89.7 

90.7 

92.9 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

OB 

1000 

66.0 

69.9 

80.0 

82.0 

90.4 

91.4 

93.6 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OB 

900 

66.0 

69.9 

80.6 

82.5 

90.9 

92.0 

94.1 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

800 

66.0 

69.9 

80.6 

82.5 

90.9 

92.0 

94.1 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

OB 

700 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

94.8 

96.6 

96.6 

96.6 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

600 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

94.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97,7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

500 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.0 

97.5 

97.9 

98.6 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

400 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

66.0 

69.9 

80.7 

82.9 

91.3 

92.3 

95.0 

97.9 

98.6 

98.9 

99.6 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  RUHCR  OT  OBSERVATIOHS  561 
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orawrino  uxatior  -a*  pbrcbrtase  PBBguENcy  of  occurrence  of  ceiliko  versus  visibility 

USAFEXAC,  ASHEVILLE  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXRTIOR  1 

NHSER: 

107550 

STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

APR 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

METERS 

HI 

1  ^ 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

FEET 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

■0  CEIL 

35.6 

38.8 

40.3 

40.4 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

44.8 

GB 

20000 

39.7 

43.1 

45.7 

45.9 

50.2 

50.2 

50.2 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

50.7 

GE 

18000 

40.1 

43.4 

46.1 

46.3 

50.6 

50.6 

50.6 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GX 

16000 

40.1 

43.4 

46.1 

46.3 

50.6 

50.6 

50.6 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

CB 

14000 

40.3 

43.6 

46.3 

46.4 

50.7 

50.7 

50.7 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GS 

12000 

41.4 

44.8 

47.4 

47.6 

51.9 

51.9 

51.9 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

GE 

10000 

43.1 

46.4 

49.4 

49.8 

54.1 

54.1 

54.1 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

OB 

9000 

43.8 

47.2 

50.4 

50.7 

55.1 

55.1 

55.2 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

8000 

47.6 

51.3 

55.6 

56.0 

60.9 

60.9 

61.0 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

7000 

47.9 

51.7 

56.0 

57.3 

62.9 

62.9 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

GE 

6000 

48.3 

52.1 

56.4 

57.7 

63.3 

63.3 

63.5 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

«B 

5000 

49.6 

53.4 

58.2 

59.6 

65.9 

65.9 

66.1 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

OE 

4500 

50.9 

54.7 

60.3 

61.6 

68.0 

68.0 

68.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

GX 

4000 

53.2 

56.9 

63.5 

64.8 

72.3 

72.5 

72.7 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

3500 

53.2 

56.9 

64.0 

65.4 

73.2 

73.4 

73.6 

74.7 

74.9 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

GX 

3000 

56.0 

59.9 

68.4 

69.9 

78.7 

78.8 

79.6 

81.6 

81.8 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GX 

2500 

56.7 

60.7 

71.0 

72.8 

82.4 

82.6 

83.5 

86.1 

86.3 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GX 

2000 

56.9 

60.9 

72.5 

74.7 

84.5 

84.6 

85.6 

88.2 

88.8 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GB 

1800 

58.1 

62.0 

73.8 

76.0 

86.0 

86.1 

87.1 

89.7 

90.3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GX 

1500 

58.2 

62.2 

74.2 

76.6 

87.1 

87.5 

88.4 

91.0 

91.6 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

1200 

58.4 

62.4 

74.5 

77.0 

88.6 

89.1 

90.3 

93.4 

94.0 

94.2 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GE 

1000 

58.4 

62.4 

74.7 

77.2 

89.0 

89.7 

91.0 

94.2 

94.8 

94.9 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

95.3 

GX 

900 

58.4 

62.4 

74.7 

77.2 

89.1 

89.9 

91.2 

94.4 

94.9 

95.1 

95.3 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

OX 

800 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.7 

90.6 

91.9 

95.5 

96.1 

96.3 

96.4 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

08 

700 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

90.8 

92.1 

95.9 

96.4 

96.6 

97.0 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

* 

600 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

90.8 

92.1 

96.8 

97.9 

98.1 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OX 

500 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

90.8 

92.3 

97.0 

98.1 

98.5 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

400 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

91.0 

92.5 

97.2 

98.3 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

300 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

91.0 

92.5 

97.2 

98.3 

98.7 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

ox 

200 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

91.0 

92.5 

97.2 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

m 

100 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

91.0 

92.5 

97.2 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GX 

000 

58.4 

62.4 

75.1 

77.7 

89.9 

91.0 

92.5 

97.2 

98.3 

98.7 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OTOWTIHO  UXXriOM  'A' 
USAFKIAC,  ASHEVHJS  RC 


PERCEnTAGE  PREQUEHCy  Of  (XXUREENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATICH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  APR  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CEIL 

27.8 

29.3 

33.0 

33.8 

36.7 

37.5 

37.8 

38.4 

38.6 

38.7 

38.8 

38.9 

38.9 

38.9 

38.9 

39.0 

6B 

20000 

31.9 

33.8 

38.2 

39.2 

42.5 

43.5 

43.8 

44.5 

44.7 

44.9 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

GB 

18000 

32.5 

34.3 

38.8 

39.8 

43.1 

44.0 

44.4 

45.1 

45.3 

45.4 

45.5 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

68 

16000 

32.5 

34.3 

38.8 

39.8 

43.1 

44.0 

44.4 

45.1 

45.3 

45.4 

45.5 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

GE 

14000 

32.8 

34.7 

39.2 

40.2 

43.5 

44.4 

44.8 

45.5 

45.6 

45.8 

45.9 

46.0 

46.1 

46.1 

46.1 

46.2 

GB 

12000 

33.6 

35.5 

40.1 

41.2 

44.5 

45.5 

45.8 

46.5 

46.7 

46.9 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

QB 

10000 

35.4 

37.4 

42.4 

43.5 

47.0 

48.0 

48.3 

49.1 

49.2 

49.4 

49.5 

49.6 

49.7 

49.7 

49.7 

49.8 

GB 

9000 

36.0 

38.1 

43.2 

44.3 

47.9 

49.0 

49.5 

50.3 

50.5 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

51.0 

51.0 

51.1 

OB 

8000 

39.3 

41.8 

47.9 

49.2 

53.1 

54.4 

S5.0 

56.1 

56.2 

56.4 

56.7 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

GE 

7000 

40.3 

42.8 

49.0 

50.5 

54.8 

56.1 

56.8 

57.9 

58.1 

58.3 

58.5 

58.6 

58.7 

58.7 

58.8 

58.9 

GE 

6000 

40.6 

43.3 

49.5 

51.0 

55.3 

56.6 

57.3 

58.4 

58.6 

58.8 

59.0 

59.1 

59.2 

59.2 

59.3 

59.4 

OB 

5000 

42.3 

44.9 

51.9 

53.6 

58.2 

59.7 

60.4 

61.8 

62.0 

62.2 

62.4 

62.5 

62.6 

62.7 

62.7 

62.8 

GB 

4500 

43.7 

46.4 

53.7 

55.4 

60.2 

61.7 

62.4 

63.8 

64.0 

64.2 

64.4 

64.6 

64.7 

64.7 

64.8 

64.9 

GB 

4000 

46.8 

49.8 

57.6 

59.6 

65.0 

66.6 

67.3 

68.8 

69.1 

69.4 

69.7 

69.9 

70.0 

70.1 

70.1 

70.2 

GB 

3500 

47.9 

50.9 

59.2 

61.4 

66.9 

68.6 

69.5 

71.0 

71.3 

71.6 

71.9 

72.1 

72.2 

72.3 

72.3 

72.5 

OB 

3000 

52.0 

55.3 

64.6 

67.0 

73.6 

75.5 

76.6 

78.6 

78.9 

79.4 

79.9 

80.1 

80.2 

80.3 

80.3 

80.5 

GB 

2500 

53.3 

56.6 

66.8 

69.2 

76.1 

78.0 

79.2 

81.3 

81.7 

82.2 

82.7 

82.9 

83.0 

83.1 

83.2 

83.3 

GB 

2000 

54.4 

57.7 

68.8 

71.5 

78.9 

80.9 

82.2 

84.5 

85.0 

85.5 

86.0 

86.3 

86.4 

86.5 

86.5 

86.7 

OB 

1800 

54.7 

58.1 

69.3 

72.0 

79.5 

81.5 

82.9 

85.2 

85*7 

86.2 

B6.7 

87.0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

GB 

1500 

55.3 

58.7 

70.2 

73.2 

81.2 

83.4 

84.9 

87.3 

87.9 

88.4 

88.9 

89.3 

89.3 

89.4 

89.5 

89.6 

GB 

1200 

55.7 

59.2 

71.0 

74.0 

82.6 

85.0 

86.6 

89.2 

89.7 

90.2 

90.8 

91.2 

91.3 

91.4 

91.4 

91.6 

GB 

1000 

56.0 

59.5 

71.4 

74.5 

83.7 

86.3 

88.1 

90.8 

91.3 

91.8 

92.5 

92.8 

92.9 

93.0 

93.0 

93.2 

GB 

900 

56.0 

59.5 

71.6 

74.6 

83.9 

86.6 

88.3 

91.2 

91.7 

92.3 

92.9 

93.3 

93.4 

93.5 

93.5 

93.7 

08 

800 

56.0 

59.5 

71.7 

74.8 

84.3 

87.1 

88.9 

91.9 

92.5 

93.0 

93.6 

94.1 

94.2 

94.2 

94.3 

94.4 

GB 

700 

56.1 

59.5 

71.8 

75.0 

84.9 

87.8 

89.7 

92.9 

93.6 

94.1 

94.8 

95.2 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

GB 

600 

56.1 

59.5 

71.9 

75.0 

85.2 

88.1 

90.2 

93.6 

94.4 

94.9 

95.7 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.6 

OB 

500 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.5 

88.6 

90.8 

94.4 

95.3 

95.9 

96.8 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.7 

GB 

400 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.6 

88.9 

91.1 

95.0 

96.1 

96.8 

97.9 

98.6 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

GB 

300 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.6 

88.9 

91.1 

95.1 

96.3 

97.0 

98.2 

99.0 

99.1 

99.1 

99.2 

99.4 

GB 

200 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.6 

88.9 

91.1 

95.2 

96.3 

97.0 

98.3 

99.1 

99.4 

99.5 

99.5 

99.8 

GB 

100 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.6 

88.9 

91.1 

95.2 

96.4 

97.0 

98.3 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

GB 

000 

56.1 

59.6 

72.0 

75.2 

85.6 

88.9 

91.1 

95.2 

96.4 

97.0 

98.3 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

100.0 

TOTAL  RUNKR  OP  OBBERmilOMS  4298 
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OraUKTUIG  lOCATIOII  'A* 
OSAFEXMC,  ASBEVILLB  RC 


FBBCEIITAGB  FREQUBKCY  OF  OCCURRBRCB  OF  CEILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

SEmON  HUMBER:  107SS0  STKTIOII  RAMS:  AHSBACH  ABF/KATIERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OIC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  00-02 


ceiliin; 

IN 

FEET 

GE 

112 

GK 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VIStBILITY  IH  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

OB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

CEIL 

29.6 

33.3 

36.0 

36.6 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

OB 

20000 

32.8 

36.6 

39.2 

39.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

GE 

18000 

32.8 

36.6 

39.2 

39.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

CB 

16000 

32.8 

36.6 

39.2 

39.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

GB 

14000 

32.8 

36.6 

39.2 

39.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

GB 

12000 

32.8 

36.6 

39.2 

39.8 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

44.1 

GB 

10000 

33.9 

37.6 

40.3 

41.4 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GB 

9000 

33.9 

37.6 

40.3 

41.4 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

GE 

8000 

40.3 

44.6 

47.3 

48.4 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

GE 

7000 

43.0 

47.3 

50.0 

51.1 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GB 

6000 

43.0 

47.3 

50.0 

51.1 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE 

5000 

43.0 

47.3 

51.1 

52.2 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GB 

4500 

43.0 

47.3 

52.2 

53.2 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

56.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GB 

4000 

45.7 

50.0 

60.8 

61.8 

67.2 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GB 

3500 

47.3 

51.6 

62.4 

63.4 

69.9 

70.4 

71.0 

71.5 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GB 

3000 

52.7 

57.0 

71.0 

72.0 

80.1 

81.2 

62.8 

83.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GB 

2500 

52.7 

57.0 

71.0 

72.0 

80.1 

81.2 

82.8 

83.9 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

GE 

2000 

52.7 

57.0 

71.0 

72.0 

80.6 

82.8 

84.4 

85.5 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1800 

52.7 

57.0 

71.0 

72.0 

80.6 

82.8 

84.4 

85.5 

86.0 

86.0 

86.0 

Be,o 

86.0 

86.0 

86.0 

86.0 

GB 

1500 

52.7 

57.0 

72.6 

73.7 

82.3 

84.4 

86.0 

87.6 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GB 

1200 

54.3 

58.6 

74.2 

75.3 

83.9 

86.0 

87.6 

69.2 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GB 

locn 

54.3 

58.6 

74.2 

75.3 

83.9 

86.0 

87.6 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

08 

900 

54.3 

58.6 

74.2 

75.3 

83.9 

86.0 

87.6 

89.2 

89.8 

89.8 

89.8 

B9.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

OB 

800 

54.3 

58.6 

74.2 

75.3 

84.4 

86.6 

88.2 

89.8 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

700 

54.3 

58.6 

75.8 

76.9 

86.0 

88.2 

89.8 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

* 

600 

54.3 

58.6 

75.8 

76.9 

86.0 

88.2 

89.8 

91.4 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GB 

500 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

GB 

400 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

300 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

200 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

100 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

100.0 

GB 

000 

54.3 

58.6 

77.4 

78.5 

89.2 

91.4 

93.0 

96.8 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

100.0 

TOTAL  RUNUR  OP  OBSERVATIONS  186 


O  -  2  -  37 


USAFBTAC/DS— 92/284  -  Page  216 


OPBRATIHG  ZXXATIOH  *A* 
USAFBTAC,  ASBEVILLB  HC 


PERCR(?rAGB  FREQUEIICY  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUNBSR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAY 

HOURS: 

03-05 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IM 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GG 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

28.8 

29.5 

37.0 

39.0 

46.1 

47.2 

48.3 

49.2 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49-7 

49.7 

50.1 

6B 

20000 

30.8 

31.5 

39.9 

41.9 

50.3 

51.7 

52.8 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.3 

54.3 

54.8 

GB 

18000 

30.8 

31.5 

39.9 

41.9 

50.3 

51.7 

52.8 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.3 

54.3 

54.8 

GE 

16000 

30.8 

31.5 

39.9 

41.9 

50.3 

51.7 

52.8 

53.9 

53.9 

53.9 

54.1 

54.1 

54.1 

54.3 

54.3 

54.8 

6E 

14000 

30.8 

31.5 

40.1 

42.1 

50.6 

51.9 

53.0 

54.1 

54.1 

54.1 

54.3 

54.3 

54.3 

54.5 

54.5 

55.0 

GB 

12000 

31.0 

31.7 

41.2 

43.2 

51.7 

53.0 

54.3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.7 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.3 

as 

10000 

31.9 

32.6 

42.8 

44.8 

53.7 

55.0 

56.3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.6 

57.6 

57.9 

57.9 

58.3 

GB 

9000 

32.2 

32.8 

43.2 

45.2 

54.1 

55.4 

56.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.1 

58.1 

58.1 

58.5 

58.5 

59.0 

GB 

8000 

34.1 

34.8 

45.7 

47.9 

57.4 

58.8 

60.1 

61.2 

61.4 

61.4 

61.6 

61.6 

61.6 

62.1 

62.1 

62.5 

as 

7000 

35.3 

35.9 

47.2 

49.4 

59.4 

60.8 

62.1 

63.2 

63.4 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

64.1 

64.1 

64.5 

GB 

6000 

35.5 

36.1 

47.5 

49.7 

59.6 

61.0 

62.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.9 

63.9 

63.9 

64.3 

64.3 

64-7 

e> 

5000 

36.1 

36.8 

48.6 

51.0 

61.6 

63.4 

65.0 

66.1 

66.5 

66.5 

66.7 

66.7 

66.7 

67.2 

67.2 

67.6 

OB 

4500 

36.4 

37.0 

50.1 

52.5 

63.4 

65.2 

66.7 

67.8 

60.3 

68.3 

68.5 

68.5 

68.5 

69.0 

69.0 

69.4 

CB 

4000 

37.5 

38.4 

51.9 

54.8 

66.3 

69.0 

70.5 

72.1 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.8 

73.8 

74.3 

as 

3500 

37.5 

38.4 

52.8 

55.7 

67.6 

70.5 

72.1 

73.6 

74.7 

74.7 

74.9 

75.2 

75.2 

75.6 

75.6 

76.1 

as 

3000 

40.6 

41.7 

57.0 

60.1 

73.2 

76.5 

78.3 

79.8 

80.9 

80.9 

81.2 

81.6 

81.6 

82.0 

82.0 

82.5 

GB 

2500 

40.6 

41.7 

57.0 

60.3 

73.6 

76.9 

78.7 

80.3 

81.4 

81.4 

81.6 

82.0 

82.0 

82.5 

82.5 

82.9 

CB 

2000 

41.5 

42.8 

58.3 

61.6 

76.1 

79.6 

81.4 

82.9 

84.0 

84.3 

84.5 

84.9 

84.9 

85.4 

85.4 

85.8 

GB 

1800 

41.7 

43.0 

58.5 

61.9 

76.3 

79.8 

81.6 

83.1 

84.3 

84.5 

84.7 

85.1 

85.1 

85.6 

85.6 

86.0 

OB 

1500 

42.1 

43.5 

59.6 

63.0 

77.4 

81.2 

82.9 

84.9 

86.5 

86.7 

86.9 

87.4 

87.4 

87.8 

87.8 

88.2 

CB 

1200 

42.6 

43.9 

61.0 

64.3 

78.9 

82.7 

84.5 

86.7 

88.2 

88.7 

88.9 

89.4 

89.4 

89.8 

89.8 

90.2 

GB 

1000 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

80.5 

84.7 

86.7 

88.9 

90.5 

90.9 

91.1 

91.6 

91.6 

92.0 

92.0 

92.5 

CB 

900 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

80.9 

85.1 

87.1 

89.4 

90.9 

91.4 

91.6 

92.0 

92.0 

92.5 

92.5 

92.9 

OB 

800 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

81.2 

85.4 

87.4 

89.8 

91.4 

91.8 

92.0 

92.5 

92.7 

93.1 

93.1 

93.6 

CB 

700 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

81.2 

86.0 

88.0 

90.5 

92.0 

92.5 

92.7 

93.1 

93.3 

93.8 

93.8 

94.2 

CB 

600 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

81.2 

86.0 

88.0 

90.5 

92.0 

92.5 

y2.7 

93.1 

93.3 

93.8 

93.8 

94.2 

CB 

500 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.1 

91.8 

93.3 

93.8 

94.0 

95.1 

95.3 

95.8 

95.8 

96.2 

GB 

400 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.4 

92.2 

93.8 

94.5 

94.9 

96.0 

96.2 

96-7 

96.7 

97.1 

CB 

300 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.4 

92.2 

94.2 

94.9 

95.6 

96.9 

97.1 

97.6 

97.6 

98.0 

CB 

200 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.4 

92.2 

94.2 

95.3 

96.0 

97.6 

97.8 

98.2 

98.2 

99.3 

GB 

100 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.4 

92.2 

94.2 

95.6 

96.5 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

lou.o 

CB 

000 

42.8 

44.1 

61.6 

65.2 

82.0 

87.1 

89.4 

92.2 

94.2 

95.6 

96.5 

98.0 

98.2 

98.7 

98.7 

100.0 

tCflAL  NUMBSR  OP  OT8RRVATI0N8  451 
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aemaina  iackticm  *v 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PBRCEHTACB  FRBQUEHCT  OP  OCCUTOEHCS  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  RlffOER:  107S50  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UTC: 

-  1 

HOOTB: 

HAY 

BOUBS: 

06-08 

CBI1*I1V6 

VISIBILITY  HI 

METERS 

HI  1 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

1  112 

90 

so 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBIL 

23.4 

24.1 

30.9 

33.1 

39.1 

40.4 

41.6 

42.3 

42.8 

43.0 

43.5 

43.5 

43.5 

43.6 

43.6 

43.8 

CE 

20000 

26.8 

27.7 

35.4 

37.9 

44.5 

46.0 

47.2 

48.1 

48.5 

48.8 

49.3 

49.3 

49.3 

49.4 

49.4 

49.6 

GE 

18000 

26.9 

27.8 

35.5 

38.0 

44.7 

46.2 

47,5 

48.4 

48.8 

49.1 

49.6 

49.6 

49.6 

49.7 

49.7 

49.9 

« 

16000 

26.9 

27.8 

35.5 

38.0 

44.7 

46.2 

47.5 

48.4 

48.8 

49.1 

49.6 

49.6 

49.6 

49.7 

49.7 

49.9 

GE 

14000 

27.1 

28.0 

36.1 

38.6 

45.7 

47.2 

48.5 

49.4 

49.9 

50.1 

50.6 

50.6 

50.6 

50.7 

50.7 

50.9 

GB 

12000 

27.1 

28.0 

36.1 

38.8 

45.9 

47.3 

48.7 

49.6 

50.0 

50.3 

50.7 

50.7 

50.7 

50.9 

50.9 

51.0 

GE 

10000 

28.6 

29.4 

38.0 

40.7 

48.2 

49.7 

51.0 

52.1 

52.5 

52.8 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.6 

08 

9000 

28.7 

29.6 

39.1 

41.7 

49.4 

50.9 

52.2 

53.3 

53.7 

54.0 

54.4 

54.4 

54.4 

54.6 

54.6 

54.7 

08 

8000 

30.6 

31.5 

42.6 

45.7 

54.6 

56.1 

57.5 

58.6 

59.2 

59.6 

60.1 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.4 

08 

7000 

31.7 

32.8 

44.5 

47.5 

56.5 

58.0 

59.5 

60.7 

61.4 

61.8 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.6 

GB 

6000 

32.4 

33.6 

45.3 

48.2 

57.4 

58.9 

60.4 

61.5 

62.3 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.5 

08 

5000 

33.6 

34.8 

46.7 

49.7 

59.9 

61.5 

63.2 

64.5 

65.2 

65.7 

66.1 

66.1 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

GE 

4500 

34.3 

35.5 

47.8 

50.9 

61.1 

62.7 

64.3 

65.8 

66.6 

67.0 

67.5 

67.5 

67.5 

67.6 

67.6 

67.8 

OB 

4000 

36.4 

37.6 

50.9 

54.6 

65.4 

67.6 

69.8 

71.4 

72.3 

72.9 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

08 

3500 

37.0 

38.2 

51.8 

55.5 

66.6 

68.8 

71.0 

72.6 

73.5 

74.3 

74.7 

74.7 

74.7 

74.9 

74.9 

75.0 

GB 

3000 

38.2 

39.5 

53.6 

58.0 

70.0 

72.5 

74.9 

76.5 

77.7 

78.6 

79.0 

79.0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.3 

08 

2500 

38.5 

39.8 

53.8 

58.4 

70.4 

72.9 

75.3 

76.9 

78.1 

79.0 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.7 

08 

2000 

39.1 

40.5 

55.2 

59.9 

72.5 

75.3 

77.8 

79.6 

80.8 

81.7 

82.1 

82.1 

82.1 

82.2 

82.2 

82.4 

08 

1800 

39.2 

40.7 

55.3 

60.1 

72.6 

75.4 

78.0 

79.7 

80.9 

81.8 

82.2 

82.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.5 

GB 

1500 

40.4 

42.2 

57.4 

62.1 

74.9 

78.1 

80.6 

82.8 

84.0 

84.9 

85.4 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.7 

GB 

1200 

40.8 

42.6 

58.0 

62.7 

76-0 

79.6 

82.1 

84.5 

85.7 

86.5 

87-0 

87.0 

87.0 

87.1 

87.1 

87.3 

08 

1000 

40.8 

42.6 

58.0 

62.7 

76.3 

79.9 

82.7 

85.1 

86.2 

87.1 

87.7 

87.7 

87.7 

87.9 

87.9 

88.0 

GE 

900 

40.8 

42.6 

58.6 

63.3 

76.9 

80.5 

83.3 

85.7 

87.0 

87.9 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.6 

88.8 

GB 

800 

40.8 

42.6 

58.6 

63.3 

77.5 

81.1 

84.3 

86.7 

88.0 

88.9 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.8 

GB 

700 

41.0 

42.8 

58.9 

63.6 

78.1 

81.8 

85.2 

87.9 

89.3 

90.2 

90.8 

90.8 

90.8 

91.0 

91.0 

91.1 

08 

600 

41.0 

42.8 

58.9 

63.6 

78.4 

82.1 

85-7 

88.5 

89.9 

90.8 

91.4 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

GB 

500 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87.4 

9^.6 

93.6 

95.1 

95.7 

95.7 

95.9 

96.0 

96.0 

96.2 

GB 

400 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87.6 

91.7 

94.1 

96.2 

97.3 

97.3 

97.5 

97.6 

97.6 

97.8 

08 

300 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87,7 

91.9 

94.5 

96.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

08 

200 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87.7 

91.9 

94.5 

97.0 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

98. 8 

99.6 

GB 

100 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87.7 

91.9 

94.5 

97.0 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

100.0 

GB 

000 

41.3 

43.0 

59.2 

64.1 

79.3 

83.6 

87  .7 

91.9 

94.5 

97.0 

98.7 

98.7 

98.8 

99.1 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUHBBR  OT  08SBRVKTIONS  676 
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OPERATING  IXX»TION  "A" 
USAPETAC,  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAnOR  NUHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GE  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

csn. 

29.6 

31.2 

35.5 

36.4 

37.1 

37.2 

37.8 

38.0 

38.0 

38.0 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

38.1 

6B 

20000 

34.1 

35.9 

41.1 

42.4 

43.7 

43.9 

44.4 

44.6 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

44.7 

GE 

18000 

34.3 

36.2 

41.4 

42.7 

44.0 

44.2 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GB 

16000 

34.3 

36.2 

41.4 

42.7 

44.0 

44.2 

44.7 

44.9 

44.9 

44.9 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

6B 

14000 

34.5 

36.4 

41.6 

43.1 

44.4 

44.6 

45.2 

45.3 

45.3 

45.3 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

GE 

12000 

34.6 

36.5 

42.0 

43.6 

44.9 

45.0 

45.6 

45.7 

45.7 

45.7 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

45.9 

GE 

10000 

35.6 

37.7 

43.6 

45.2 

46.6 

46.8 

47.3 

47.5 

47.5 

47.5 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

47.6 

GE 

9000 

37.1 

39.1 

45.3 

46.9 

48.3 

48.5 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

49.4 

OB 

6000 

40.4 

42.9 

49.5 

51.2 

53.7 

53.8 

54.4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

7000 

42.6 

45.0 

51.9 

53.7 

56.9 

57.0 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.9 

57.9 

57.9 

57  .9 

57.9 

57.9 

GB 

6000 

42.9 

45.3 

52.2 

54.3 

57.4 

57.6 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

OB 

5000 

43.7 

46.2 

53.7 

55.7 

59.2 

59.3 

59.9 

60.0 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

GB 

4500 

44.3 

46.8 

54.3 

56.4 

60.5 

60.6 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

61.5 

68 

4000 

47.9 

50.5 

59.5 

61.8 

66.4 

66.8 

67.5 

67.7 

67.7 

67.7 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

3500 

49.6 

52.2 

61.9 

64.2 

69.1 

69.6 

70.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

VO.  6 

70.6 

GB 

3000 

53.8 

56.9 

68.1 

70.6 

76.2 

76.6 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GB 

2500 

54.3 

57.4 

68.8 

71.3 

77.2 

77.8 

79.1 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GB 

2000 

57.9 

61.2 

73.3 

76.0 

82.4 

83.8 

85.3 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GB 

1800 

57.9 

61.2 

73.4 

76.2 

82.5 

84.0 

85,4 

85.7 

85.7 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

OB 

1500 

59.7 

63.2 

75.9 

78.6 

85.1 

86.7 

88.2 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

1200 

60.6 

64.1 

77.2 

79.9 

87.0 

88.6 

90.0 

90.8 

90.8 

90.8 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

GB 

1000 

61.2 

64.8 

78.4 

81.2 

88.6 

90.3 

91.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92. B 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

900 

61.2 

64.8 

78.4 

81.2 

88.6 

90.3 

91.9 

92.6 

92.6 

92.6 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

800 

61.3 

64.9 

78.6 

81.5 

89.2 

91.1 

92.6 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

08 

700 

61.5 

65.1 

79.2 

82.3 

90.5 

92.6 

94.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GB 

600 

61.5 

65.1 

79.2 

82.3 

90.8 

92.9 

94.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GB 

500 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.2 

95.1 

97.3 

97.4 

97.5 

97.7 

97,7 

97.7 

97-7 

97.7 

97-7 

GB 

400 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.2 

95.2 

97,8 

98.0 

98.6 

98.7 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

OB 

300 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.4 

95.4 

98.3 

98.4 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.4 

95.4 

98.3 

98.4 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.4 

95.4 

98.3 

98.4 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

000 

61.6 

65.4 

79.5 

82.5 

91.1 

93.4 

95.4 

98.3 

98.4 

99.1 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPBRMTIIIG  UXATlCm  *A* 

usafbtm;,  asbbviue  rc 


PERCEHTAGB  PREQUBNCy  OF  OCCURRERCB  OF  CEILING  VENSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLY  OBSERVATIONS 


SIKTIOH  NUMBER:  107S50  STNIION  NAME:  AHSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


LST  to  UTC: 

-  1 

MOIfTH: 

MAY 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IH 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

29.6 

31.8 

33.5 

33.7 

34.2 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

6B 

20000 

34.8 

37.3 

39.7 

40.0 

40.6 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

6E 

18000 

35.3 

37.7 

40.3 

40.6 

41.2 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

41.4 

6B 

16000 

35.3 

38.0 

40.6 

40.9 

41.4 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

GB 

14000 

35.3 

38.0 

40.6 

40.9 

41.4 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

GB 

12000 

35.3 

38.0 

40.6 

40.9 

41.4 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

41.7 

GE 

10000 

36.8 

39.9 

42.7 

43.0 

43.6 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

43.9 

6E 

9000 

37.8 

40.9 

43.9 

44.2 

44.7 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GB 

8000 

41.0 

44.5 

48.1 

48.6 

49.8 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.1 

GB 

7000 

42.7 

46.5 

50.1 

50.8 

52.4 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

GB 

6000 

42.9 

46.6 

50.2 

50.9 

52.5 

52.9 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GS 

5000 

44.3 

48.1 

51.7 

52.4 

54.1 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GB 

4500 

45.6 

49.5 

53.2 

54.1 

55.8 

56.3 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

56.4 

GB 

4000 

51.5 

56.1 

60.1 

61.3 

63.5 

64.0 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

GB 

3500 

57.4 

62.0 

66.9 

68.3 

70.9 

71.5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GB 

3000 

66.3 

71.7 

76.7 

78.6 

82.2 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

2500 

67.5 

72.8 

78.1 

80.0 

83.7 

84.5 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

GB 

2000 

71.1 

76.4 

82.6 

84.5 

88.8 

89.5 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GB 

1800 

71.2 

76.5 

82.7 

84.7 

89.1 

89.8 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

GE 

1500 

72.4 

77.7 

84.3 

86.5 

90.9 

91.8 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

GE 

1200 

73.1 

78.4 

85.5 

87.6 

92.4 

93.2 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

GB 

1000 

74.0 

79.4 

86.9 

89.4 

94.4 

95.5 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

900 

74.0 

79.4 

86.9 

89.4 

94.4 

95.5 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GE 

800 

74.1 

79.6 

87.1 

89.5 

94.5 

95.8 

96.7 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

96.8 

GB 

700 

74.1 

79.6 

87.1 

89.5 

94.5 

95.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

«B 

600 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.4 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

500 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.4 

97.4 

98.1 

98.1 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GB 

400 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.5 

97.8 

98.8 

98.8 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

« 

300 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.5 

98.0 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.5 

98.0 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.5 

98.0 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

74.7 

80.1 

87.6 

90.1 

95.1 

96.5 

98.0 

99.0 

99.0 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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esses  esses  sesse  esses  eesse  sesse 


OPBmTITC  LOCATIOR  "A-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBTAC,  ASHEVILLB  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOil  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KA3TBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  15-17 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IH 

FEET 

08 

112 

GB 

90 

GS 

80 

GB 

60 

GB 

46 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

35.5 

37.9 

39.1 

39.6 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

GB  20000 

41.6 

44.3 

46.1 

46.5 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

6E  18000 

42.3 

45.0 

46.7 

47.2 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47,9 

6E  16000 

42.3 

45.0 

46.7 

47.2 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GB  14000 

42.4 

45.1 

47.0 

47.5 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

48.3 

GE  12000 

42.9 

45.6 

47.5 

47.9 

48.7 

48.7 

48. 7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GB  10000 

44.5 

47.3 

49.2 

49.7 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GE  9000 

45.1 

48.3 

50.2 

50.6 

51.4 

51.4 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

51.6 

GE  8000 

49.5 

53.2 

55.4 

56.0 

57.1 

57.1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

OB  7000 

51.6 

55.5 

58.0 

59.0 

60.3 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

GE  6000 

51.9 

55.8 

58.4 

59.3 

60.6 

60.9 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

OB  5000 

53.3 

57.3 

59.9 

60.9 

62.1 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GE  4500 

54.3 

58.4 

61.2 

62.1 

63.4 

63.7 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

OB  4000 

61.0 

65.6 

68.6 

69.9 

71.9 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

GB  3500 

63.6 

68.6 

71.9 

73.5 

75.7 

76.3 

76.5 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

GE  3000 

71.3 

76.5 

81.7 

83.3 

86.0 

86.6 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2 

OB  2500 

73.2 

78.4 

84.5 

86.1 

89.1 

89.7 

90.1 

90.2 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

OB  2000 

75.1 

80.6 

86.9 

88.6 

91.6 

92.3 

92.6 

92.7 

92.7 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE  1800 

75.4 

80.9 

87.2 

89.1 

92.1 

92.7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

OS  1500 

76.3 

81.9 

88.3 

90.2 

93.2 

93.8 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

GE  1200 

76.8 

82.3 

88.8 

90.7 

93.8 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GE  1000 

77.4 

83.0 

89.4 

91.3 

94.6 

96.2 

96.5 

96.7 

96.7 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB  900 

77.4 

83.0 

89.4 

91.3 

94.6 

96.4 

96.7 

96.8 

96.8 

97.2 

97.2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB  800 

77.4 

83.0 

89.4 

91.3 

94.6 

96.4 

96.7 

96.8 

96.8 

97-2 

97-2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB  700 

77.4 

83.0 

89.4 

91.3 

94.6 

96.4 

96.7 

97.0 

97.0 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

08  600 

77.4 

83.0 

89.4 

91.3 

94.6 

96.4 

96.7 

97.2 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

OE  500 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

96.8 

97.3 

98.1 

98.3 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB  400 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

97.0 

97.8 

98.6 

98.7 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE  300 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

97.0 

97.8 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

97.0 

97.8 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE  100 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

97.0 

97-8 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

ICO.O 

100.0 

100.0 

OB  000 

77.4 

83.0 

89.6 

91.5 

95.1 

97.0 

97.8 

98.9 

99.1 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  634 


D  -  2  -  42 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  221 


OraUKTIHO  lOCATICIt  'A* 
OSAFEIAC,  ASHEVILLE  RC 


PKRCERTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CBILIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXKTIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

MAY 

hours: 

18-20 

CEILmO 

VISIBILITY  IN 

METERS 

m 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

ge 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

41.9 

43.7 

45.9 

46.4 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

46.6 

GB 

20000 

46.9 

49.3 

51.8 

52.5 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

52.7 

GS 

18000 

47.7 

50.0 

52.5 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GE 

16000 

47.7 

50.0 

52.5 

53.2 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GB 

14000 

48.0 

50.4 

52.9 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

CE 

12000 

48.9 

51.3 

53.8 

54.5 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

CB 

10000 

50.2 

53.1 

55.6 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

9000 

51.1 

54.0 

56.5 

57.2 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GB 

8000 

56.1 

60.1 

62.6 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

CB 

7000 

57.6 

61.5 

65.1 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

CB 

6000 

58.1 

62.1 

65.6 

66.7 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

CB 

5000 

59.5 

63.5 

67.1 

68.2 

68.7 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

CB 

4500 

61.2 

65.1 

69.2 

70.5 

71.2 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

CB 

4000 

65.5 

70.0 

75.4 

76.6 

77.7 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

3500 

66.5 

71.6 

77.7 

79.0 

80.0 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

3000 

70.7 

76.1 

84.7 

86.5 

87.9 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

OB 

2500 

71.4 

76.8 

86.0 

87.8 

89.6 

90.6 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GB 

2000 

72.1 

77.5 

87.1 

88.8 

90.6 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

CB 

1800 

72.1 

77.5 

87.1 

88.8 

90.6 

91.7 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

CB 

1500 

72.5 

77.9 

87.9 

89.7 

91.7 

93.0 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GB 

1200 

72.5 

77.9 

88.3 

90.1 

92.1 

93.7 

94.1 

94.2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

OB 

1000 

72.8 

78.2 

89.0 

90.8 

92.8 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

900 

72.8 

78.2 

89.0 

90.8 

92.8 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

800 

72.8 

78.2 

89.0 

90.8 

92.8 

94.8 

95.1 

95.3 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

700 

72.8 

78.2 

89.0 

90.8 

92.8 

95.1 

95.5 

95.7 

95.7 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

600 

72.8 

78.2 

89.0 

90.8 

92.8 

95.3 

95.7 

96.2 

96.2 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

500 

72.8 

78.2 

69.7 

91.5 

93.5 

96.2 

96.9 

97.7 

97.0 

98.7 

98.9 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

72.8 

78.2 

89.7 

91.5 

93.5 

96.4 

97.3 

98.6 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

72.8 

78.2 

89.7 

91.5 

93.5 

96.4 

97.3 

98.6 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

72.8 

78.2 

89.7 

91.5 

93.5 

96.4 

97.3 

96.6 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

100 

72.8 

78.2 

89.7 

91.5 

93.5 

96.4 

97.3 

98.6 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

000 

72.8 

78.2 

89.7 

91.5 

93.5 

96.4 

97.3 

98.6 

98.7 

99.6 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NOmER  OF  OBSERVATIONS  556 
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OFEmnHO  UXATIOII  *A’  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFE1AC,  ASHEVILLB  HC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  NtMBER:  107550  STRTIOR  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UTC: 

-  1 

nOHTHt 

me 

HOURS: 

21-23 

CEILING 

VISIBILITY  IB 

MEISRS 

III 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBIL 

44.7 

46.3 

49.9 

49.9 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.5 

50.5 

50.5 

GB 

20000 

47.1 

49.1 

52.7 

52.7 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.3 

53-3 

53.3 

GB 

18000 

47.3 

49.3 

53.1 

53.1 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

GE 

16000 

47.3 

49.3 

53.1 

53.1 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.7 

53.7 

53.7 

OB 

14000 

47.5 

49.5 

53.3 

53.3 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.9 

53.9 

53.9 

6B 

12000 

48.5 

50.7 

54.9 

54.9 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

10000 

49.5 

51.7 

56.1 

56.3 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

9000 

50.1 

52.3 

56.7 

56.9 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57,3 

57,3 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

8000 

54.5 

57.3 

62.0 

62.2 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.0 

63.2 

63.2 

63.2 

GB 

7000 

56.1 

59.0 

64.6 

65.0 

66.6 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.2 

67.2 

67.2 

GB 

6000 

56.1 

59.0 

64.6 

65.0 

67.2 

67.4 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

GB 

5000 

56.3 

59.2 

65.4 

65.8 

68.2 

68.4 

68.4 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.8 

68.8 

68.8 

GB 

4500 

56.9 

59.8 

66.4 

66.8 

69.2 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

GB 

4000 

60.2 

64.4 

72.4 

72.8 

75.3 

75.5 

75.5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.9 

75.9 

75.9 

OK 

3500 

61.2 

65.4 

74.2 

74.6 

77.9 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.5 

78.5 

78.5 

GB 

3000 

64.6 

68.8 

79.7 

80.3 

86.7 

87.5 

87.5 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.5 

88.5 

88.5 

GB 

2500 

64.8 

69.0 

80.1 

80.7 

87.1 

87.9 

87.9 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

88.9 

GB 

2000 

64.8 

69.0 

80.7 

81.5 

88.1 

89.1 

89.3 

90.1 

90.1 

90.1 

90. r 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

OK 

1800 

64.8 

69.0 

80.7 

81.5 

88.1 

89.1 

89.3 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

GB 

1500 

64.8 

69.0 

80.9 

81.7 

88.7 

90.1 

90.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

OK 

1200 

65.0 

69.2 

81.3 

82.1 

89.3 

91.1 

91.5 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6 

92.6 

GB 

1000 

65.6 

69.8 

82.3 

83.1 

90.9 

92.6 

93.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

CB 

900 

65.6 

69.8 

82.3 

83.1 

90.9 

92.6 

93.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

OK 

800 

65.6 

69.8 

82.3 

83.1 

90.9 

92.8 

93.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

OB 

700 

65.6 

69.8 

82.5 

83.3 

91.1 

93.0 

93.6 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

600 

65.6 

69.8 

82.7 

83.5 

91.3 

93.4 

94.0 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

OK 

500 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.4 

98.4 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

400 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

99.8 

99.8 

OB 

300 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

GK 

200 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

100 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

000 

65.6 

69.8 

83.3 

84.3 

92.6 

94.8 

95.6 

98.8 

99.0 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTH.  HnOBR  or  OBSBRVATIORS  503 
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OPBIUarillO  lOCATIOH  'A* 
USAFEXAC,  ASHKVIIiB  HC 


PRHCKIITAGB  frequbrcy  of  occurrehce  of  ceiling  versus  visibility 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

SWION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  MAY  HOURS:  ALL 


CEILINa 

IN 

FEET 

GE 

112 

6E 

90 

GB 

60 

GS 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  6B  GE  GB 

48  40  32  24 

OB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

m 

CEIL 

32.7 

34.4 

38.1 

39.0 

41.2 

41.6 

42.0 

42.2 

42.3 

42.3 

42.4 

42.4 

42.4 

42.5 

42.5 

42.6 

G8 

20000 

36.9 

38.8 

43.2 

44.2 

46.8 

47.2 

47.6 

47.9 

47.9 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

GB 

18000 

37.2 

39.2 

43.6 

44.6 

47.2 

47.6 

48.0 

48.3 

48.3 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.6 

GB 

16000 

37.2 

39.2 

43.6 

44.7 

47.2 

47.6 

48.0 

48.3 

48.4 

48.4 

48.5 

48.5 

48.5 

48.6 

48.6 

48.7 

GB 

14000 

37.4 

39.4 

43.9 

44.9 

47.6 

48.0 

48.4 

48.7 

48.7 

48.8 

48.9 

48.9 

48.9 

49.0 

49.0 

49.0 

GB 

12000 

37.7 

39.7 

44.4 

45.5 

48.1 

48.6 

49.0 

49.3 

49.3 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

GS 

10000 

39.0 

41.2 

46.1 

47.3 

50.0 

50.5 

50.9 

51.2 

51.3 

51.3 

51.4 

51.4 

51.4 

51.5 

51.5 

51.6 

GB 

9000 

39.7 

41.9 

47.1 

48.2 

51.0 

51.5 

51.9 

52.2 

52.3 

52.3 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.6 

GB 

8000 

43.3 

45.9 

51.7 

53.0 

56.4 

56.8 

57.3 

57.6 

57.7 

57.8 

57.9 

57.9 

57.9 

58.0 

58.0 

58.1 

G8 

7000 

44.9 

47.7 

53.9 

55.3 

59.1 

59.7 

60.2 

60.5 

60.7 

60.7 

60.8 

60.8 

60-8 

60.9 

60.9 

61.0 

GB 

6000 

45.2 

48.1 

54.3 

55.7 

59.6 

60.2 

60.7 

61.0 

61.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.4 

61.4 

61.5 

GB 

5000 

46.3 

49.1 

55.6 

57.1 

61.3 

61.9 

62.5 

62.9 

63.0 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.4 

GB 

4500 

47.1 

50.0 

56.9 

58.5 

62.8 

63.5 

64.0 

64.4 

64.5 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.9 

GB 

4000 

51.1 

54.4 

62.3 

64.2 

69.0 

70.1 

70.7 

71.2 

71.4 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

71.7 

71.8 

GB 

3500 

53.0 

56.5 

65.1 

67.0 

72.2 

73.3 

73.9 

74.4 

74.7 

74.8 

74.9 

75.0 

75.0 

75.1 

75.1 

75.1 

GB 

3000 

57.9 

61.6 

71.6 

73.9 

80.1 

81.3 

82.2 

82.9 

83.2 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

GB 

2500 

58.6 

62.3 

72.6 

74.9 

81.4 

82.7 

83.6 

84.2 

84.5 

84.7 

84.8 

84.8 

84.8 

84.9 

84.9 

85.0 

08 

2000 

60.2 

64.1 

74.9 

77.3 

84.2 

85.8 

86.8 

87.5 

87.8 

88.0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.2 

88.2 

88.3 

GB 

1800 

60.4 

64.2 

75.0 

77.5 

84.4 

85.9 

87.0 

87.6 

88.0 

88.1 

88.3 

88.3 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

GB 

1500 

61.2 

65.2 

76.5 

78.9 

86.0 

87.7 

88.8 

89.7 

90.1 

90.2 

90.4 

90.4 

90.4 

90.5 

90.5 

90.6 

08 

1200 

61.8 

65.7 

77.3 

79.8 

87.1 

89.1 

90.2 

91.1 

91.5 

91.7 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

GB 

1000 

62.2 

66.2 

78.1 

80.7 

88.3 

90.5 

91.7 

92.7 

93.1 

93.4 

93.5 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

GB 

900 

62.2 

66.2 

78.2 

80.7 

88.4 

90.6 

91.9 

92.9 

93.3 

93.6 

93.7 

93.7 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

800 

62.3 

66.2 

78.2 

80.8 

88.6 

90.9 

92.3 

93.3 

93.7 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

94.3 

94.3 

94.4 

GB 

700 

62.3 

66.3 

78.5 

81.1 

89.0 

91.5 

92.9 

94.1 

94.5 

94.8 

94.9 

94.9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.2 

GB 

600 

62.4 

66.4 

78.6 

81.2 

89.2 

91.8 

93.2 

94.6 

95.0 

95.3 

95.4 

95.4 

95.5 

95.6 

95.6 

95.7 

GB 

500 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.6 

94.2 

96.2 

96.8 

97.5 

97.6 

97.7 

97.8 

97.9 

97.9 

98.0 

08 

400 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.7 

94.4 

96.7 

97.5 

98.3 

98.6 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

GB 

300 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.7 

94.5 

96.9 

97-7 

98.6 

99.1 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

GB 

200 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.7 

94.5 

96.9 

97.7 

98.7 

99.2 

99.4 

99.5 

99.6 

99.6 

99.8 

GB 

100 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.7 

94.5 

96.9 

97.7 

98.7 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

GB 

000 

62.5 

66.5 

78.9 

81.6 

90.0 

92.7 

94.5 

96.9 

97.7 

98.7 

99.3 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

100.0 

TOnL  HWBER  OP  OMERVHTIOIIB  4394 
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OPBIMTIIR  LOCKTIOn  *A’ 
USAFBIAC.  ASBBVn.LB  RC 


PERCBRTJI6B  FKBQUBRCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmnOR  HUOER:  1075S0  STAnOH  NAME:  ANSBACH  ABF/KATISRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

JUN 

HOURS: 

00-02 

CBILIRG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

III 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

25.6 

26.7 

33.3 

37.8 

43.9 

43.9 

43.9 

47.2 

47.2 

48.9 

48.9 

48.9 

48.9 

48 .9 

48.9 

48.9 

6E 

20000 

26.7 

27.8 

34.4 

38.9 

45.6 

45.6 

45.6 

48.9 

48.9 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

6B 

18000 

26.7 

27.8 

34.4 

38.9 

45.6 

45.6 

45.6 

48.9 

48.9 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

GE 

16000 

26.7 

27.8 

34.4 

38.9 

45.6 

45.6 

45.6 

48.9 

48.9 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

6B 

14000 

26.7 

27.8 

34.4 

38.9 

45.6 

45.6 

45.6 

48.9 

48.9 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

6B 

12000 

27.2 

28.3 

35.0 

39.4 

46.1 

46.1 

46.1 

49.4 

49.4 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GE 

10000 

28.3 

29.4 

37.8 

42.2 

48.9 

48.9 

48.9 

52.2 

52.2 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

6B 

9000 

28.3 

29.4 

37.8 

42.2 

48.9 

48.9 

48.9 

52.2 

52.2 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

53.9 

GE 

8000 

31.7 

32.8 

41.7 

46.1 

52.8 

52.8 

52.8 

56.1 

56.1 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

7000 

31.7 

32.8 

42.8 

47.2 

54.4 

54.4 

54.4 

57.8 

59.4 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

CB 

6000 

32.8 

33.9 

43.9 

48.3 

55.6 

55.6 

55.6 

58.9 

60.6 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

08 

5000 

35.0 

36.1 

46.7 

51.1 

60.0 

60.0 

60.0 

63.3 

65.0 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

OB 

4500 

35.6 

36.7 

47.2 

51.7 

60.6 

60.6 

60.6 

63.9 

65.6 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

4000 

37.8 

38.9 

51.1 

56.1 

65.6 

65.6 

65.6 

68.9 

70.6 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

3500 

39.4 

40.6 

52.8 

57.8 

67.2 

67.2 

67.2 

70.6 

72.2 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

OB 

3000 

42.2 

43.3 

60.0 

67.2 

80.0 

80.0 

80.0 

83.3 

85.0 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

2500 

42.2 

43.3 

60.0 

67.2 

80.0 

80.0 

80.0 

83.3 

85.0 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

OB 

2000 

42.2 

45.0 

62.2 

69.4 

82.2 

82.2 

82.2 

85.6 

87.2 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

OB 

1800 

42.2 

45.0 

62.2 

69.4 

82.2 

82.2 

82.2 

85.6 

87.2 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

1500 

42.2 

45.0 

62.2 

69.4 

82.8 

83.9 

84.4 

87.8 

89.4 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

OB 

1200 

42.2 

45.0 

65.6 

72.8 

87.8 

88.9 

89.4 

92.8 

94.4 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

GE 

1000 

43.3 

46.1 

66.7 

73.9 

88.9 

90.0 

90.6 

93.9 

95.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

900 

43.3 

46.1 

66.7 

73.9 

88.9 

90.0 

90.6 

93.9 

95.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

800 

43.3 

46.1 

66.7 

73.9 

88.9 

90.0 

90.6 

93.9 

95.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

OB 

700 

43.3 

46.1 

66.7 

73.9 

88.9 

90.0 

90.6 

93.9 

95.6 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97-2 

OB 

600 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

90.6 

91.7 

92.2 

95.6 

97-2 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

500 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91.7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91.7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91.7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91-7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91.7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

43.3 

46.1 

67.8 

75.0 

91.7 

92.8 

93.3 

96.7 

98.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOEAL  NUMBIR  GT  OnBRVATIOIIS  180 
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CPBRKTIRO  IMXncm  -A’ 
DSAFETAC,  ASHBVILLB  RC 


PERCElfXAGB  FREQUElfCY  OF  OCCURREUCS  OF  CBILIHO  VERSUS  VISIBILITY 
FRON  BOURLY  OBSERVATIOHS 

SmiOH  HUMBER:  107550  STATIOH  HAMB:  ARSBACB  ARP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MOHTB:  J1IN  HOURS:  03-05 


CBILIIIG 

HI 

FBBT 

GB 

112 

at 

90 

GB 

80 

GB 

60 

08 

48 

VISIBILITY  III 

GB  GB 

40  32 

METERS 

OB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

6E 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GE 

00 

m 

CEIL 

16.9 

17.3 

23.2 

24.6 

31.0 

32.0 

33.4 

33.8 

35.4 

35.6 

35.6 

36.5 

36.5 

36.5 

36.9 

37.3 

tm 

20000 

19.1 

19.6 

26.1 

27.7 

34.6 

35.6 

37.1 

37.5 

39.3 

39.5 

39.5 

40.3 

40.3 

40.3 

41.1 

41.5 

QB 

18000 

19.1 

19.6 

26.1 

27.7 

34.6 

35.6 

37.1 

37.5 

39.3 

39.5 

39.5 

40.3 

40.3 

40.3 

41.1 

41.5 

a 

16000 

19.1 

19.6 

26.1 

27.7 

34.6 

35.6 

37.1 

37.5 

39.3 

39.5 

39.5 

40.3 

40.3 

40.3 

41.1 

41.5 

C8 

14000 

19.1 

19.6 

26.3 

27.9 

34.8 

35.8 

37.3 

37.7 

39.5 

39.7 

39.7 

40.5 

40.5 

40.5 

41.3 

41.8 

CB 

12000 

20.0 

20.4 

27.3 

28.9 

36.0 

37.3 

38.7 

39.1 

40.9 

41.1 

41.1 

42.0 

42.0 

42.0 

42.8 

43.2 

m 

10000 

21.0 

21.4 

29.1 

31.0 

38.5 

39.7 

41.1 

42.0 

43.8 

44.0 

44.0 

44.8 

44.8 

44.8 

45.6 

46.0 

CB 

9000 

22.2 

22.8 

31.0 

32.8 

40.9 

42.4 

43.8 

44.6 

46.4 

46.6 

46.8 

47.7 

47.7 

47.7 

48.5 

48.9 

08 

8000 

24.8 

25.9 

35.2 

37.3 

46.6 

48.1 

49.9 

51.1 

53.0 

53.2 

53.4 

54.2 

54.2 

54.2 

55.0 

55.4 

08 

7000 

25.9 

26.5 

36.7 

38.7 

49.1 

50.7 

52.5 

53.8 

55.8 

56.0 

56.2 

57.0 

57.0 

57.0 

57.8 

58.2 

08 

6000 

26.5 

27.1 

37.3 

39.3 

49.9 

51.5 

53.4 

54.6 

56.6 

56.8 

57.0 

57.8 

57.8 

57.8 

58.7 

59.1 

08 

5000 

27.9 

28.5 

39.3 

41.3 

51.9 

53.6 

55.4 

56.6 

58.7 

58.9 

59.1 

59.9 

59.9 

59.9 

60.7 

61.1 

88 

4500 

28.9 

29.9 

40.5 

42.6 

53.4 

55.0 

56.8 

58.0 

60.1 

60.3 

60.5 

61.3 

61.3 

61.3 

62.1 

62.5 

OB 

4000 

31.6 

32.2 

43.6 

46.2 

56.9 

60.3 

62.1 

63.3 

65.8 

66.0 

66.2 

67.2 

67.2 

67.2 

68.0 

68.4 

08 

3500 

33.2 

34.2 

46.0 

48.9 

62.9 

64.6 

66.8 

68.2 

70.7 

70.9 

71.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.9 

73.3 

08 

3000 

36.3 

37.5 

50.9 

94.4 

69.9 

72.5 

74.7 

76.6 

79.6 

79.8 

80.0 

81.1 

81.3 

81.3 

82.1 

82.5 

08 

2500 

36.5 

37.7 

51.1 

94.6 

70.1 

72.7 

75.2 

77.0 

80.0 

80.2 

80.4 

81.5 

81. 7 

81.7 

82.5 

82.9 

OB 

2000 

37.5 

39.1 

52.7 

56.2 

71.9 

74.7 

77.2 

79.2 

82.9 

83.1 

83.3 

84.3 

84.5 

84.5 

85.3 

85.7 

OB 

1800 

37.5 

39.1 

92.7 

96.2 

71.9 

74.7 

77.2 

79.2 

82.9 

83.1 

83.3 

84.3 

84.5 

84.5 

85.3 

85.7 

88 

1500 

37.7 

39.3 

93.0 

56.4 

72.3 

79.2 

77.8 

80.0 

83.7 

83.9 

84.1 

85.1 

85.3 

85.3 

86.2 

86.6 

OB 

1200 

38.1 

39.9 

54.0 

97.4 

74.1 

77.4 

80.0 

82.3 

85.9 

86.4 

86.6 

87.6 

87.8 

87.8 

88.6 

89.0 

08 

1000 

38.7 

40.5 

55.2 

58.7 

76.2 

79.6 

82.3 

84.7 

88.4 

88.8 

89.0 

90.0 

90.2 

90.2 

91.0 

91.4 

GB 

900 

38.7 

40.5 

55.2 

98.7 

76.4 

79.8 

82.9 

85.9 

89.6 

90.0 

90.2 

91.2 

91.4 

91.4 

92.3 

92.7 

08 

800 

38.7 

40.5 

55.2 

58.9 

76.6 

80.4 

83.7 

87.2 

90.8 

91.2 

91.4 

92.5 

92.7 

92.7 

93.5 

93.9 

OB 

700 

38.7 

40.5 

55.2 

98.9 

77.2 

81.1 

84.5 

88.4 

92.1 

92.5 

92.7 

93.7 

93.9 

93.9 

94.7 

95.1 

08 

600 

38.7 

40.5 

99.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.4 

93.3 

93.7 

93.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.9 

96.3 

08 

500 

38.7 

40.5 

55.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.6 

93.5 

94.1 

94.5 

95.5 

95.7 

95.7 

96.5 

96.9 

at 

400 

38.7 

40.9 

95.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.8 

93.7 

94.3 

95.1 

96.3 

96.7 

96.7 

97.6 

98.4 

08 

300 

38.7 

40.5 

95.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.8 

93.7 

94.3 

95.1 

96.3 

96.9 

96.9 

97.8 

98.6 

08 

200 

38.7 

40.5 

59.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.8 

93.7 

94.3 

95.1 

96.3 

96.9 

96  9 

97.8 

99.4 

08 

100 

38.7 

40.5 

55.2 

59.5 

77.8 

81.7 

85.3 

89.8 

93.7 

94.3 

95.1 

96.3 

96.9 

96.9 

97.8 

100.0 

08 

000 

38.7 

40.5 

55.2 

59.5 

77.8 

81.7 

89.3 

89.8 

93.7 

94.3 

95.1 

96.3 

96.9 

96.9 

97.8 

100.0 

TOIHL  BUMIR  OP  CBSBRVXnORB  491 
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OPEmnilO  UKXriOII  *A'  percbntagb  frbqubhcy  op  occurrekce  of  ceiling  versus  visibility 

USAFEDU;,  ASaSVILLS  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STKTIOR  NUMBER:  10T550  STATION  NAME:  AR3BACH  ABP/KKTTBRBACB  DL  PERIOD  CP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  06-08 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 

IN  I  GB  GE  GE  GE  GE  6E  GE  GE  GE  GE  GB  GE  GE  GE  GE 

FEET  I  112  90  80  60  48  40  32  24  20  16  12  10  08  06  04  00 


NO  CEIL 

22.7 

23.1 

29.4 

31.3 

GE  20000 

24.7 

25.2 

31.9 

33.8 

GE  18000 

25.2 

25.6 

32.3 

34.2 

GB  16000 

25.2 

25.6 

32.3 

34.2 

GE  14000 

25.2 

25.6 

32.3 

34.2 

GE  12000 

25.8 

26.2 

33.2 

35.4 

34.9 

36.4 

36.8 

37.7 

37.8 

38.1 

37.7 

39.2 

39.7 

40.6 

40.8 

41.0 

38.1 

39.6 

40.2 

41.0 

41.2 

41.5 

38.1 

39.6 

40.2 

41.0 

41.2 

41.5 

38.1 

39.6 

40.2 

41.0 

41.2 

41.5 

39.4 

40.9 

41.5 

42.4 

42.5 

42.8 

38.3 

38.3 

38.3 

38.4 

38.4 

38.7 

41.2 

41.2 

41.2 

41.3 

41.3 

41.6 

41.8 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

42.2 

41.8 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

42.2 

41.8 

41.8 

41.8 

41.9 

41.9 

42.2 

43.1 

43.1 

43.1 

43.2 

43.2 

43.5 

GB 

10000 

27.8 

28.2 

36.7 

39.2 

43.4 

44.8 

45.4 

GB 

9000 

30.0 

30.4 

39.4 

41.9 

47.0 

48.5 

49.1 

GB 

8000 

32.2 

32.6 

42.8 

45.3 

51.5 

53.1 

53.9 

OB 

7000 

33.3 

33.8 

44.4 

47.0 

54.1 

55.7 

56.5 

GE 

6000 

33.3 

33.8 

44.5 

47.2 

54.3 

55.9 

56.6 

46.3 

46.6 

46.9 

47.2 

47.2 

47.2 

47.3 

47.3 

47, 

.6 

49.9 

50.2 

50.5 

50.8 

50.8 

50.8 

50.9 

50.9 

51, 

.2 

55.3 

55.7 

56.0 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56, 

.8 

58.1 

58.5 

58.8 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59, 

.5 

58.2 

58.7 

59.0 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.4 

59, 

.7 

GE 

5000 

35.2 

35.7 

46.9 

GB 

4500 

36.1 

36.5 

47.9 

GB 

4000 

38.1 

38.7 

51.4 

GE 

3500 

39.4 

40.0 

53.7 

GB 

3000 

42.8 

43.5 

58.4 

49.5 

56.9 

58.5 

59.2 

50.5 

57.9 

59.5 

60.3 

54.4 

62.6 

64.2 

64.9 

57.4 

65.6 

67.4 

68.7 

62.6 

71.9 

74.2 

76.1 

60.8 

61.3 

61.6 

61.9 

61.9 

62.3 

62.6 

62.9 

66.7 

67.5 

67.8 

68.3 

70.5 

71.5 

71.8 

72.2 

78.0 

79.3 

79.6 

80.1 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

80.1 

80.1 

80.2 

80.2 

62.3 

63.3 
68.7 
72.6 
80.5 


GE 

2500 

42.9 

43.7 

58.7 

63.0 

72.6 

75.1 

77.0 

GB 

2000 

43.5 

44.3 

59.7 

64.2 

73.9 

77.3 

79.2 

GE 

1800 

43.7 

44.4 

59.8 

64.3 

74.1 

77.4 

79.5 

GE 

1500 

45.3 

46.0 

61.7 

66.2 

76.0 

79.5 

81.7 

GE 

1200 

46.0 

46.7 

63.8 

68.6 

78.5 

82.2 

84.4 

78.9 

80.2 

80.5 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

81.1 

81 

4 

81.8 

83.3 

83.6 

84.0 

84.0 

84.0 

84.1 

84.1 

84 

4 

82.1 

83.6 

83.8 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

84.4 

84 

,7 

84.3 

85.7 

86.0 

86.5 

86.5 

86.5 

86.6 

86.6 

86 

9 

87.2 

88.6 

88.9 

89.4 

89.4 

89.4 

89.5 

89.5 

89 

8 

GE 

1000 

46.4 

47.3 

64.9 

69.7 

GE 

900 

46.7 

47.6 

65.4 

70.2 

GE 

800 

46.7 

47.6 

65.5 

70.3 

GE 

700 

46.7 

47.6 

65.5 

70.3 

GE 

600 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

79.9 

84.1 

86.5 

89.4 

90.8 

91.1 

80.6 

85.0 

87.5 

90.7 

92.1 

92.4 

81.7 

86.5 

88.9 

92.4 

93.9 

94.2 

82.0 

87.0 

89.7 

93.2 

94.8 

95.1 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.4 

96.7 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

92.0 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

93.0 

93.3 

94.8 

94.8 

94.8 

94.9 

95.1 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.9 

96.2 

97.4 

97.4 

97.4 

97.5 

97.7 

98.0 

OK 

500 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.7 

97.1 

GE 

400 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.8 

97.5 

GE 

300 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.8 

97.7 

GE 

200 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.8 

97.7 

GE 

100 

46.7 

47.6 

65.9 

70.7 

82.8 

87.9 

90.5 

94.6 

96.8 

97.7 

98.1 

98.1 

98.1 

98.5 

98.8 

98.8 

98.7 

99.0 

99.0 

98.7 

99.0 

99.0 

98.7 

99.0 

99.0 

98.3 

98.4 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.3 

99.4 

99.7 

99.3 

99.7 

100.0 

99.3 

99.7 

100.0 

t  000 


46.7  47.6  65.9  70.7  82.8  87.9  90.5  94.6  96.8  97.7  98.7  99.0  99.0  99.3  99.7  100.0 
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OraUTIIIG  UX»TIOH  'A' 
aSAFRAC,  ASHKVIUX  AC 


pbrcbutagb  frequehcy  of  occurbshce  op  ceiling  versus  visibility 

FRCH  BOURLY  OBSERVATIONS 

anriOR  HUISER:  IOYSSO  station  NAHB:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTH:  JUN  HOURS:  09-11 


CSILING 

IN 

PER 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

6E  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

26.9 

27.9 

30.1 

30.6 

31.3 

31.4 

31. « 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

32.0 

ON  20000 

31.0 

32.0 

39.1 

39.7 

36.4 

36.8 

36.8 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

GB 

18000 

31.6 

32.6 

39.7 

36.3 

37.0 

37.4 

37.4 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

QB 

16000 

31.6 

32.6 

39.7 

36.3 

37.0 

37.4 

37.4 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

QB 

14000 

31.6 

32.6 

39.7 

36.3 

37.0 

37.4 

37.4 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

38.0 

a 

12000 

32.2 

33.2 

36.3 

36.8 

37.7 

38.2 

38.2 

38.7 

38.7 

38-7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

OB 

10000 

34.9 

36.0 

39.8 

40.9 

41.9 

42.0 

42.0 

42.5 

42  .5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

42.5 

OB 

9000 

36.8 

37.9 

42.0 

42.8 

44.0 

44.6 

44.6 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

OB 

8000 

43.0 

44.3 

49.0 

90.3 

91.9 

92.9 

53.1 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

53.7 

OB 

7000 

49.3 

46.6 

91.6 

93.1 

99.0 

96.3 

96.6 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

<B 

6000 

49.9 

47.2 

92.2 

93.7 

99.6 

96.9 

57.2 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GS 

9000 

47.1 

48.4 

93.8 

99.3 

97.2 

98.9 

58.8 

99.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

OB 

4900 

48.0 

49.3 

99.1 

96.6 

98.6 

99.9 

60.2 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

OK 

4000 

93.4 

94.8 

61.7 

63.3 

69.9 

67.3 

67.7 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

QB 

3900 

99.1 

96.9 

63.7 

69.6 

68.1 

69.9 

70.8 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

OB 

3000 

63.6 

69.6 

73.9 

76.0 

79.7 

81.4 

82.5 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

«B 

2900 

63.9 

66.1 

74.0 

76.9 

80.7 

82.6 

83.8 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

OB 

2000 

66.7 

69.0 

77.2 

79.7 

83.9 

86.1 

87.3 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.0 

OB 

1800 

67.9 

69.9 

78.2 

80.7 

84.9 

87.1 

88.3 

88.9 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

QB 

1900 

67.8 

70.2 

78.9 

81.4 

86.1 

88.3 

89.5 

90.1 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

m 

1200 

68.9 

71.2 

81.0 

83.9 

88.9 

90.8 

92.1 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

OB 

1000 

69.4 

71-9 

81.9 

84.4 

89.9 

92.4 

93.7 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

OB 

900 

69.4 

71.9 

81.9 

84.9 

90.1 

92.9 

93.9 

95.3 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

GB 

800 

69.4 

71.9 

82.2 

84.8 

91.4 

94.0 

95.8 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

GB 

TOO 

69.4 

71.9 

82.3 

84.9 

91.7 

94.3 

96.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

* 

600 

69.4 

71.9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.5 

99.0 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

900 

69.4 

71.9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.5 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

69.4 

71.9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.5 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

69.4 

71.9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.5 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

69.4 

71-9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.9 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

69.4 

71.9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.5 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

- 

000 

69.4 

71-9 

82.9 

89.2 

92.0 

94.6 

96.9 

99.0 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

101M. 
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OPEIWTIII6  IiOCKTIOR  ’A’ 
USAFBtAC,  ASBBVILLB  HC 


PERCBNTA6B  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STAncn  NUNBER:  107550  STATION  NAHE:  ANSBACH  ABP/KATTSRBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  WTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  12-14 


CEILING 

IN 

FEET  1 

GE 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

oe 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

28.1 

28.8 

30.0 

30.0 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30.7 

30-7 

30-7 

30.7 

30-7 

30.7 

GE 

20000 

33.5 

34.2 

36.1 

36.3 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

37.4 

GB 

18000 

33.6 

34.4 

36.4 

36.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

6B 

16000 

33.6 

34.4 

36.4 

36.5 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

37.7 

GB 

14000 

34.4 

35.1 

37.1 

37.3 

38.5 

36.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

GE 

12000 

35.5 

36.3 

38.5 

38.6 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.8 

GE 

10000 

37.7 

38.6 

41.4 

41.7 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

43.0 

6B 

9000 

38.5 

39.3 

42.5 

43.0 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

44.3 

GE 

8000 

41.2 

42.3 

46.2 

47.1 

48.5 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

48.7 

GB 

7000 

44.3 

45.6 

49.9 

50.7 

52.3 

52.5 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

QB 

6000 

44.7 

46.1 

50.4 

51.3 

52.9 

53.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

53.2 

OB 

5000 

48.1 

49.4 

53.8 

54.8 

56.4 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GE 

4500 

50.0 

51.5 

56.3 

57.3 

58.9 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

GE 

4000 

57.6 

59.2 

64.6 

66.2 

67.8 

68.1 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

3500 

62.3 

64.0 

69.6 

71.2 

73.1 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GB 

3000 

73.0 

75.0 

82.2 

84.2 

87.0 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

OB 

2500 

73.7 

75.7 

82.9 

84.9 

88.0 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

2000 

76.3 

78.5 

86.7 

88.7 

92.1 

93.4 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

GE 

1800 

76.3 

78.5 

87.0 

89.0 

92.7 

94.0 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

OB 

1500 

77.0 

79.2 

88.2 

90.2 

93.9 

95.2 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

95.5 

GE 

1200 

77.8 

80.0 

89.2 

91.4 

95.0 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

OB 

1000 

76.2 

80.4 

89.9 

92.4 

96.1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

900 

78.4 

80.6 

90.1 

92.5 

96.2 

97.5 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

800 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

98,2 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

OB 

700 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

600 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

98.8 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

500 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

200 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

78.5 

80.7 

90.5 

93.0 

96.8 

99.0 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOtAL  HnORR  OF  (WDIVATIONS  684 
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apsnniiK  iocktioh  *a- 
OSAFBnC.  ASHEVILLE  RC 


FERCEinAGE  FREQUBRCI  OF  OCCURREECB  OF  CBILIH6  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIOHS 

SXMrtOH  HUMBER:  107550  STATIOR  RAME:  AHSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  I  MONTH:  JUH  HOURS:  15-17 


CEILOra 

IN 

FEET 

GE 

112 

QE 

90 

08 

80 

6B 

60 

VISIBILITY  IN  KBTEBS 

6B  GB  6B  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

IK> 

CBIL 

30.8 

31.9 

35.2 

35.2 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35.5 

35-5 

35.5 

GE 

20000 

36.6 

37.9 

41.4 

41.4 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

QE 

18000 

37.1 

38.4 

41.9 

42.1 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

OE 

16000 

37.1 

38.4 

41.9 

42.1 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

42.7 

es 

14000 

37.6 

38.8 

42.4 

42.5 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

cs 

12000 

38.8 

40.1 

43.7 

43.8 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

44.5 

QE 

10000 

42.4 

43.8 

47.7 

47.8 

48.5 

48.5 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

49.0 

QE 

9000 

43.5 

44.9 

49.1 

49.4 

50.1 

50.1 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

G8 

8000 

49.0 

50.6 

55.5 

56.0 

56.7 

56.7 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

QE 

7000 

51.7 

53.8 

59.1 

59.9 

60.7 

60.7 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

6B 

6000 

51.7 

53.8 

59.1 

59.9 

60.7 

60.7 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

QE 

5000 

54.3 

56.3 

61.6 

62.6 

63.4 

63.4 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

QE 

4500 

56.5 

58.7 

64.0 

65.2 

66.0 

66.0 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

QE 

4000 

65.2 

67.6 

73.8 

75.0 

75.8 

75.9 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

08 

3500 

69.2 

71.6 

78.5 

79.6 

80.4 

60.6 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

QE 

3000 

78.8 

81.5 

89.6 

91.7 

93.3 

93.6 

94.4 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

QB 

2500 

79.3 

82.0 

90.0 

92.1 

93.7 

94.1 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

OH 

2000 

80.6 

83.3 

91.5 

93.7 

95.5 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

QE 

1800 

80.6 

83.3 

91.5 

93.7 

95.5 

96.0 

96.8 

96.8 

96.8 

97.0 

97-0 

97-0 

97-0 

97-0 

97.0 

97.0 

QB 

1500 

80.7 

83.5 

91.7 

93.9 

95.7 

96.1 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

1200 

81.2 

83.9 

92.6 

95.0 

97.0 

97.6 

98.4 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

QB 

1000 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

QB 

900 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

97.8 

98.6 

98.6 

98.6 

98.7 

98-7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98,7 

08 

800 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

97.8 

98.7 

98.7 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

QE 

700 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

96.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

or 

600 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97-1 

98.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

QB 

500 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

96.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

QB 

400 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

«B 

300 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

QB 

200 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

QB 

100 

81.4 

84.1 

92.8 

95.2 

97.1 

98.4 

99.4 

99.7 

99.7 

99.8 

99-8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

6B 

000 

81.5 

84.3 

92.9 

95.3 

97.3 

98.6 

99.5 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100-0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDIAL  HUmER  OP  OBSERVniORS  623 
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ssaas  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPEmTIIlG  lOCATION  *A' 
USAFKXAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  (»SERVATIOHS 

STATIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  18-20 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


IN 

FEET 

GE 

112 

6B 

90 

6B 

80 

6B 

60 

GB 

48 

GB 

40 

GE 

32 

GB 

24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

40.7 

42.5 

46.6 

47.1 

47.5 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

47.9 

GE  20000 

46.4 

48.4 

53.4 

54.1 

54.5 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

6B  18000 

47.0 

48.9 

54.1 

54.8 

55.2 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

6B  16000 

47.0 

48.9 

54.1 

54.8 

55.2 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE  14000 

47.7 

49.6 

54.8 

55.5 

55.9 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

6B  12000 

48.4 

50.4 

55.7 

56.6 

57.0 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE  10000 

52.1 

54.5 

59.8 

60.7 

61.1 

61.8 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

6B  9000 

52.7 

55.0 

60.7 

61.6 

62.1 

62.9 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE  8000 

56.4 

58.9 

65.9 

66.8 

67.3 

68.0 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.8 

68  7000 

58.9 

61.4 

68.4 

69.5 

70.5 

71.3 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE  6000 

59.1 

61.6 

68.6 

69.6 

70.7 

71.4 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

OB  5000 

61.4 

63.9 

71.4 

72.5 

73.8 

74.5 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

OB  4500 

63.8 

66.4 

73.9 

75.0 

76.3 

77.0 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

OB  4000 

71.8 

74.6 

82.1 

84.1 

85.7 

86.4 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

OB  3500 

73.6 

76.6 

84.3 

86.3 

87.9 

88.6 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

OB  3000 

76.8 

80.0 

88.6 

90.7 

92.9 

93.6 

94.6 

94.6 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

94.8 

GE  2500 

77,5 

80.7 

89.3 

91.4 

93.8 

94.5 

95.5 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

95.7 

GE  2000 

78.2 

81.4 

90.5 

92.7 

95.0 

95.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB  1800 

78,2 

81.4 

90.5 

92.7 

95.0 

95.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97-0 

97-0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08  1500 

78.2 

81.4 

90.5 

92.7 

95.0 

95.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

OB  1200 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.1 

96.8 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB  1000 

78,8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.4 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE  900 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.4 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE  800 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.4 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE  700 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.4 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB  GOO 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.4 

97.1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OE  500 

78,8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.6 

97.3 

98.8 

99.1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

08  400 

78.8 

82.0 

91.3 

93.4 

96.6 

97.3 

98.8 

99,1 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OE  300 

78.9 

82.1 

91.4 

93.6 

96.8 

97.5 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  200 

78.9 

82.1 

91.4 

93.6 

96.8 

97.5 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100-0 

OB  100 

78.9 

82.1 

91.4 

93.6 

96.8 

97.5 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OE  000 

78.9 

82.1 

91.4 

93.6 

96.8 

97.5 

98.9 

99.3 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOnO.  NUMBER  OP  OBSBRVATICRS  560 
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sasaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERKriHG  LOCATIOH  *A'  FSBCEHTAGB  FHEQUKHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIKC,  ASHEVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUN  HOURS:  21-23 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


Ilf 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GE 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

46.1 

49.1 

52.2 

53.3 

56.2 

56.6 

57.0 

57.6 

57.6 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

20000 

48.4 

51.6 

55.4 

56.6 

60.2 

60.6 

61.2 

61.8 

61.8 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

GS  18000 

48.4 

51.6 

55.4 

56.6 

60.4 

60.8 

61.4 

62.0 

62.0 

62.5 

L2.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

6B  16000 

48.4 

51.6 

55.4 

56.6 

60.4 

60.8 

61.4 

62.0 

62.0 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

GB  14000 

48.6 

51.8 

55.6 

56.8 

60.6 

61.0 

61.6 

62.1 

62.1 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

62.7 

CT  12000 

48.8 

52.0 

56.0 

57.2 

61.0 

61.4 

62.0 

62.5 

62.5 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

CB  10000 

50.7 

53.9 

58.1 

59.7 

63.5 

63.9 

64.4 

65.0 

65.0 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

GE  9000 

51.1 

54.3 

58.9 

60.0 

64.2 

64.6 

65.6 

66.2 

66.2 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66-7 

GB  0000 

54.7 

57.9 

63.3 

64.4 

68.6 

69.0 

70.0 

70.6 

70.6 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

GB  7000 

55.4 

59.1 

64.4 

65.6 

70.0 

70.6 

71.7 

72.3 

72.3 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GE  6000 

55.4 

59.1 

64.4 

65.6 

70.2 

70.9 

72.1 

72.7 

72.7 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GB  5000 

57.9 

61.6 

67.7 

68.8 

74.0 

74.8 

76.3 

77.4 

77.4 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

GB  4500 

58.3 

62.0 

68.3 

69.4 

74.8 

75.5 

77.1 

78.4 

78.4 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB  4000 

61.6 

65.2 

73.0 

74.4 

81.6 

82.4 

83.9 

85.3 

85.3 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

OB  3500 

62.5 

66.2 

74.8 

76.1 

83.6 

84.3 

86.0 

87.4 

87.4 

88.3 

88.3 

(.B.J 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GS  3000 

64.4 

68.5 

78.4 

79.9 

89.3 

90.1 

92.0 

93.3 

93.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

GB  2500 

64.6 

68.6 

78.6 

80.1 

89.5 

90.2 

92.2 

93.5 

93.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.3 

94.5 

94.5 

GB  2000 

65.2 

69.2 

80.1 

81.8 

91.2 

92.0 

93.9 

95.2 

95.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB  1800 

65.2 

69.2 

80.1 

81.8 

91.4 

92.2 

94.1 

95.4 

95.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

GB  1500 

65.2 

69.2 

80.3 

82.0 

92.4 

93.1 

95.0 

96.4 

96.4 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB  1200 

65.6 

69.6 

80.9 

82.6 

92.9 

93.7 

95.6 

97.1 

97.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB  1000 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.x 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99. C 

99.0 

99.0 

GB  900 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  800 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  700 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

08  600 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98-1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  500 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  400 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.6 

98.1 

98.1 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB  300 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.7 

98.3 

98.5 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB  200 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.7 

98.3 

98.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08  100 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.7 

98.3 

98.7 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

65.6 

69.6 

81.6 

83.4 

93.9 

94.6 

96.7 

98.3 

98.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TDDU.  HUmBR  OP  OBSERVXnORS  523 
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OPBRATIlfG  lOCATIOIf  "A* 
USAFBIACf  ASHEVILLE  RC 


PERCENTAOB  FBfiQimNCY  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGM  HOURLY  C^SERVATIONS 

STATIOII  RUHBBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  62  -  DEC  91 

LST  TO  trrC:  -  1  MONTH:  JUR  HOURS:  ALL 


CBILIHG 

IH 

FEET 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITV  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

csn. 

29.8 

31.0 

34.7 

35.6 

37.8 

38.3 

38.5 

39.0 

39.2 

39.4 

39.4 

39.5 

39.5 

39.6 

39.6 

39.7 

6B 

20000 

33.7 

35.0 

39.3 

40.3 

42.8 

43.4 

43.7 

44.2 

44.4 

44.6 

44.6 

44.7 

44.7 

44.7 

44.8 

44.9 

GB 

18000 

34.0 

35.3 

39.7 

40.7 

43.2 

43.8 

44.1 

44.6 

44.8 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45.3 

6B 

16000 

34.0 

35.3 

39.7 

40.7 

43.2 

43.8 

44.1 

44.6 

44.8 

45.0 

45.0 

45.1 

45.1 

45.1 

45.2 

45-3 

GB 

14000 

34.3 

35.6 

40.0 

41.0 

43.5 

44.1 

44.4 

44.9 

45.1 

45.3 

45.4 

45.4 

45.4 

45.5 

45.6 

45.6 

6E 

12000 

35.1 

36.3 

40.9 

42.0 

44.6 

45.1 

45.5 

45.9 

46.2 

46.4 

46.4 

46.5 

46.5 

46.5 

46.6 

46.7 

GE 

10000 

37.5 

38.9 

44.1 

45.3 

48.0 

48.6 

49.1 

49.6 

49.8 

50.0 

50.1 

50.2 

50.2 

50.2 

50.3 

50.4 

GB 

9000 

38.7 

40.0 

45.6 

46.9 

49.9 

50.5 

51.0 

51.6 

51.8 

52.0 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.3 

52.4 

GB 

8000 

42.5 

44.0 

50.5 

52.0 

55.4 

56.1 

56.7 

57.4 

57.6 

57.8 

57.9 

56.0 

58.0 

58.0 

58.1 

58.2 

GB 

7000 

44.4 

46.0 

52.9 

54.4 

58.3 

59.1 

59.8 

60.5 

60.8 

61.0 

61.1 

61.2 

61.2 

61.2 

61.3 

61.4 

GB 

6000 

44.7 

46.3 

53.2 

54.8 

58.7 

59.5 

60.2 

60.9 

61.2 

61.4 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.7 

61.8 

GB 

5000 

46.9 

48.5 

55.8 

57.4 

61.5 

62.3 

63.1 

63.8 

64.2 

64.4 

64.5 

64.6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.8 

GB 

4500 

48.2 

49.9 

57.4 

59.0 

63.2 

64.1 

64.8 

65.6 

65.9 

66.2 

66.2 

66.3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.5 

GB 

4000 

53.6 

55.4 

63.7 

65.8 

70.5 

71.5 

72.3 

73.1 

73.6 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

GB 

3500 

55.9 

57.9 

66.7 

68.8 

73.9 

75.0 

76.0 

76.8 

77.3 

77.5 

77.6 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

78.0 

GB 

3000 

61.8 

64.0 

74.2 

77.0 

83.2 

84.6 

85.8 

86.6 

87.3 

87.5 

87.6 

87.7 

87.8 

87.8 

87.9 

88.0 

GB 

2500 

62.2 

64.4 

74.6 

77.4 

83.9 

85.3 

86.5 

87.4 

88.0 

88.3 

88.4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.6 

88.7 

GB 

2000 

63.6 

66.0 

76.7 

79.5 

86.1 

87.7 

89.0 

90.0 

90.8 

91.0 

91.1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.5 

GB 

1800 

63.7 

66.1 

76.9 

79.8 

86.4 

88.0 

89.3 

90.3 

91.1 

91.4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

GB 

1500 

64.2 

66.6 

77.5 

80.4 

87.3 

89.0 

90.3 

91.4 

92.1 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

OB 

1200 

64.8 

67.2 

78.9 

81.8 

89.0 

90.8 

92.2 

93.3 

94.0 

94.3 

94.4 

94.5 

94.5 

94.6 

94.7 

94.7 

GB 

1000 

65.2 

67.6 

79.6 

82.6 

90.0 

92.0 

93.4 

94.6 

95.4 

95,7 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.1 

GB 

900 

65.2 

67.7 

79.7 

82.7 

90.2 

92.2 

93.7 

95.1 

95.9 

96.2 

96.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.5 

96.6 

GB 

800 

65.3 

67.7 

79.8 

82.9 

90.7 

92.8 

94.5 

96.0 

96.7 

97.0 

97.1 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.5 

GB 

700 

65.3 

67.7 

79.9 

82.9 

90.9 

93.2 

94.9 

96.4 

97-2 

97.5 

97-6 

97.7 

97.8 

97,8 

97.9 

98.0 

GB 

600 

65.3 

67-7 

80.0 

83.1 

91.2 

93.5 

95.3 

97.0 

98.0 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98-7 

98.8 

OB 

500 

65.3 

67.7 

80.0 

83.1 

91.2 

93.6 

95.4 

97.3 

98.3 

98.7 

98.9 

99.0 

99.0 

99.1 

99.2 

99.3 

GB 

400 

65.3 

67.7 

80.0 

83... 

91.2 

93.6 

95.4 

97.3 

98.3 

98.8 

99.0 

99.2 

99.3 

99.3 

99.4 

99.5 

GB 

300 

65.3 

67.7 

80.0 

83.1 

91.3 

93.6 

95.5 

97.4 

98.4 

98.9 

99.2 

99.3 

99.4 

99.5 

99.6 

99.7 

OB 

200 

65.3 

67.7 

80.0 

83.1 

91.3 

93.6 

95.5 

97.4 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

99.9 

GB 

100 

65.3 

67.7 

80.0 

83.1 

91.3 

93.6 

95.5 

97.4 

98.5 

99.0 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

GB 

000 

65.3 

67.7 

•JO.O 

83.2 

91.3 

93.7 

95.5 

97.4 

98.5 

99.0 

99.3 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  4432 
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aaasfi  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa  aaaaa 


OPERKTIHG  lOCKTIOH  'A'  PERCBITAGB  FREgUEHCY  OF  OCCURREnCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASBKVILLE  RC  FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  00-02 


CEILING  VISIBILITY  IN  METERS 


HI 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

6E 

48 

GB 

40 

GB 

32 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

6E 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

34.0 

38.8 

52.1 

54.8 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

fi2.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GS  20000 

35.1 

39.9 

53.7 

56.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GS  18000 

35.1 

39.9 

53.7 

56.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

68  IGOOO 

35.1 

39.9 

53.7 

56.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB  14000 

35.1 

39.9 

53.7 

56.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GS  12000 

35.1 

39.9 

53.7 

56.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

65.4 

GB  10000 

35.1 

39.9 

54.3 

57.4 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67-0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB  9000 

35.1 

39.9 

54.3 

57.4 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

GB  8000 

37.8 

42.6 

56.9 

60.1 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

70.7 

GS  7000 

38.3 

43.1 

59.0 

63.8 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GS  6000 

38.8 

43.6 

59.6 

64.4 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB  5000 

40.4 

45.2 

62.2 

67.6 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

GS  4500 

41.0 

45.7 

63.3 

68.6 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GB  4000 

43.1 

47.9 

69.1 

76.6 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GS  3500 

43.1 

47.9 

69.1 

76.6 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB  3000 

43.1 

49.5 

71.3 

80.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB  2500 

43.1 

49.5 

71.3 

80.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GS  2000 

43.1 

49.5 

71.3 

80.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB  1800 

43.1 

49.5 

71.3 

80.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB  1500 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OS  1200 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  1000 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  900 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  800 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  700 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GS  600 

43.1 

49.« 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97,9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB  500 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97-9 

97,9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  400 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB  300 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  200 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB  100 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB  000 

43.1 

49.5 

72.3 

81.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OFEmniiG  lACKTIOII  *A‘ 
USAFEXAC,  A5HEVILLB  RC 


PBRCSRTAGB  FREQUBRCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOn  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

29.3 

31.9 

45.1 

47.8 

53.0 

53.7 

54.7 

55.3 

55.5 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.5 

6B 

20000 

30.3 

32.9 

46.7 

49.6 

55.3 

55.9 

56.9 

57.5 

57.7 

58.1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.7 

GB 

18000 

30.3 

32.9 

46.7 

49.6 

55.3 

55.9 

56.9 

57.5 

57.7 

58.1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58-7 

6B 

16000 

30.3 

32.9 

46.7 

49.6 

55.3 

55.9 

56.9 

57.5 

57.7 

58.1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.7 

6B 

14000 

30.5 

33.1 

47.0 

49.8 

55.5 

56.1 

57.1 

57.7 

57.9 

58.3 

58.3 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.9 

6B 

12000 

30.7 

33.3 

47.4 

50.2 

55.9 

56.5 

57.5 

58.1 

58.3 

58.7 

58.7 

58.9 

58.9 

58.9 

58.9 

59.3 

6E 

10000 

31.3 

33.9 

48.4 

51.6 

57.9 

58.7 

59.8 

60.6 

60.8 

61.2 

61.2 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

62.0 

6E 

9000 

31.5 

34.1 

48.6 

52.0 

58.5 

59.3 

60.4 

61.2 

61.4 

62.0 

62.0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.8 

OB 

8000 

32.7 

35.6 

50.2 

53.7 

61.2 

62.2 

63.4 

64.4 

64.6 

65.4 

65.4 

65.9 

65.9 

65.9 

65.9 

66.3 

GB 

7000 

32.7 

35.8 

50.8 

54.7 

62.8 

63.8 

65.0 

66.3 

66.7 

67.5 

67.5 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

68.3 

GB 

6000 

33.7 

36.8 

52.4 

56.9 

65.2 

66.3 

67.5 

68.7 

69.1 

69.9 

69.9 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.7 

OB 

5000 

36.0 

39.2 

55.3 

60.0 

68.5 

69.5 

70.7 

72.4 

72.8 

73.8 

73.8 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.6 

GB 

4500 

36.8 

40.4 

57.3 

62.0 

70.5 

71.5 

72.8 

74.6 

75.0 

76.0 

76.0 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.8 

GB 

4000 

39.2 

42.9 

61.2 

67.1 

75.6 

77.0 

78.3 

80.1 

80.5 

81.5 

81.5 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

82.3 

GE 

3500 

40.2 

43.9 

62.4 

68.7 

77.4 

78.9 

80.1 

81.9 

82.5 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.3 

GB 

3000 

42.7 

47.0 

67.1 

73.6 

84.6 

86.6 

88.0 

90.2 

91.3 

92.3 

92.3 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

93.1 

GB 

2500 

42.9 

47.2 

67.5 

74.0 

85.0 

87.0 

88.4 

90.7 

91.7 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.5 

GB 

2000 

43.3 

47.6 

67.9 

74.8 

85.8 

87.8 

89.2 

92.1 

93.1 

94.1 

94.1 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.9 

GB 

1800 

43.3 

47.6 

67.9 

74.8 

85.8 

87.8 

89.2 

92.1 

93.1 

94.1 

94.1 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.9 

GE 

1500 

43.3 

47.6 

68.7 

75.6 

87.0 

89.0 

90.7 

93.7 

94.7 

95.7 

95.7 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.5 

GE 

1200 

43.3 

47.6 

68.7 

75.6 

87.4 

89.4 

91.1 

94.1 

95.3 

96.3 

96.3 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

97.2 

GE 

1000 

43.5 

47.8 

68.9 

75.8 

87.6 

89.6 

91.5 

94.7 

95.9 

97.0 

97-0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.8 

OB 

900 

43.5 

47.8 

68.9 

75.8 

87.6 

89.6 

91.5 

94.7 

95.9 

97.0 

97.0 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.8 

GB 

800 

43.5 

47.8 

68.9 

75.8 

87.6 

89.6 

91.7 

94.9 

96.1 

97.2 

97.2 

97.6 

97.6 

97.6 

97-6 

98.0 

OB 

700 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

87.8 

89.8 

91.9 

95.1 

96.3 

97.4 

97.4 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

98.2 

OB 

600 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.2 

92.3 

95.5 

96.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

GE 

500 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.2 

92.3 

95.5 

96.7 

97.8 

97.8 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.6 

OB 

400 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.4 

92.7 

95.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

99.2 

OB 

300 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.4 

92.7 

95.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

GB 

200 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.4 

92.7 

95.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.8 

GE 

100 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.4 

92.7 

95.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

100.0 

OB 

000 

43.5 

47.8 

68.9 

76.0 

88.2 

90.4 

92.7 

95.9 

97.2 

98.2 

98.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

100.0 
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OPBMTIRG  lOCATICH  ’A' 
USAFEXAC,  ASBEVILLS  HC 


PBRCBIITAGB  FREQUBRCy  OF  OCCURRSHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


8ZKII0H  HUffiBR:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERICD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 


L8T 

TO  UTCs 

-  1 

MONTH: 

J\JL 

HOURS: 

06-08 

CBILnO 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

1  GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

PD 

CBIl. 

30.7 

32.4 

40.0 

42.0 

46.6 

47.9 

48.7 

49.4 

49.4 

49.6 

49.6 

49.7 

49-7 

49-7 

49.9 

50.0 

GB 

20000 

33.5 

35.3 

43.8 

46.0 

51.3 

52.8 

53.9 

54.8 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.2 

55.2 

55.4 

55.5 

GE 

18000 

33.5 

35.3 

43.8 

46.0 

51.5 

53.0 

54.0 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.7 

oc 

16000 

33.5 

35.3 

43.8 

46.0 

51.5 

53.0 

54.0 

54.9 

55.1 

55.2 

55.2 

55.4 

55.4 

55.4 

55.5 

55.7 

at 

14000 

33.9 

35.7 

44.2 

46.4 

51.9 

53.4 

54.5 

55.4 

55.5 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

55.8 

56.0 

56.1 

CB 

12000 

34.1 

35.9 

44.3 

46.6 

52.1 

53.7 

54.8 

55.7 

55.8 

56.0 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.3 

56.4 

cs 

10000 

34.8 

36.8 

45.7 

48.4 

54.6 

56.5 

57.7 

59.1 

59.2 

59.5 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

59-8 

60.0 

cs 

9000 

35.0 

36.9 

46.4 

49.4 

55.7 

57.9 

59.2 

60.6 

60.9 

61.2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

cs 

8000 

37.6 

39.7 

49.6 

52.7 

60.1 

62.4 

63.7 

65.3 

65.6 

66.1 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.4 

66.5 

CB 

7000 

38.8 

40.9 

51.3 

54.8 

62.2 

64.6 

66.4 

68.2 

68.5 

68.9 

68.9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.2 

69.3 

GB 

6000 

39.1 

41.2 

52.4 

56.0 

64.0 

66.5 

68.3 

70.1 

70.4 

70.8 

70.8 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.3 

cs 

5000 

42.3 

44.5 

56.5 

60.3 

68.8 

71.4 

73.5 

75.3 

75.6 

76.0 

76.0 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.5 

GB 

4500 

43.2 

45.4 

57.4 

61.2 

69.6 

72.3 

74.4 

76.2 

76.5 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.4 

G8 

4000 

45.8 

48.5 

61.6 

65.6 

75.0 

78.1 

80.2 

82.1 

82.4 

83.0 

83.0 

83.2 

83.2 

83.2 

83.3 

83.5 

CB 

3500 

45.8 

48.5 

62.2 

66.7 

76.5 

79.8 

82.1 

84.2 

84.5 

85.6 

85.7 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.2 

CS 

3000 

47.5 

50.4 

64.4 

69.2 

79.6 

83.5 

86.2 

88.4 

89.0 

90.0 

90.2 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.6 

GB 

2500 

47.5 

50.4 

64.4 

69.2 

79.8 

83.6 

86.5 

88.7 

89.3 

90.3 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

90.9 

OB 

2000 

47.6 

50.6 

64.9 

69.6 

80.4 

84.2 

87.5 

89.7 

90.3 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

GB 

1800 

47.6 

50.6 

64.9 

69.6 

80.4 

84.2 

87.5 

89.7 

90.3 

91.4 

91.5 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

92.0 

GE 

1500 

47.9 

50.9 

65.2 

69.9 

81.0 

85.4 

89.0 

91.4 

92.0 

93.0 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.5 

93.6 

GB 

1200 

47.9 

50.9 

65.3 

70.2 

81.7 

86.3 

90.0 

92.4 

93.0 

94.0 

94.2 

94.3 

94.3 

94.3 

94.5 

94.6 

GB 

1000 

48.5 

51.5 

65.9 

71.0 

82.4 

87.5 

91.7 

94.5 

95.1 

96.1 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

08 

900 

48.5 

51.5 

65.9 

71.0 

82.4 

87.5 

91.7 

94.5 

95.1 

96.1 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.2 

GB 

800 

48.5 

51.5 

65.9 

71.1 

82.6 

87.6 

92.0 

94.8 

95.4 

96.4 

97.0 

97.2 

97.2 

97-2 

97.3 

97.5 

GB 

700 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.0 

88.2 

92.9 

95.8 

96.4 

97.5 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.4 

98.5 

GB 

600 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.4 

93.2 

96.1 

96.7 

97.8 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.7 

98.8 

CB 

500 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.7 

93.5 

96.6 

97.3 

98.5 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.6 

OB 

400 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.8 

93.6 

96.9 

97.6 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

300 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.8 

93.6 

96.9 

97.6 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

200 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.8 

93.6 

96.9 

97.6 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 

GB 

100 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.8 

93.6 

96.9 

97.6 

98.8 

99.4 

99.7 

99-7 

99.7 

99.9 

100.0 

08 

000 

48.5 

51.5 

65.9 

71.4 

83.2 

88.8 

93.6 

96.9 

97.6 

98.8 

99.4 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

100.0 
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OPERATIIIO  lACniOII  'A* 
USAFSIAC,  ASHBVILIf  HC 


PERCBRTAGB  FASQUERCy  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITy 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

8TATI0R  HUMBER:  107550  STATICM  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IB  METBRS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GS 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

36.5 

39.0 

42.9 

44.9 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

45.5 

GB 

20000 

42.3 

45.4 

49.9 

52.2 

52.8 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

GE 

IBOOO 

42.3 

45.4 

50.0 

52.4 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

16000 

42.3 

45.4 

50.0 

52.4 

53.0 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

GB 

14000 

43.2 

46.3 

50.9 

53.3 

53.9 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB 

12000 

44.0 

47.2 

52.2 

54.6 

55.4 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

GB 

10000 

45.4 

48.5 

53.9 

56.5 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GB 

9000 

46.0 

49.3 

54.8 

57.4 

58.5 

58.6 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

GB 

8000 

48.1 

51.3 

57.4 

60.4 

61.6 

61.8 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OB 

7000 

50.1 

53.4 

59.8 

62.8 

64.4 

64.7 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

65.0 

OR 

6000 

50.9 

54.2 

60.6 

63.5 

65.2 

65.5 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GB 

5000 

52.7 

56.0 

63.2 

66.4 

68.5 

68.9 

69.6 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GB 

4500 

53.0 

56.3 

63.8 

67.0 

69.0 

69.5 

70.2 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

CB 

4000 

56.7 

60.4 

68.6 

71.7 

74.3 

75.0 

75.7 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

3500 

57.6 

61.5 

70.7 

74.0 

76.9 

77.8 

78.9 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

3000 

64.7 

69.5 

80.1 

84.1 

88.2 

89.4 

90.6 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

GB 

2500 

65.2 

69.9 

80.8 

85.0 

89.1 

90.3 

91.5 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

OB 

2000 

67.1 

72.3 

83.2 

87.4 

91.5 

92.9 

94.0 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

GB 

1800 

67.3 

72.5 

83.5 

67.6 

91.8 

93.2 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

GB 

1500 

67.7 

72.9 

83.9 

88.2 

92.6 

94.2 

95.4 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GE 

1200 

67.7 

72.9 

84.4 

89.1 

93.9 

95.8 

97.2 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 

GE 

1000 

60.2 

73.4 

85.0 

09.9 

94.8 

96.9 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

OB 

900 

68.2 

73.4 

85.0 

89.9 

94.8 

96.9 

98.7 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GE 

800 

68.3 

73.5 

85.1 

90.0 

94.9 

97.2 

99.0 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

700 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

600 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99,7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

500 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

400 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

300 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100 

68.3 

73.5 

05.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

68.3 

73.5 

85.1 

90.2 

95.1 

97.3 

99.1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEmTIHO  lOCKnOH  *A* 
USAFECKC,  XSBEVILLB  HC 


PERCEWTAGE  FREQUENOr  OF  OCCURREItCB  OF  CBILINO  VERSUS  VISIBILITF 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


SfXKnOR  nUIOBR:  107550  STMIOII  RAMB:  ARSBACB  AHP/KATTERBACB  DL 

1ST  TO  UIC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL  HOURS:  12-14 


CBILIHC 
IN  1 

FEET  1 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

6B 

16 

6B 

12 

6B 

10 

GE 

06 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

37.4 

38.1 

39.6 

40.3 

40.6 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

40.9 

G8 

20000 

46.0 

47.2 

49.7 

50.4 

50.7 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GB 

18000 

46.0 

47.2 

49.7 

50.4 

50.7 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

08 

16000 

46.0 

47.2 

49.7 

50.4 

50.7 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

51.0 

GE 

14000 

46.4 

47.6 

50.1 

50.9 

51.2 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

51.5 

08  12000 

47.2 

48.4 

50.9 

51.6 

51.9 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

10000 

49.4 

50.6 

53.3 

54.0 

54.3 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

9000 

49.4 

50.6 

53.3 

54.0 

54.3 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GB 

8000 

52.7 

54.2 

57.4 

58.3 

59.2 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

7000 

54.9 

56.8 

60.4 

61.3 

62.2 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

GS 

6000 

55.4 

57.3 

60.9 

61.8 

62.6 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

08 

5000 

58.9 

61.0 

64.6 

65.6 

67.0 

67.4 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

08 

4500 

59.1 

61.2 

65.0 

66.1 

67.4 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

08 

4000 

65.5 

67.7 

71.7 

72.8 

74.7 

75.1 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

08 

3500 

69.3 

71.7 

75.9 

76.9 

79.0 

79.5 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

68 

3000 

79.2 

82.0 

87.9 

89.4 

92.7 

93.6 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

94.0 

cm 

2500 

60.4 

83.2 

89.1 

90.6 

93.9 

94.8 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

cm 

2000 

81.0 

83.9 

90.2 

91.7 

94.9 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97-0 

08 

1600 

81.0 

83.9 

90.2 

91.7 

94.9 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

08 

1500 

81.5 

84.5 

90.8 

92.3 

95.7 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

<»7.5 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

08 

1200 

81.5 

84.5 

91.1 

92.9 

96.4 

97.9 

98.4 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.8 

98,0 

98.8 

98.8 

08 

1000 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

900 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

600 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

700 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

om 

600 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

500 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

400 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

300 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

08 

100 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

“ 

000 

81.8 

84.8 

91.4 

93.3 

97.3 

98.8 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

IDEAL  Nimn  or  oassRvmoiis  672 
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OPBIWnilG  lOCKTIOR  *A’ 
USAFKDU:,  ASBKVIUK  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIKnOII  NIMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  ABF/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

TEST 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB 

40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

40.4 

42.0 

42.9 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

43.6 

GB 

20000 

49.7 

52.2 

53.8 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

GE 

18000 

49.7 

52.2 

53.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

16000 

49.7 

52.2 

53.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

14000 

49.7 

52.2 

53.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

54.9 

GB 

12000 

51.7 

54.2 

56.0 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

*^6.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

10000 

53.8 

56.3 

58.2 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

9000 

53.8 

56.3 

58.2 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

8000 

58.8 

61.8 

64.6 

66.0 

66.2 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

GB 

7000 

60.1 

63.5 

67.0 

68.4 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GB 

6000 

60.4 

63.8 

67.3 

68.7 

69.0 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GB 

5000 

63.2 

67.0 

71.1 

72.6 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GB 

4500 

64.0 

67.8 

71.9 

73.4 

74.2 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GB 

4000 

70.9 

74.8 

78.9 

80.5 

81.6 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

81.8 

GB 

3500 

75.0 

79.1 

83.2 

84.9 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

GE 

3000 

81.3 

85.5 

91.0 

93.2 

95.0 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GB 

2500 

81.8 

86.0 

91.7 

93.9 

95.6 

96.4 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

2000 

82.2 

86.5 

92.6 

94.8 

96.7 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1800 

82.2 

86.5 

92.6 

94.8 

96.7 

97.6 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1500 

82.2 

86.6 

92.8 

95.0 

97.6 

98.6 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

82.2 

86.6 

92.8 

95.3 

98.1 

99.1 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

1000 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

900 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

800 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

700 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. c 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

82.2 

86.9 

93.1 

99.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

82.2 

86.9 

93.1 

99.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

y8.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

82.2 

86.9 

93.1 

95.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

82.2 

86.9 

93.1 

99.6 

98.4 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIM.  NUMHBt  CT  OBBERVATIORS  636 
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USAFBTAC/DS— 92/284  -  Paga  239 


OraWriHG  lACATIOH  *A- 
USAFEinC,  ASHBYILLB  HC 


FERCBRIAGB  FBEQUENCT  OP  OCCUPRERCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
PROM  BOURLY  OBSERVXTIORS 

SXniOH  imOER:  107550  STMTIOR  RAHB:  MISBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  inC:  -  1  MONTH:  JUL  BOORS:  18-20 


CEILIIie 
IN  1 

PEST  1 

CB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  (S  GE  6E 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

6E 

10 

6E 

08 

6E 

06 

6E 

04 

6E 

00 

RO 

CEIL 

48.0 

49.1 

52.6 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

GS 

20000 

57.0 

58.4 

62.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63,7 

63.7 

6B 

18000 

57.2 

58.5 

62.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

a 

16000 

57.2 

58.5 

62.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

as 

14000 

57.7 

59.0 

63.1 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.3 

OE 

12000 

58.7 

60.1 

64.3 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

at 

10000 

61.8 

63.1 

67.7 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

OS 

9000 

62.3 

63.7 

68.3 

69.5 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

OS 

8000 

66.2 

67.9 

73.5 

74.7 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

OB 

7000 

69.1 

71.0 

77.8 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OS 

6000 

69.3 

71.2 

78.2 

79.7 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

Of 

5000 

72.7 

74.6 

81.6 

83.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.5 

OB 

4500 

73.9 

75.8 

82.8 

84.6 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

0t 

4000 

77.5 

79.7 

86.9 

88.7 

89.9 

89.9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

OB 

3500 

80.2 

82.4 

90.3 

92.2 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

OB 

3000 

81.6 

84.1 

92.5 

94.5 

96.8 

96.8 

96.9 

97.1 

97.1 

97.1 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

OB 

2500 

81.7 

84.3 

92.7 

94.7 

97.4 

97.4 

97.6 

97.8 

97.8 

97.8 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

CB 

2000 

82.1 

84.6 

93.2 

95.2 

98.0 

98.0 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

1800 

82.3 

84.8 

93.3 

95.4 

98.1 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

OB 

1500 

82.3 

84.8 

93.5 

95.7 

98.5 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

a 

1200 

82.3 

84.8 

93.5 

95.7 

98.5 

98.5 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OK 

1000 

82.6 

85.2 

93.9 

96.1 

99.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

900 

82.6 

85.2 

93.9 

96.1 

99.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

800 

82.6 

85.2 

93.9 

96.1 

99.0 

99.0 

99.3 

99.5 

99.5 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

OB 

700 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

* 

600 

82.6 

:''.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

400 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

«B 

200 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

« 

100 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

82.6 

85.2 

94.0 

96.2 

99.3 

99.3 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOIHL 


586 
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USAPEXAC/DS— 92/284  -  Paga  240 


orenmiiB  uxxrioii  -a- 
usAFRAC,  Aaarouji  hc 


PERCBHTAiOB  FRBQUEMCY  OF  OCCtJIWBHCK  OF  CKILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIORS 

SIATIOII  mJMBRR:  107550  STATIOH  HAHB:  ARSBACH  AHP/KATTERBACB  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MOOTS:  JUL  HOURS:  21-23 


cBiuno 

ZH 

FBBT 

1  ^ 

1  112 

6B 

90 

OB 

80 

OB 

60 

VISIBILITI  III  METERS 

OB  OB  OB  OB 

48  40  32  24 

OB 

20 

OS 

16 

OB 

12 

6B 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CBIL 

46.5 

48.2 

53.5 

54.5 

56.2 

56.4 

56.4 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

an 

20000 

49.7 

51.6 

58.9 

60.6 

62.9 

63.2 

63.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

an 

18000 

49.7 

51.6 

58.9 

60.6 

62.9 

63.2 

63.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OB 

16000 

49.7 

51.6 

58.9 

60.6 

62.9 

63.2 

63.2 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

OB 

14000 

49.9 

51.8 

59.0 

61.3 

63.6 

64.0 

64.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

OB 

12000 

50.7 

52.6 

60.0 

62.3 

64.6 

65.0 

65.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

OB 

10000 

53.3 

55.4 

63.2 

65.5 

67.8 

68.2 

68.2 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

69.3 

OB 

9000 

54.3 

56.4 

64.2 

66.5 

68.8 

69.3 

69.3 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

OB 

8000 

57.0 

59.4 

68.2 

70.9 

73.5 

74.3 

74.3 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

7000 

58.7 

61.1 

70.9 

73.5 

76.2 

77.0 

77.0 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

OB 

6000 

59.0 

61.5 

71.2 

73.9 

76.6 

77.3 

77.3 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

OB 

5000 

61.5 

64.4 

74.5 

77.3 

80.4 

81.3 

81.5 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

4500 

62.5 

65.3 

75.4 

78.3 

81.3 

82.3 

82.5 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

OB 

4000 

69.0 

68.0 

80.0 

82.9 

86.3 

87.2 

87.4 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

OB 

3500 

67.6 

70.7 

83.4 

86.5 

90.1 

91.0 

91.2 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

OB 

3000 

69.0 

72.0 

85.1 

88.2 

92.8 

93.9 

94.1 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

OB 

2500 

69.0 

72.0 

85.1 

88.2 

93.1 

94.3 

94.5 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

2000 

69.1 

72.2 

89.7 

86.8 

94.3 

95.4 

95.6 

97.3 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

OB 

1800 

69.9 

72.6 

86.1 

89.1 

94.7 

95.8 

96.0 

97.7 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

1500 

69.7 

72.8 

86.9 

89.7 

95.2 

96.4 

96.6 

98.3 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

OB 

1200 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.6 

96.8 

97.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

1000 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.6 

96.8 

97.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

900 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.6 

96.8 

97.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

800 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.6 

96.8 

97.0 

98.7 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

OB 

700 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

600 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.1 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

500 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

n 

400 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

300 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

a 

100 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

69.7 

72.8 

86.7 

90.1 

95.8 

97.0 

97.7 

99.4 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TODiL  NwttR  or  oasnvAnoMs  925 
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oPBRKrina  ukatioh  *a* 

USAFECK:,  ASHBVIU.B  HC 


PEHCBITAGS  FBEgUBRCr  OP  OCCURRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

SIKTION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  lO  UTC:  -  1  MONTH:  JUL  HOURS:  ALL 


CEILIR6 

n  1 

FEET  I 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  MBTBRS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

6B 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

K> 

CEIL 

38.1 

39.9 

45.1 

46.6 

48.5 

48.8 

49.1 

49.4 

49.4 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.6 

6B 

20000 

43.8 

45.9 

52.0 

53.7 

56.0 

56.4 

56.7 

57.0 

57.0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

GE 

18000 

43.8 

46.0 

52.1 

53.8 

56.1 

56.5 

56.7 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

CS 

16000 

43.8 

46.0 

52.1 

53.8 

56.1 

56.5 

56.7 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.3 

57.3 

GB 

14000 

44.2 

46.3 

52.5 

54.3 

56.5 

56.9 

57.2 

57.5 

57.6 

57.6 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.8 

GB 

12000 

45.0 

47.2 

53.4 

55.2 

57.5 

57.9 

58.2 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

GB 

10000 

46.7 

48.9 

55.5 

57.5 

60.0 

60.5 

60.8 

61.2 

61.3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.5 

GB 

9000 

47.0 

49.3 

56.0 

58.0 

60.6 

61.1 

61.5 

61.9 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.2 

62.2 

GB 

8000 

50.0 

52.5 

59.8 

62.1 

65.2 

65.9 

66.2 

66.8 

66.8 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.1 

GB 

7000 

51.7 

54.3 

62.3 

64.7 

68.0 

68.7 

69.2 

69.7 

69.8 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.1 

70.1 

GB 

6000 

52.1 

54.8 

63.0 

65.5 

68.9 

69.7 

70.1 

70.7 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

GE 

5000 

54.9 

57.7 

66.4 

69.1 

72.9 

73.7 

74.3 

75.0 

75.1 

75.2 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

75.4 

GB 

4500 

55.6 

58.5 

67.3 

70.1 

73.9 

74.7 

75.3 

76.0 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.4 

CB 

4000 

59.6 

62.8 

72.5 

75.5 

79.7 

80.7 

81.3 

82.0 

82.1 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

GB 

3500 

61.7 

64.9 

75.1 

78.3 

82.8 

83.8 

84.5 

85.3 

85.4 

85.7 

85.7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.9 

GB 

3000 

66.0 

69.7 

80.9 

84.5 

90.2 

91.5 

92.4 

93.3 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

GB 

2500 

66.4 

70.0 

81.3 

85.0 

90.8 

92.1 

93.0 

93.9 

94.1 

94.4 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.6 

GB 

2000 

67.0 

70.7 

82.2 

85.9 

91.8 

93.3 

94.4 

95.4 

95.7 

95.9 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1 

96.2 

OB 

1800 

67.1 

70.8 

82.4 

86.0 

91.9 

93.4 

94.5 

95.5 

95.8 

96.1 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GB 

1500 

67.3 

71.1 

82.8 

86.5 

92.7 

94.4 

95.5 

96.5 

96.8 

97.1 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.3 

at 

1200 

67.3 

71.1 

82.9 

86.9 

93.3 

95.0 

96.2 

97.3 

97.6 

97.9 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.1 

GB 

1000 

67.6 

71.4 

83.3 

87.3 

93.8 

95.6 

96.9 

98.2 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

900 

67.6 

71.4 

83.3 

87.3 

93.8 

95.6 

96.9 

98.2 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

GB 

800 

67.6 

71.4 

83.3 

87.4 

93.9 

95.7 

97.1 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

99.2 

OB 

700 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.0 

95.9 

97.3 

98.5 

98.9 

99.1 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

GB 

600 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

95.9 

97.4 

98.6 

99.0 

99.2 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GB 

500 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.5 

98.8 

99.2 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

GB 

400 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.6 

98.9 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

GB 

300 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.6 

98.9 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

200 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.6 

98.9 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

100 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.6 

98.9 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

GB 

000 

67.6 

71.4 

83.3 

87.5 

94.1 

96.0 

97.6 

98.9 

99.3 

99.5 

99.7 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 
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orawniiG  uxjviioN  'a* 

USAFEXAC,  AaaSVILLB  HC 


PERCENTAGB  FREQUBHCY  CS^  OCCURRERCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranOM  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABF/IUTTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


Lsr  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

00-02 

CBILIHO 

VISIBILITY  IN 

MEIERS 

III 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CBIL 

33.7 

35.2 

39.8 

44.4 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

46.9 

OB 

20000 

37.8 

39.3 

44.4 

49.5 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

18000 

37.8 

39.3 

44.4 

49.5 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

16000 

37.8 

39.3 

44.4 

49.5 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

14000 

37.8 

39.3 

44.4 

49.5 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

OB 

12000 

38.3 

39.8 

44.9 

50.0 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

OB 

10000 

42.3 

43.9 

49.0 

56.1 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

08 

9000 

42.3 

43.9 

49.0 

56.1 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

OB 

8000 

46.9 

48.5 

54.1 

61.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OB 

7000 

46.9 

48.5 

54.1 

61.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

08 

6000 

46.9 

48.5 

54.1 

61.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

OB 

5000 

51.0 

52.6 

58.2 

66.3 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

OB 

4500 

52.0 

53.6 

59.2 

67.3 

71.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

OB 

4000 

56.1 

57.7 

65.8 

74.0 

80.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

82.1 

OB 

3500 

57.1 

58.7 

66.8 

75.0 

81.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

OB 

3000 

59.2 

60.7 

70.9 

80.6 

88.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

08 

2500 

59.2 

60.7 

71.9 

81.6 

89.3 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

91.8 

OB 

2000 

59.2 

60.7 

73.0 

83.2 

93.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1800 

59.2 

60.7 

73.0 

83.2 

93.4 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

OB 

1500 

59.2 

60.7 

74.5 

84.7 

94.9 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

OB 

1200 

59.2 

60.7 

75.0 

85.2 

95.4 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

OB 

1000 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

900 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98. 5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

800 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

OB 

700 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

600 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

500 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

400 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OK 

300 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

n 

100 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

59.2 

60.7 

75.5 

85.7 

95.9 

98.5 

98.5 

98.5 

99.0 

99.0 

99.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPEIWrillG  UXATIOM  -A* 
USAFEUC.  ASHEVIUA  RC 


PBRCBRTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


9EATIOR  NWBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

HONTH: 

AUG 

HOURS; 

03-05 

CEILIIM 

VISIBILITY  IH 

MM^ERS 

IN 

CB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

C8IL 

26.9 

28.0 

39.0 

42.4 

47.3 

49.2 

50.6 

53.4 

54.0 

54.5 

54.7 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

56.4 

os 

20000 

27.6 

28.7 

40.3 

43.6 

49.2 

51.2 

52.9 

55.6 

56.2 

56.7 

56.9 

57.3 

57.5 

57.5 

57.6 

58.7 

GS 

18000 

27.6 

28.7 

40.5 

43.8 

49.4 

51.4 

53.0 

55.8 

56.4 

56.9 

57.1 

57.5 

57.6 

57.6 

57.8 

58.9 

QB 

16000 

27.6 

28.7 

40.5 

43.8 

49.4 

51.4 

53.0 

55.8 

56.4 

56.9 

57.1 

57.5 

57.6 

57.6 

57.8 

58.9 

CE 

14000 

27.6 

28.7 

40.5 

43.8 

49.4 

51.4 

53.0 

55.8 

56.4 

56.9 

57.1 

57.5 

57.6 

57.6 

57.8 

58.9 

C8 

12000 

27.8 

28.9 

40.7 

44.0 

49.5 

51.6 

53.2 

56.0 

56.5 

57.1 

57.3 

57.6 

57.8 

57.8 

58.0 

59.1 

cs 

10000 

30.0 

31.5 

43.8 

47.1 

52.9 

54.9 

56.5 

59.3 

59.9 

60.4 

60.6 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

62.8 

OB 

9000 

30.6 

32.0 

44.8 

48.1 

54.0 

56.0 

57.6 

60.4 

61.0 

61.5 

61.7 

62.1 

62.2 

62.2 

62.4 

63.9 

CB 

8000 

32.6 

34.1 

47.5 

50.8 

58.0 

60.0 

61.7 

64.8 

65.4 

65.9 

66.1 

66.5 

66.7 

66.7 

66.9 

68.3 

GS 

7000 

33.1 

34.6 

48.3 

51.6 

58.9 

61.0 

62.6 

65.7 

66.3 

66.9 

67.0 

67.4 

67.6 

67.6 

67.8 

69.2 

GS 

6000 

34.3 

35.7 

49.4 

52.7 

60.2 

62.2 

63.9 

67.0 

67.6 

68.1 

66.3 

68.7 

68.9 

68.9 

69.1 

70.5 

GB 

5000 

39.2 

40.9 

95.1 

58.9 

67.0 

69.1 

70.7 

74.2 

74.8 

75.3 

75.5 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

77.7 

OB 

4500 

39.8 

41.4 

55.6 

59.7 

68.0 

70.0 

71.6 

75.1 

75.7 

76.2 

76.4 

76.8 

77.0 

77.0 

77.2 

78.6 

GB 

4000 

43.9 

49.1 

61.0 

65.9 

79.5 

77.7 

79.7 

83.2 

83.8 

84.3 

84.5 

84.9 

85.1 

85.1 

85.3 

86.7 

OB 

3500 

45.1 

46.8 

63.0 

68.0 

77.5 

80.1 

82.3 

85.8 

86.4 

86.9 

87.1 

87.5 

87.7 

87.7 

87,8 

89.3 

OB 

3000 

46.0 

47.7 

64.6 

69.8 

80.3 

83.4 

86.0 

89.5 

90.1 

90.6 

91.0 

91.3 

91.5 

91.5 

91.7 

93.2 

CB 

2500 

46.2 

47.9 

65.4 

70.3 

80.8 

84.0 

86.6 

90.1 

90.6 

91.2 

91.5 

91.9 

92.1 

92.1 

92.3 

93.7 

OB 

2000 

46.4 

48.1 

65.7 

70.7 

82.0 

85.1 

87.7 

91.2 

92.1 

92.6 

93.0 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

95.2 

6B 

1800 

46.4 

48.1 

65.9 

70.9 

82.1 

85.3 

87.8 

91.3 

92.3 

92.8 

93.2 

93.6 

93.7 

93.7 

93.9 

95.4 

GB 

1900 

46.6 

48.3 

66.3 

71.3 

82.7 

85.8 

88.4 

92.1 

93.2 

93.7 

94.1 

94.5 

94.7 

94.7 

94.8 

96.3 

GB 

1200 

46.8 

48.4 

66.5 

71.5 

82.9 

86.2 

89.0 

92.6 

93.7 

94.3 

94.7 

95.0 

95.2 

95.2 

95.4 

96.9 

SB 

1000 

46.8 

48.4 

66.7 

71.8 

83.2 

86.6 

89.3 

93.2 

94.3 

94.8 

95.2 

95.6 

95.8 

95.8 

95.9 

97-6 

SB 

900 

46.8 

48.4 

66.7 

71.8 

83.2 

86.6 

89.5 

93.4 

94.5 

95.0 

95.4 

95.8 

95.9 

95.9 

96.1 

97.8 

GB 

800 

46.8 

48.4 

66.7 

71.8 

83.2 

86.7 

89.7 

93.6 

94.7 

95.2 

95.6 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

98.0 

GB 

700 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

83.8 

87.3 

90.2 

94.3 

95.4 

95.9 

96.3 

96.7 

96.9 

96.9 

97.1 

98.7 

SB 

600 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.6 

94.7 

95.8 

96.3 

96.7 

97.2 

97.4 

97.4 

97.6 

99.3 

OB 

500 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.6 

94.7 

95.8 

96.3 

96.9 

97.8 

98.0 

98.0 

98.2 

99.8 

GB 

400 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.8 

94.8 

95.9 

96.5 

97.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

100.0 

GB 

300 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.8 

94.8 

95.9 

96.5 

97.1 

98. 0 

98.2 

98.2 

98.3 

100.0 

GB 

200 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.8 

94.8 

95.9 

96.5 

97.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

100.0 

*■ 

100 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.8 

94.8 

95.9 

96.5 

97.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

100.0 

GB 

000 

47.0 

48.6 

66.9 

72.0 

84.2 

87.7 

90.8 

94.8 

95.9 

96.5 

97.1 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

100.0 

icm,  HumDi  OP  ownmoiom  543 
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OPBRUnilO  uxxnoH  -a*  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFETAC,  ASHEVILLE  NC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STAnOR  NUMBER: 

107990 

STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

06-08 

CKILIRG 

VISIBILITY  IB 

METERS 

IN 

GE 

6B 

6B 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

22.4 

23.8 

32.9 

36.4 

42.7 

46.5 

50.1 

53.1 

54.1 

54.5 

54.9 

55.0 

55.0 

55.2 

55.5 

56.2 

GE 

20000 

24.2 

29.7 

39.8 

39.7 

46.2 

50.1 

53.9 

57.0 

58.0 

58.4 

58.8 

58.9 

58.9 

59.1 

59.3 

60.0 

GE 

18000 

24.2 

29.7 

36.0 

39.8 

46.3 

50.2 

54.1 

57.1 

58.1 

58.5 

58.9 

59.1 

59.1 

59.2 

59.5 

60.2 

6B 

16000 

24.2 

29.7 

36.1 

40.0 

46.6 

50.5 

54.4 

57.4 

58.4 

58.8 

59.2 

59.3 

59.3 

59.5 

59.8 

60.4 

GE 

14000 

24.2 

29.7 

36.1 

40.0 

46.6 

50.5 

54.4 

57.4 

58.4 

58.9 

59.3 

59.5 

59.5 

59.6 

59.9 

60.6 

OB 

12000 

24.9 

26.4 

36.9 

40.8 

47.6 

51.5 

55.5 

58.5 

59.5 

60.0 

60.4 

60.6 

60.6 

60.7 

61.0 

61.7 

GE 

10000 

27.1 

38.6 

39.4 

43.3 

90.6 

54.6 

58.8 

61.8 

62.8 

63.3 

63.8 

63.9 

63.9 

64.0 

64.3 

65.1 

08 

9000 

28.3 

29.7 

41.2 

49.4 

92.8 

56.8 

61.1 

64.2 

65.1 

65.7 

66.1 

66.3 

66.3 

66.4 

66.7 

67.5 

GE 

8000 

30.0 

31.9 

43.3 

47.7 

99.9 

99.8 

64.3 

67.6 

68.6 

69.2 

69.6 

69.7 

69.7 

69.8 

70.1 

71.0 

GE 

7000 

31.7 

33.2 

49.6 

90.2 

99.1 

63.6 

68.2 

71.5 

72.5 

73.0 

73.4 

73.6 

73.6 

73.7 

74.0 

74.8 

GE 

6000 

33.0 

33.9 

49.9 

90.9 

99.3 

63.9 

68.5 

71.8 

72.8 

73.3 

73.7 

73.9 

73.9 

74.0 

74.3 

75.1 

GE 

9000 

39.1 

36.7 

49.9 

94.9 

69.1 

69.7 

74.3 

77.6 

78.6 

79.4 

79.8 

79.9 

79.9 

80.1 

80.4 

81.2 

GE 

4900 

39.3 

36.8 

90.1 

99.2 

66.0 

70.7 

75.2 

78.6 

79.5 

80.4 

80.8 

80.9 

80.9 

81.1 

81.3 

82.2 

08 

4000 

37.1 

38.7 

93.1 

98.3 

69.3 

74.3 

78.8 

82.3 

83.1 

84.0 

84.4 

84.5 

84.5 

84.6 

84.9 

85.8 

GE 

3900 

37.3 

39.0 

93.8 

98.9 

70.3 

75.9 

80.1 

83.4 

84.4 

85.2 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

86.2 

87.0 

GE 

3000 

38.0 

39.8 

99.7 

61.1 

73.3 

79.0 

83.7 

87.4 

88.4 

89.3 

89.8 

89.9 

89.9 

90.0 

90.3 

91.1 

GE 

2900 

38.3 

40.0 

96.3 

61.7 

74.1 

79.8 

84.5 

88.2 

89.2 

90.2 

90.7 

90.9 

90.9 

91.0 

91.3 

92.1 

GE 

2000 

38.7 

40.9 

97.1 

62.7 

79.7 

81.3 

86.0 

89.8 

91.1 

92.1 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

93.2 

94.1 

GE 

1800 

38.7 

40.9 

97.1 

62.7 

79.7 

81.3 

86.0 

89.8 

91.1 

92.1 

92.7 

92. B 

92.8 

92.9 

93.2 

94.1 

GE 

1900 

38.7 

40.9 

97.3 

62.9 

76.1 

81.7 

86.9 

90.7 

92.1 

93.1 

93.5 

93.8 

93.8 

93.9 

94.2 

95.0 

GE 

1300 

38.9 

40.7 

97.4 

63.1 

76.2 

82.0 

87.1 

91.0 

92.5 

93.6 

94.2 

94.3 

94.3 

94.5 

94.7 

95.6 

GE 

1000 

38.9 

40.7 

97.9 

63.3 

76.9 

82.4 

87.6 

92.0 

93.5 

94.6 

95.2 

95.4 

95.4 

95-7 

96.0 

96.8 

GE 

900 

39.1 

40.9 

98.0 

63.8 

76.9 

82.8 

88.0 

92.4 

93.9 

95.2 

95.7 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

9/.  4 

GE 

800 

39.1 

40.9 

98.0 

63.8 

76.9 

82.8 

88.0 

92.4 

93.9 

95.2 

95.7 

96.0 

96.0 

96.3 

96.5 

97.4 

GE 

700 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.9 

83.4 

88.5 

92.9 

94.5 

95.7 

96.3 

96.5 

96.5 

96.8 

97.1 

97.9 

ON 

600 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.9 

83.9 

88.9 

93.4 

94.9 

96.3 

96.8 

97.1 

97.1 

97.4 

97.6 

98.5 

GE 

900 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.9 

83.7 

89.3 

93.8 

95.3 

96.7 

97.4 

97.8 

97.8 

98.1 

98.3 

99.2 

OB 

400 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.6 

83.8 

89.5 

93.9 

95.4 

96.8 

97.5 

97.9 

97.9 

98.2 

98.6 

99.4 

GE 

300 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.6 

83.8 

89.9 

93.9 

95.4 

96.8 

97.5 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

99.7 

GE 

200 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.6 

83.8 

89.5 

93.9 

95.4 

96.8 

97.5 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

100.0 

m 

100 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.6 

83.8 

89.5 

93.9 

95.4 

96.8 

97.5 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

100.0 

GE 

000 

39.1 

40.9 

98.1 

64.0 

77.6 

83.8 

89.5 

93.9 

95.4 

96.8 

97.5 

97.9 

97.9 

98.2 

98.8 

100.0 

mnu.  iRMBR  or  obsbrvatioks  733 
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CPBlWrillG  lOCATICH  'A*  PERCEHTACB  FRBgUKHCY  OF  OCCIIBREHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

OSAFETAC,  ASBBVILLB  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUIQER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TD  UTCS 

-  1 

MONTH: 

AUG 

HOURS: 

09-11 

CEILING 

VISIBILITY  IR 

METERS 

IR  1 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

6E 

FEET  1 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

m 

CBIL 

32.2 

33.3 

43.3 

46.3 

49.9 

50.4 

50.7 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

50.8 

GB 

20000 

36.5 

37-8 

47.9 

51.0 

55.1 

55.7 

56.0 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

GB 

18000 

36.7 

37.9 

48.1 

51.1 

55.3 

55.8 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

QB 

16000 

36-7 

37.9 

48.1 

51.1 

55.3 

55.8 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GB 

14000 

36.7 

37.9 

48.1 

51.1 

55.3 

55.8 

56.1 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GB 

12000 

37.8 

39.0 

49.2 

52.2 

56.7 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GB 

10000 

39.9 

41.3 

51.9 

55.3 

60.0 

61.0 

61  3 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

61.4 

GB 

9000 

41.4 

42.9 

53.9 

57.5 

62.6 

63.6 

63.9 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.0 

GB 

8000 

44.3 

45.8 

57.2 

60.8 

66.1 

67.4 

67.9 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

QB 

7000 

46.0 

47.6 

59.2 

62.8 

68.3 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

QB 

6000 

46.0 

47.6 

59.2 

62.8 

68.3 

69.6 

70.1 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GB 

5000 

48.9 

50.7 

63.1 

66.7 

72.6 

73.9 

74.4 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

74.6 

GB 

4500 

49.0 

50.8 

63.3 

66.9 

73.1 

74.3 

74.9 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

GB 

4000 

53.1 

55.3 

68.9 

72.5 

79.0 

80.6 

81.3 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

GB 

3500 

54.3 

56.5 

70.6 

74.2 

80.8 

82.4 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

GB 

3000 

60.3 

62.9 

78.8 

82.5 

90.1 

91.7 

92.4 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

08 

2500 

60.7 

63.3 

79.3 

83.1 

90.7 

92.2 

93.2 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

2000 

61.3 

63.9 

79.9 

83.8 

91.5 

93.2 

94.2 

94.7 

94.7 

94.7 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

1800 

61.4 

64.0 

80.0 

83.9 

91.7 

93.3 

94.3 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GB 

1500 

62.8 

65.4 

81.5 

85.4 

93.6 

95.4 

96.5 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

GB 

1200 

62.9 

65.6 

81.7 

89.6 

93.8 

96.0 

97.4 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

1000 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.7 

97.2 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.7 

97.2 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99-3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

08 

800 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.7 

97.2 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OB 

700 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.7 

97.2 

98.6 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

600 

62.9 

65.6 

81.8 

89. 7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

500 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.4 

99. 6 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

400 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

QB 

300 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

100 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

62.9 

65.6 

81.8 

85.7 

94.9 

97.4 

98.8 

99.4 

99.4 

99.7 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1DIU  Numm  or  cmsamnam  720 
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OFEIWTIIIG  LOCKTIOil  -A* 
USAFETAC,  ASBEVILLB  IfC 


FERCENTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITI 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

STATIon  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  12-14 


CBILIIIG 

III 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GE  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

33.9 

34.9 

39.9 

41.3 

42.1 

42.1 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

GB 

20000 

37.8 

38.8 

44.2 

45.6 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

CE 

18000 

37.8 

38.8 

44.2 

45.6 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

GE 

16000 

37.8 

38.8 

44.2 

45.6 

47.0 

47.0 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

47.1 

6B 

14000 

38.1 

39.1 

44.5 

45.9 

47.3 

47.3 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

6E 

12000 

39.8 

40.8 

46.2 

47.7 

49.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

GB 

10000 

43.7 

45.1 

50.8 

52. 3 

53.7 

53.8 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

GB 

9000 

46.3 

47.7 

53.7 

55.2 

56.6 

56.7 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GB 

8000 

50.3 

51.7 

58.0 

59.7 

61.3 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

GB 

7000 

51.9 

53.3 

59.5 

61.2 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

6000 

52.2 

53.5 

59.9 

61.6 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

GE 

5000 

55.8 

57.4 

64.3 

66.1 

67.7 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

4500 

57.0 

58.7 

65.8 

67.7 

69.4 

69.5 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GB 

4000 

65.5 

67.3 

75.2 

77.5 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GB 

3500 

67.3 

69.1 

77.7 

80.1 

82.5 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GB 

3000 

74.7 

77.1 

86.5 

89.7 

93.3 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

GB 

2500 

75.5 

77.9 

87.3 

90.5 

94.2 

94.3 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GB 

2000 

76.6 

79.0 

89.0 

92.2 

96.0 

96.4 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1800 

76.6 

79.0 

89.0 

92.2 

96.0 

96.4 

96.5 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

1500 

77.1 

79.4 

89.7 

93.0 

97.1 

97.5 

97.6 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

CE 

1200 

77.2 

79.6 

89.8 

93.2 

97.4 

97.8 

97.9 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

1000 

77.2 

79.6 

90.0 

93.3 

97.9 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

900 

77.2 

79.6 

90.0 

93.3 

97.9 

98.3 

98.6 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GB 

800 

77.2 

79.6 

90.0 

93.5 

98.1 

98.5 

98.7 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

700 

77.2 

79.6 

90.0 

93.5 

98.1 

98.5 

98.7 

99.0 

99.3 

99-3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

99.3 

GB 

600 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GB 

500 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99-3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

000 

77.2 

79.6 

90.1 

93.6 

98.5 

98.9 

99.3 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OraWTIHG  LOCATION  'A' 
OSAFBEAC,  ASHBVILLB  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

NIKnON  miHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  15-17 


cbilhig 

zn 

PER 

6B 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

VlSIBILiry  IN  METERS 

GB  GB  6B  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

41.9 

44.0 

47.2 

49.1 

49.5 

49.3 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

49.5 

GB 

20000 

48.4 

50.8 

54.6 

56.6 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

GE 

18000 

48.7 

51.1 

54.9 

56.8 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

CS 

16000 

48.7 

51.1 

54.9 

56.8 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

GB 

14000 

48.8 

51.2 

55.0 

57.0 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

GB 

12000 

50.2 

52.8 

56.6 

58.5 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

GB 

10000 

53.3 

56.1 

60.4 

62.5 

63.0 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GB 

9000 

55.0 

57.8 

62.2 

64.3 

64.9 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

GB 

8000 

59.2 

62.3 

66.9 

69.1 

69.7 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

G8 

7000 

62.3 

65.4 

70.1 

72.6 

73.2 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

73.6 

GS 

6000 

62.6 

65.7 

70.4 

72.9 

73.5 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

GE 

5000 

67.1 

70.2 

74.9 

77.4 

78.0 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

GB 

4500 

68.5 

71.9 

77.0 

79.5 

80.1 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

GB 

4000 

75.3 

78.7 

84.2 

87.0 

87.9 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

3500 

76.2 

79.5 

85.0 

88.0 

88.9 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GB 

3000 

81.8 

85.3 

91.1 

94.5 

95.8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GS 

2500 

82.4 

85.9 

91.7 

95.2 

96.5 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GB 

2000 

82.9 

86.5 

92.4 

96.2 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

OB 

1800 

82.9 

86.5 

92.4 

96.2 

97.7 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GS 

1500 

83.6 

87.2 

93.2 

97.0 

98.6 

99.0 

99.0 

99.0 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

GB 

1200 

83.8 

87.3 

93.5 

97.3 

98.9 

99.3 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

OS 

1000 

83.8 

87.3 

93.5 

97.3 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

OB 

900 

83.8 

87.3 

93.5 

97.3 

98.9 

99.4 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

GB 

800 

83.8 

87.3 

93.5 

97.3 

99.2 

99.7 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

a 

700 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

600 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100.0 

OB 

500 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GS 

400 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

000 

83.8 

87.3 

93.5 

97.5 

99.3 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERATine  UJCATIOR  *A* 
USAFKTKC,  ASBBVIUf  RC 


PERCBRTAGB  FRBQUBRCY  OCCURRBHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATIERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UIC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  18-20 


CEILING 

IN 

FRET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GE  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GS 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CBIL 

45.7 

47.6 

51.6 

52.4 

52.8 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

53.1 

6B 

20000 

52.5 

55.3 

61.5 

62.2 

63.1 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

6B 

18000 

52.8 

55.6 

61.8 

62.5 

63.4 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63-7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

6B 

16000 

52.8 

55.6 

61.8 

62.5 

63.4 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

OB 

14000 

53.1 

56.0 

62.2 

62.9 

63.8 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

GB 

12000 

53.8 

56.8 

62.9 

63.7 

64.6 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

OB 

10000 

57.5 

60.6 

66.9 

67.6 

68.8 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GB 

9000 

59.4 

62.6 

69.6 

70.3 

71.5 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71-8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

8000 

63.1 

66.8 

74.1 

74.9 

76.2 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

GB 

7000 

65.3 

69.0 

76.5 

77.2 

78.7 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GB 

6000 

65.9 

69.6 

77.4 

78.2 

79.7 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

GB 

5000 

70.0 

73.7 

81.9 

82.9 

84.6 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

GB 

4500 

71.0 

75.0 

83.7 

84.7 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

GB 

4000 

75.7 

79.7 

88.7 

89.9 

91.8 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GB 

3500 

76.6 

80.9 

90.0 

91.2 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

OB 

3000 

79,3 

83.5 

93.1 

95.0 

97.4 

97.6 

97.6 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

2500 

79.4 

83.7 

93.2 

95.1 

97.5 

97.8 

97.8 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GB 

2000 

79.7 

84.0 

93.5 

95.4 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1800 

79.7 

84.0 

93.5 

95.4 

97.9 

98.2 

98.2 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

1500 

79.9 

84.1 

93.7 

95.6 

98.1 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

98.7 

GB 

1200 

79.9 

84.1 

94.0 

95.9 

98.4 

98.7 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

OB 

1000 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

900 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

800 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

98.8 

99.1 

99.1 

99.3 

99.3 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

700 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

OB 

600 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

500 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99-7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

200 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

OB 

000 

79.9 

84.3 

94.3 

96.2 

99.0 

99.4 

99.4 

99.6 

99.7 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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OPERAXOIG  lOCKTIOH  *A' 
USAFEXKC.  ASHEVILLE  HC 


PERCEHXAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  AUG  HOURS:  21-23 


CEILINO 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

06 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CBIL 

47.2 

49.5 

58.4 

59.9 

61.0 

62.1 

62.5 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

6B 

20000 

51.6 

53.9 

63.4 

65.9 

67.8 

68.9 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

CT 

18000 

51.6 

53.9 

63.6 

66.2 

68.1 

69.2 

69-7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

€8 

16000 

51.6 

53.9 

63.6 

66.2 

68.1 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

GS 

14000 

51.6 

53.9 

63.6 

66.2 

68.1 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

CB 

12000 

51.6 

53.9 

63.6 

66.2 

68.1 

69.2 

69.7 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

69.9 

G8 

10000 

54.4 

56.9 

67.4 

70.0 

71.9 

73.2 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

GS 

9000 

54.9 

57.4 

67.8 

70.5 

72.6 

73.8 

74.3 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

68 

8000 

57.6 

60.1 

70.7 

73.3 

75.9 

77.1 

77.8 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77. E 

77.9 

CB 

7000 

59.5 

62.0 

72.7 

75.4 

78.4 

79.7 

80.3 

80.4 

60.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

80.4 

GB 

6000 

59.6 

62.1 

73.2 

76.0 

79.0 

80.4 

81.2 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

68 

5000 

62.0 

64.8 

77.0 

80.0 

83.1 

84.5 

85.3 

05.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

OB 

4500 

62.3 

65.3 

77.4 

80.4 

84.4 

86.0 

86.8 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

68 

4000 

65.5 

68.6 

81.7 

84.9 

89.6 

91.2 

92.0 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

92.1 

a 

3500 

65.9 

69.1 

82.3 

85.5 

90.2 

91.8 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GB 

3000 

68.5 

71.6 

85.3 

88.6 

94.2 

95.9 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

GB 

2500 

68.5 

71.6 

85.3 

88.6 

94.2 

95.9 

96.8 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

68 

2000 

69.1 

72.2 

86.3 

89.6 

95.4 

97.2 

98.1 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

GB 

1800 

69.1 

72.2 

86.3 

89.6 

95.4 

97.3 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

98.4 

GB 

1500 

69.6 

72.7 

86.8 

90.1 

95.9 

97.8 

98.7 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

96.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GB 

1200 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

1000 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

CB 

900 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

OB 

800 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

99.5 

GB 

700 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

G8 

600 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

500 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

400 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

300 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

200 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GB 

100 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

CB 

000 

69.9 

73.0 

87.2 

90.5 

96.4 

98.4 

99.4 

99.5 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 
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D  -  2  -  71 


USAFBTAC/DS— 92/284  -  Page  250 


OPERATIRe  LOCniOH  *A' 
USAFSXAC.  ASBBVILLB  RC 


PBRCERTAGB  FRBQUERCY  OP  OCCURRBNCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SXATIOH  NUOBR:  107550  STATIGR  NAHB:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MOHOB:  AUG  HOURS:  ALL 


CEILIRG 

IR 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IH  MBTBB3 

GB  GB  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

HO  CEIL 

35.7 

37.2 

44.3 

46.6 

49.1 

50.1 

50.9 

51.7 

51.9 

52.0 

52.1 

52.1 

52.2 

52.2 

52.2 

52.5 

GE  20000 

39.8 

41.6 

49.5 

51.9 

54.9 

56.0 

56.8 

57.6 

57.8 

58.0 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.4 

GE 

18000 

39.9 

41.7 

49.6 

52.1 

55.1 

56.2 

57.0 

57.8 

58.0 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.6 

GE 

16000 

39.9 

41.7 

49.6 

52.2 

55.1 

56.2 

57.1 

57.9 

58.1 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.7 

GE 

14000 

40.0 

41.8 

49.8 

52.3 

55.3 

56.3 

57.2 

58.0 

58.2 

58.3 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

58.8 

GE 

12000 

40.9 

42.7 

50.6 

53.2 

56.2 

57.3 

58.2 

59.0 

59.2 

59.3 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.6 

59.8 

GE 

10000 

43.8 

45.8 

54.2 

56.9 

60.1 

61.3 

62.2 

63.0 

63.2 

63.4 

63.5 

63.5 

63.5 

63.6 

63.6 

63.9 

GE 

9000 

45.2 

47.3 

56.0 

58.7 

62.1 

63.3 

64.2 

65.0 

65.2 

65.4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.6 

65.9 

GE 

8000 

48.4 

50.5 

59.5 

62.4 

66.1 

67.4 

68.4 

69.3 

69.5 

69.7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.9 

70.2 

GE 

7000 

50.1 

52.3 

61.5 

64.4 

68.4 

69.8 

70.8 

71.7 

71.9 

72.1 

72.1 

72.2 

72.2 

72.2 

72.3 

72.6 

OB 

6000 

50.5 

52.6 

62.0 

64.9 

68.9 

70.3 

71.4 

72.3 

72.5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.8 

73.1 

GE 

5000 

54.1 

56.4 

66.3 

69.5 

73.9 

75.3 

76.3 

77.2 

77.4 

77.6 

77.7 

77.8 

77.8 

77.8 

77.9 

78.1 

OB 

4500 

54.8 

57.2 

67.3 

70.6 

75.2 

76.6 

77.7 

78.6 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.5 

GE 

4000 

59.5 

62.0 

73.1 

76.5 

81.7 

83.3 

84.4 

85.4 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.3 

GE 

3500 

60.5 

63.1 

74.5 

77.9 

83.2 

84.9 

86.0 

87.0 

87.2 

87.4 

87.4 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.9 

OB 

3000 

64.3 

67.0 

79.3 

83.2 

89.3 

91.1 

92.4 

93.4 

93.6 

93.8 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94.1 

94.4 

08 

2500 

64.6 

67.3 

79.8 

83.7 

89.8 

91.7 

93.0 

94.0 

94.2 

94.4 

94.5 

94.6 

94.6 

94.7 

94.7 

95.0 

OB 

2000 

65.2 

67.9 

80.5 

84.6 

91.1 

93.1 

94.3 

95.4 

95.8 

96.0 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.6 

GB 

1800 

65.2 

67.9 

80.6 

84.6 

91.2 

93.1 

94.4 

95.5 

95.8 

96.0 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.6 

GB 

1500 

65.6 

68.4 

81.2 

85.3 

92.0 

94.0 

95.3 

96.4 

96.8 

97.0 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.3 

97.6 

OB 

1200 

65.8 

68.5 

81.5 

85.6 

92.3 

94.4 

95.8 

96.9 

97.3 

97.5 

97.6 

97.7 

97.7 

97.8 

97.8 

98.1 

GB 

1000 

65.8 

68.5 

81.6 

85.7 

92.7 

94.8 

96.2 

97.5 

97.9 

98.1 

98.3 

98.4 

98.4 

98.4 

98.5 

98.8 

GB 

900 

65.8 

68.6 

81.7 

85.8 

92.7 

94.9 

96.3 

97.6 

98.0 

98.2 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.9 

GB 

800 

65.8 

68.6 

81.7 

85.8 

92.8 

95.0 

96.4 

97.7 

98.1 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

99.0 

GB 

700 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.0 

95.2 

96.6 

97.9 

98.4 

98.7 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.0 

99.3 

OB 

600 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.8 

98.1 

98.6 

98.9 

99.0 

99.1 

99.2 

99.2 

99.3 

99.6 

GB 

500 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

99.4 

99.4 

99.5 

99.8 

GB 

400 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

99.9 

OB 

300 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

OB 

200 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

OB 

100 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 

GB 

000 

65.8 

68.6 

81.7 

85.9 

93.1 

95.3 

96.9 

98.2 

98.7 

99.0 

99.2 

99.5 

99.5 

99.5 

99.6 

100.0 
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OPERKTIHG  lOCATICH  *A'  PERCEHTAGB  FBEgUEHCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

nSAFBXilC,  ASHBVILLB  NC  FR3H  BOURLY  OBSERVATIONS 


sikhor 

nnOBR: 

107550 

STKYION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTCs 

-  1 

MOIKTH: 

SEP 

HOURS: 

00-02 

CBILHIG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GB 

GB 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIZ. 

30.5 

32.4 

38.1 

40.5 

49.5 

50.0 

50.5 

52.4 

52.4 

52.9 

53.3 

54.3 

54.3 

54.8 

55.7 

57.1 

6B 

20000 

32.4 

34.8 

41.9 

44.3 

55.7 

56.2 

57.1 

59.0 

59.0 

59.5 

60.0 

61.0 

61.0 

61.4 

62.4 

63.8 

GB 

laooo 

32.4 

34.8 

41.9 

44.3 

55.7 

56.2 

57.1 

59.0 

59.0 

59.5 

60.0 

61.0 

61.0 

61.4 

62.4 

63.8 

CB 

16000 

32.4 

34.8 

41.9 

44.3 

55.7 

56.2 

57.1 

59.0 

59.0 

59.5 

60.0 

61.0 

61.0 

61.4 

62.4 

63.8 

01 

14000 

32.4 

34.8 

41.9 

44.3 

55.7 

56.2 

57.1 

59.0 

59.0 

59.5 

60.0 

61.0 

61.0 

61.4 

62.4 

63.8 

01 

12000 

32.4 

34.8 

41.9 

44.3 

55.7 

56.2 

57.1 

59.0 

59.0 

59.5 

60.0 

61.0 

61.0 

61.4 

62.4 

63.8 

01 

10000 

35.7 

38.1 

47.1 

49.5 

61.4 

61.9 

63.3 

65.2 

65.2 

65.7 

66.2 

67.1 

67.1 

67.6 

68.6 

70.0 

01 

9000 

36.2 

38.6 

47.6 

50.0 

61.9 

62.4 

63.8 

65.7 

65.7 

66.2 

66.7 

67.6 

67.6 

68.1 

69.0 

70.5 

01 

aooo 

38.1 

40.5 

49.5 

51.9 

64.3 

64.8 

66.2 

68.1 

68.1 

68.6 

69.0 

70.0 

70.0 

70.5 

71.4 

72.9 

01 

7000 

38.6 

41.0 

50.0 

52.4 

64.8 

65.2 

66.7 

68.6 

68.6 

69.0 

69.5 

70.5 

70.5 

71.0 

71.9 

73.3 

GK 

6000 

38.6 

41.0 

50.0 

52.4 

64.8 

65.2 

66.7 

68.6 

68.6 

69.0 

69.5 

70.5 

70.5 

71.0 

71.9 

73.3 

01 

5000 

38.6 

41.0 

50.0 

52.4 

64.8 

65.2 

66.7 

68.6 

68.6 

69.0 

69.5 

70.5 

70.5 

71.0 

71.9 

73.3 

01 

4500 

39.0 

41.4 

50.5 

52.9 

65.2 

65.7 

67.1 

69.0 

69.0 

69.5 

70.0 

71.0 

71.0 

71.4 

72.4 

73.8 

01 

4000 

41.9 

44.8 

54.8 

58.6 

71.9 

72.9 

74.3 

76.2 

76.2 

76.7 

77.1 

78.1 

78.1 

78.6 

79.5 

81.0 

a 

3500 

42.9 

45.7 

58.1 

62.4 

76.2 

77.1 

78.6 

80.5 

80.5 

81.0 

81.4 

82.4 

82.4 

82.9 

83.8 

65.2 

OB 

3000 

45.7 

48.6 

61.0 

66.2 

82.4 

83.8 

85.2 

87.1 

87.1 

87.6 

88.6 

90.0 

90.0 

90.5 

91.4 

92.9 

OE 

2500 

46.2 

49.0 

61.4 

66.7 

82.9 

84.3 

85.7 

87.6 

87.6 

88.1 

89.0 

90.5 

90.5 

91.0 

91.9 

93.3 

SB 

2000 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

86.7 

88.6 

88.6 

89.0 

90.0 

91.4 

91.4 

91.9 

92.9 

94.3 

01 

1800 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

66.7 

88.6 

88.6 

89.0 

90.0 

91.4 

91.4 

91.9 

92.9 

94.3 

01 

1500 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

86.7 

88.6 

88.6 

89.0 

90.0 

91.4 

91.4 

91.9 

92.9 

94.3 

01 

1200 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

86.7 

88.6 

88.6 

89.0 

90.0 

91.4 

91.4 

91.9 

92.9 

94.3 

01 

1000 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

86.7 

90.0 

90.0 

90.5 

91.4 

92.9 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

G8 

900 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

66.7 

90.0 

90.0 

90.5 

91.4 

92.9 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

01 

800 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

83.8 

85.2 

86.7 

90.0 

90.0 

90.5 

91.4 

92.9 

92.9 

93.3 

94.3 

95.7 

OB 

700 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

84.8 

86.2 

67.6 

91.0 

91.0 

91.4 

92.9 

94.3 

94.3 

94.8 

95.7 

97.1 

01 

600 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

93.8 

95.7 

95.7 

96.2 

97.1 

98.6 

01 

500 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

93.8 

95.7 

95.7 

96.2 

97.1 

98.6 

01 

400 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

93.8 

95.7 

95.7 

96.2 

97.1 

98.6 

01 

300 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

94.3 

96.2 

96.2 

96.7 

97.6 

99.0 

01 

200 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

94.3 

96.2 

96.2 

97.1 

96.1 

99.5 

01 

100 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

94.8 

96.7 

96.7 

97.6 

98.6 

100.0 

01 

000 

47.1 

50.0 

62.4 

67.6 

85.2 

86.7 

88.1 

91.4 

91.4 

91.9 

94.8 

96.7 

96.7 

97.6 

98.6 

100.0 

soiAL  mwBR  OP  oBaBwxriom  210 
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oemrim  ucKrioH  'a* 

U8AFBIAC,  ASBEVIU2  RC 


PBRCENTA6B  FRS^KRCY  OP  OCCURRBNCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOR  RUMBBR:  107S50  STATIOH  HAKE:  ANSBACH  AEP/KAITERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

SEP 

HOURS: 

03-05 

CBILIRG 

VISIBILITT  in 

HBTBRS 

in 

GB 

GB 

<SB 

6B 

6B 

GB 

GB 

6E 

GB 

GB 

OB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBE 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO  CEIL 

17.4 

18.4 

24.9 

28.8 

39.8 

41.9 

44.4 

46.0 

46.3 

47.0 

47.9 

48.8 

49.3 

49.5 

50.7 

53.3 

GE 

20000 

18.4 

19.3 

26.7 

31.2 

42.8 

44.9 

47.4 

49.3 

49.5 

50.2 

51.2 

52.1 

52.6 

52.8 

54.0 

56.5 

OB 

18000 

18.4 

19.3 

26.7 

31.2 

42.8 

44.9 

47.4 

49.3 

49.5 

50.2 

51.2 

52.1 

52.6 

52.8 

54.0 

56.5 

OB 

16000 

18.4 

19.3 

26.7 

31.2 

42.8 

44.9 

47.4 

49.3 

49.5 

50.2 

51.2 

52.1 

52.6 

52.8 

54.0 

56.5 

GB 

14000 

18.4 

19.3 

26.7 

31.2 

42.8 

44.9 

47.4 

49.3 

49.5 

50.2 

51.2 

52.1 

52.6 

52.8 

54.0 

56.5 

OB 

12000 

18.8 

19.8 

27.2 

31.6 

43.3 

45.3 

47.9 

49.8 

50.0 

50.7 

51.6 

52.6 

53.0 

53.3 

54.4 

57.0 

GB 

10000 

20.5 

21.6 

29.5 

34.0 

45.6 

47.7 

50.2 

52.1 

52.3 

53.0 

54.0 

54.9 

55.3 

55.6 

56.7 

59.3 

OB 

9000 

20.5 

21.6 

29.5 

34.0 

45.6 

47.7 

50.2 

52.1 

52.3 

53.3 

54.2 

55.1 

55.6 

55.8 

57.0 

59.5 

OB 

8000 

22.6 

23.7 

32.3 

36.7 

48.4 

50.7 

53.5 

55.3 

55.6 

56.5 

57.4 

58.4 

58.8 

59.1 

60.5 

63.0 

GB 

7000 

22.6 

23.7 

32.3 

36.7 

48.6 

50.9 

54.0 

55.8 

56.0 

57.0 

57.9 

58.8 

59.3 

59.5 

60.9 

63.5 

GB 

6000 

22.6 

23.7 

32.3 

36.7 

48.6 

50.9 

54.0 

55.8 

56.0 

57.0 

57.9 

58.8 

59.3 

59.5 

60.9 

63.5 

GB 

5000 

23.0 

24.2 

32.8 

37.2 

50.0 

52.8 

55.8 

57.9 

58.4 

59.3 

60.2 

61.2 

61.6 

61.9 

63.3 

65.8 

OB 

4500 

24.7 

25.8 

34.4 

38.8 

51.6 

54.4 

58.1 

60.2 

60.7 

61.6 

62.6 

63.5 

64.0 

64.2 

65.6 

68.1 

GB 

4000 

28.4 

29.5 

39.1 

44.0 

57.0 

60.0 

64.0 

66.0 

66.5 

67.4 

68.4 

69.3 

69.8 

70.0 

71.4 

74.0 

OB 

3500 

29.5 

30.9 

41.2 

46.0 

60.2 

63.3 

67.2 

69.5 

70.0 

70.9 

71.9 

72.8 

73.3 

73.5 

74.9 

77.4 

GB 

3000 

33.0 

34.4 

45.6 

50.7 

67.0 

70.2 

74.4 

76.7 

77.2 

78.6 

80.0 

80.9 

81.4 

81.6 

83.0 

85.6 

GB 

2500 

33.3 

34.7 

46.3 

51.4 

67.9 

71.2 

75.3 

77.7 

78.1 

79.5 

80.9 

81.9 

82.3 

82.6 

84.0 

86.5 

GB 

2000 

34.0 

35.3 

47.7 

52.8 

69.5 

73.3 

77.4 

80.0 

80.5 

81.9 

83.5 

84.4 

84.9 

85.1 

86.5 

89.1 

GB 

1800 

34.2 

35.6 

48.1 

53.3 

70.0 

73.7 

77.9 

80.5 

80.9 

82.3 

84.0 

84.9 

85.3 

85.6 

87.0 

89.5 

GB 

1500 

34.4 

35.8 

48.6 

53.7 

70.5 

74.2 

78.4 

81.2 

81.6 

83.0 

84.7 

85.6 

86.0 

86.3 

87.7 

90.2 

GB 

1200 

34.9 

36.3 

49.3 

54.4 

71.2 

75.3 

79.8 

82.6 

83.3 

84.7 

86.3 

87.2 

87.7 

87.9 

89.3 

91.9 

OB 

1000 

34.9 

36.3 

49.5 

54.7 

71.6 

76.0 

80.7 

84.0 

84.9 

86.3 

87.9 

88.8 

89.3 

89.5 

90.9 

93.5 

GB 

900 

34.9 

36.3 

49.5 

54.7 

71.6 

76.0 

80.7 

84.0 

84.9 

86.3 

87.9 

88.8 

89.3 

89.5 

90.9 

93.5 

GB 

800 

34.9 

36.3 

49.5 

54.7 

71.6 

76.0 

80.7 

84.0 

85.1 

86.5 

88.1 

89.1 

89.5 

89.8 

91.2 

93.7 

GB 

700 

34.9 

36.3 

49.5 

54.7 

71.6 

76.0 

81.4 

85.1 

86.3 

87.7 

89.3 

90.2 

90.7 

90.9 

92.3 

94.9 

OB 

600 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72,1 

76.7 

82.1 

85.8 

87.0 

88.4 

90.0 

90.9 

91.4 

91.6 

93.0 

95.6 

GB 

500 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.2 

82.6 

86.3 

87.9 

89.3 

90.9 

91.9 

92.8 

93.0 

94.4 

97.2 

OB 

400 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.4 

83.0 

87.2 

88.8 

90.2 

91.9 

92.8 

93.7 

94.0 

95.6 

98.4 

OB 

300 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.4 

83.0 

87.2 

88.8 

90.2 

91.9 

92.8 

94.0 

94.2 

96.0 

98.8 

GB 

200 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.4 

83.0 

87.2 

88.8 

90.2 

91.9 

92.8 

94.0 

94.2 

96.3 

99.3 

GB 

100 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.4 

83.0 

87.2 

89.3 

90.7 

92.3 

93.3 

94.7 

94.9 

97.0 

100.0 

GB 

000 

35.1 

36.5 

50.0 

55.1 

72.3 

77.4 

83.0 

87.2 

89.3 

90-7 

92.3 

93.3 

94.7 

94.9 

97.0 

100.0 

IDEAL  RUMBnt  GT  OB8BRVATIOHS  430 
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OPEIIXniia  liOCKTIOH  ’A*  PBHCKWTAGB  FBEQUEHOr  OP  OCCURREHCB  OF  CBILIHO  VEPSUS  VISIBILITY 

USAFRAC,  ASBEVILLB  HC  FBOH  HOURLY  OBSERVATIOHS 


8ERI0R  milBBR! 

107550 

STKriOH  RAMS:  ARSBACB  AHP/RATTERBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  • 

DEC  91 

L8T 

TO  UTC: 

-  1 

SEP 

HOURS: 

06-08 

CSILIIK 

VISIBILITY  111 

MRBRS 

IH 

Gl 

eg 

OB 

68 

OB 

OB 

OS 

OB 

OB 

OB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

PUT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO  CnL 

12.5 

12.8 

16.5 

18.9 

26.7 

29.3 

32.5 

34.8 

36.0 

38.3 

39.9 

40.9 

41.6 

41.8 

42.4 

44.8 

a  20000 

14.3 

14.6 

19.2 

21.8 

29.9 

32.9 

36.1 

38.4 

39.6 

42.1 

43.8 

44.7 

45.4 

45.6 

46.2 

48.6 

GB 

ISOOO 

14.3 

14.6 

19.2 

21.8 

29.9 

32.9 

36.1 

38.4 

39.6 

42.1 

43.8 

44.7 

45.4 

45.6 

46.2 

48.6 

01 

16000 

14.3 

14.6 

19.2 

21.8 

29.9 

32.9 

36.1 

38.4 

39.6 

42.1 

43.8 

44.7 

45.4 

45.6 

46.2 

48.6 

01 

14000 

14.3 

14.6 

19.2 

21.8 

29.9 

32.9 

36.1 

38.4 

39.6 

42.1 

43.8 

44.7 

45.4 

45.6 

46.2 

48.6 

CB 

12000 

14.6 

14.9 

19.5 

22.1 

30.5 

33.5 

36.7 

39.0 

40.2 

42.7 

44.4 

45.3 

46.0 

46.2 

46.8 

49.2 

01 

10000 

15.5 

15.9 

20.; 

23.6 

32.3 

35.5 

38.9 

41.5 

42.7 

45.1 

46.8 

47.7 

48.5 

48.6 

49.2 

51.7 

01 

9000 

16.5 

16.8 

21.6 

24.8 

34.0 

37.2 

40.5 

43.3 

44.5 

47.0 

48.6 

49.5 

50.3 

50.5 

51.1 

53.5 

GB 

6000 

19.2 

19.7 

25.2 

28.5 

38.1 

41.8 

45.6 

48.5 

49.7 

52.1 

54.0 

54.9 

55.6 

55.8 

56.4 

58.8 

01 

7000 

19.2 

19.7 

26.1 

29.4 

39.2 

42.8 

46.6 

49.5 

50.8 

53.2 

55.0 

55.9 

56.7 

56.9 

57.5 

59.9 

01 

6000 

19.4 

19.8 

26.4 

29.9 

39.8 

43.4 

47.3 

50.2 

51.4 

53.8 

55.6 

56.6 

57.3 

57.5 

58.1 

60.5 

01 

5000 

19.5 

20.0 

26.5 

30.3 

41.0 

45.0 

48.8 

51.8 

53.2 

55.6 

57.5 

58.4 

59.1 

59.6 

60.2 

62.7 

01 

4500 

20.3 

20.9 

27.4 

31.3 

42.7 

46.6 

50.5 

53.5 

55.0 

57.5 

59.3 

60.2 

61.0 

61.4 

62.0 

64.5 

m 

4000 

22.1 

22.7 

30.8 

34.9 

46.8 

51.1 

55.0 

58.2 

59.8 

62.2 

64.0 

64.9 

65.7 

66.2 

66.8 

69.2 

m 

3500 

23.0 

23.6 

31.7 

36.0 

48.3 

52.6 

56.9 

60.1 

61.7 

64.2 

66.0 

66.9 

67.7 

68.1 

68.8 

71.2 

01 

3000 

25.8 

26.4 

35.5 

40.2 

54.0 

59.1 

64.0 

67.5 

69.2 

72.0 

73.9 

74.8 

75.6 

76.1 

76.8 

79.4 

01 

2500 

26.5 

27.1 

36.7 

41.5 

55.2 

60.4 

65.2 

69.4 

71.0 

73.8 

75.8 

76.7 

77.4 

77.9 

78.7 

81.3 

CB 

2000 

27.7 

28.5 

38.3 

43.1 

57.0 

62.2 

67.5 

71.0 

73.5 

76.2 

78.2 

79.1 

79.9 

80.3 

81.1 

83.7 

01 

1800 

28.0 

28.8 

38.6 

43.4 

57.3 

62.5 

67.8 

72.1 

73.8 

76.5 

78.5 

79.4 

80.2 

80.6 

81.4 

84.0 

01 

1500 

29.0 

29.7 

40.4 

45.4 

59.3 

64.9 

70.3 

74.8 

76.5 

79.3 

01.3 

82.5 

83.2 

83.7 

84.5 

87.0 

“ 

1200 

29.1 

29.9 

41.2 

46.3 

60.4 

66.0 

71.6 

76.4 

78.0 

80.8 

82.8 

84.0 

84.8 

85.2 

86.0 

88.6 

01 

1000 

29.3 

30.0 

41.5 

46.6 

60.8 

66.6 

72.6 

77.7 

79.6 

82.3 

84.3 

85.5 

86.3 

86.7 

87.5 

90.1 

01 

900 

29.3 

30.0 

41.5 

46.6 

61.0 

66.8 

72.7 

77.9 

79.7 

82.6 

84.6 

85.8 

86.6 

87.0 

87.8 

90.4 

01 

800 

29.3 

30.0 

41.6 

47.0 

61.3 

67.1 

73.2 

79.4 

81.4 

84.3 

86.4 

87.8 

88.6 

89.0 

89.8 

92.4 

OB 

700 

29.3 

30.0 

41.6 

47.0 

61.3 

67.2 

73.3 

79.7 

81.9 

84.9 

87.0 

88.4 

89.2 

89.6 

90.4 

93.0 

* 

600 

29.4 

30.2 

42.1 

47.4 

61.7 

67.7 

73.8 

80.6 

82.9 

86.0 

88.1 

89.5 

90.2 

90.7 

91.5 

94.1 

OB 

500 

29.4 

30.2 

42.1 

47.4 

61.7 

68.0 

74.1 

81.1 

83.4 

86.4 

88.6 

89.9 

90.7 

91.3 

92.2 

94.8 

01 

400 

29.4 

30.2 

42.1 

47.7 

62.0 

68.4 

74.5 

82.2 

84.9 

88.1 

90.4 

91.9 

92-7 

93.3 

94.4 

97.3 

CB 

300 

29.4 

30.2 

42.1 

47-7 

62.0 

68.4 

74.5 

82.2 

84.9 

88.1 

90.7 

92.2 

93.1 

94.2 

95.4 

98.6 

01 

200 

29.4 

30.2 

42.1 

47.7 

62.0 

68.4 

74.5 

82.2 

84.9 

80.1 

90.7 

92.2 

93.1 

94.2 

95.7 

99.5 

OB 

100 

29.4 

30.2 

42.1 

47.7 

62.0 

68.4 

74.5 

82.2 

84.9 

88.1 

90.7 

92.2 

93.4 

94.5 

96.2 

1P\0 

m 

000 

29.4 

30.2 

42.1 

47.7 

62.0 

68.4 

74.5 

82.2 

84.9 

88.1 

90.7 

92.2 

93.4 

94.5 

96.2 

100.0 

IDBU.  W—B  or  OHraVXnOHB  656 
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oPBiwTiin  uxxnaH  'a* 

USAFKIAC,  ASaBVIU.E  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATICR  NUMBER:  107550  STATIOn  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GS 

112 

OB 

90 

OB 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  OB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

6B 

12 

6B 

10 

GE 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no 

CBIL 

24.4 

25.5 

33.3 

36.7 

42.1 

44.2 

44.7 

45.6 

46.4 

46.5 

46.7 

46.7 

47.0 

47.0 

47.3 

47.3 

GE 

20000 

27.1 

28.5 

36.8 

40.8 

46.8 

49.2 

49.8 

51.2 

52.0 

52.1 

52.3 

52.3 

52.6 

52.6 

52.9 

52.9 

6E 

18000 

27.1 

28.5 

36.8 

40.8 

47.0 

49.4 

50.0 

51.4 

52.1 

52.3 

52.4 

52.4 

52.7 

52.7 

53.0 

53.0 

OB 

16000 

27.1 

28.5 

37.0 

40.9 

47.1 

49.5 

50.2 

51.5 

52.3 

52.4 

52.6 

52.6 

52.9 

52.9 

53.2 

53.2 

OB 

14000 

27.3 

28.6 

37.1 

41.1 

47.3 

49.7 

50.3 

51.7 

52.4 

52.6 

52.7 

52.7 

53.0 

53.0 

53.3 

53.3 

01 

12000 

27.9 

29.2 

38.0 

42.0 

48.2 

50.6 

51.2 

52.6 

53.3 

53.5 

53.6 

53.6 

53.9 

53.9 

54.2 

54.2 

01 

10000 

28.9 

30.3 

39.1 

43.0 

49.7 

52.4 

53.0 

54.5 

55.3 

55.5 

55.6 

55.6 

55.9 

55.9 

56.2 

56.2 

OB 

9000 

30.2 

31.5 

40.6 

45.0 

51.7 

54.7 

55.3 

56.8 

57.6 

57.7 

57.9 

57.9 

58.2 

58.2 

58.5 

58.5 

OB 

8000 

31.5 

32.9 

42.6 

47.0 

54.1 

57.3 

57.9 

59.4 

60.2 

60.3 

60.5 

60.5 

60.6 

60.8 

61.1 

61.1 

OB 

7000 

31.7 

33.3 

42.9 

47.3 

54.4 

57.6 

58.2 

59.7 

60.5 

60.6 

60.8 

60.8 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

a 

6000 

31.8 

33.2 

43.0 

47.6 

54.7 

57.9 

58.5 

60.0 

60.8 

60.9 

61.1 

61.1 

61.4 

61.4 

61.7 

61.7 

OB 

5000 

32.6 

33.9 

44.2 

48.8 

56.2 

59.5 

60.2 

61.8 

62.6 

62.7 

62.9 

62.9 

63.2 

63.2 

63.5 

63.5 

01 

4500 

32.9 

34.4 

44.8 

49.4 

57.4 

60.8 

61.4 

63.0 

63.8 

63.9 

64.1 

64.1 

64.4 

64.4 

64.7 

64.7 

01 

4000 

35.3 

36.8 

48.2 

53.0 

61.4 

64.8 

65.6 

67.4 

68.2 

68.3 

68.5 

68.5 

68.8 

68.8 

69.1 

69.1 

OR 

3500 

36.8 

38.3 

50.0 

54.8 

63.5 

67.1 

67.9 

69.8 

70.6 

70.8 

70.9 

70.9 

71.2 

71.2 

71.5 

71.5 

at 

3000 

42.4 

44.1 

56.4 

61.4 

71.4 

75.5 

76.4 

78.5 

79.2 

79.4 

79.5 

79.5 

79.8 

79.8 

80.2 

80.2 

OB 

2500 

43.5 

45.2 

57.7 

62.7 

72.9 

77.0 

77.9 

80.0 

80.8 

80.9 

81.1 

81.1 

81.4 

81.4 

81.7 

81.7 

OB 

2000 

45.5 

47.3 

60.5 

65.6 

75.9 

80.5 

81.8 

83.9 

84.7 

84.8 

85.0 

85.0 

85.3 

85.3 

85.6 

85.6 

OB 

1800 

45.8 

47.6 

60.9 

66.1 

76.4 

60.9 

82.3 

84.5 

85.3 

85.5 

85.6 

85.6 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

OB 

1500 

47.3 

49.1 

62.9 

68.5 

79.4 

84.1 

85.5 

87.7 

88.5 

88.6 

88.8 

88.8 

89.1 

89.1 

89.4 

89.4 

OB 

1200 

47.9 

49.8 

63.9 

69.5 

81.2 

86.1 

87.4 

89.8 

90.6 

91.1 

91.2 

91.2 

91.5 

91.5 

91.8 

91.8 

OB 

1000 

47.9 

49.8 

64.4 

70.2 

82.3 

87.1 

88.8 

91.2 

92.1 

92.7 

93.0 

93.0 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

OB 

900 

47.9 

49.8 

64.4 

70.2 

82.3 

87.4 

89.1 

91.5 

92.4 

93.0 

93.3 

93.3 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

OB 

800 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.7 

88.0 

89.7 

92.4 

93.3 

94.1 

94.5 

94.5 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

ON 

700 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.7 

88.0 

89.7 

92.7 

93.6 

94.4 

94.8 

94.8 

95.2 

95.2 

95.5 

95.5 

08 

600 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.7 

88.2 

89.8 

92.9 

93.8 

94.5 

95.0 

95.0 

95.5 

95.5 

95.8 

95.8 

OB 

500 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

90.9 

94.1 

95.2 

95.9 

96.4 

96.7 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

OB 

400 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

91.1 

94.5 

95.6 

96.7 

97.3 

97.6 

98.0 

98.0 

98.3 

98.3 

OB 

300 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

91.1 

94.5 

95.6 

96.7 

97.3 

97.6 

98.2 

98.2 

98.5 

98.6 

OB 

200 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

91.1 

94.5 

95.6 

96.7 

97.4 

97.7 

98.8 

98.9 

99.5 

100.0 

OB 

100 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

91.1 

94.5 

95.6 

96.7 

97.4 

97.7 

98.8 

98.9 

99.5 

100.0 

OB 

000 

47.9 

49.8 

64.7 

70.5 

82.9 

89.1 

91.1 

94.5 

95.6 

96.7 

97.4 

97.7 

98.8 

98.9 

99.5 

100.0 

TOIAL  NUMBER  OF  OBBERVATIORS  660 
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OFBMCnilO  lOCKTIOR  'A' 
nSAFBXK,  ASHEVILLE  RC 


FERCBHTAGB  FKBgUEHCT  OP  OCCUERBICB  OF  CEILIHG  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  (»SERVATICNS 

SimaH  HUMIER:  107550  STMnOR  HAHE:  ARSRACH  AHP/KATTERBACH  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MrarTR:  SEP  HOURS:  12-14 


CEILnO 

n 

FEET 

61 

112 

d 

90 

OE 

80 

G1 

60 

VISIBILITY  IR  METERS 

SB  OE  GB  (S 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

OB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GB 

00 

■0  CEIL 

34.1 

35.2 

42.3 

44.3 

45.7 

46.1 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

46.4 

OB 

20000 

38.4 

39.8 

47.2 

49.5 

51.6 

52.0 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

52.4 

OB 

18000 

38.4 

39.8 

47.2 

49.5 

51.7 

52.2 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

OB 

16000 

38.4 

39.8 

47.2 

49.5 

51.7 

52.2 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

52.5 

OB 

14000 

38.7 

40.1 

47.5 

49.9 

52.2 

52.7 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

53.0 

OB 

12000 

39.3 

40.7 

48.1 

50.5 

52.8 

53.3 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

GB 

10000 

41.4 

42.8 

50.2 

52.7 

55.5 

56.3 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

OB 

9000 

42.5 

43.9 

51.3 

53.9 

56.8 

57.5 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

GK 

8000 

44.2 

45.7 

53.9 

56.4 

59.9 

60.7 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

OB 

7000 

44.5 

46.0 

54.2 

56.8 

60.4 

61.2 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

61.8 

« 

6000 

44.5 

46.0 

54.3 

56.9 

60.5 

61.3 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

OB 

5000 

46.0 

47.5 

56.1 

58.7 

62.4 

63.1 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

OB 

4500 

47.0 

48.6 

57.2 

59.8 

63.9 

64.6 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65  3 

OB 

4000 

51.0 

52.7 

61.5 

64.0 

68.9 

69.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

70.3 

OB 

3500 

55.7 

57.4 

66.2 

68.9 

73.7 

74.5 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

75.1 

OB 

3000 

63.7 

65.4 

76.0 

79.4 

85.1 

86.2 

86.9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

OB 

2500 

65.3 

66.9 

77.7 

81.3 

87.1 

88.2 

88.9 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

01 

2000 

67.8 

69.5 

81.2 

85.1 

91.2 

92.7 

93.5 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

93.6 

OB 

1800 

68.1 

69.8 

81.6 

85.6 

91.7 

93.2 

93.9 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

OB 

1500 

68.6 

70.3 

82.2 

86.3 

92.6 

94.1 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

* 

1200 

68.6 

70.3 

82.2 

86.3 

93.0 

94.5 

95.8 

96.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

OB 

1000 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.5 

95.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

01 

900 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.5 

95.1 

96.7 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

OB 

800 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.6 

95.3 

97.0 

97.3 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.7 

97.7 

97-7 

97.7 

01 

700 

68.7 

70.4 

82.4 

66.6 

93.8 

95.4 

97.1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

* 

600 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.1 

97.4 

97.7 

97.7 

97.9 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

OB 

500 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.1 

97.6 

97.9 

98.0 

98.2 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

01 

400 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

01 

300 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.5 

98-6 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

01 

200 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

OB 

100 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.3 

97.9 

98.3 

98.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

- 

000 

68.7 

70.4 

82.4 

86.6 

93.8 

95.4 

97.3 

97-9 

98.3 

98.5 

98.6 

99.2 

99.4 

99.8 

100.0 

100.0 

TOmL  RWER  OP  OBEERVXnOlB  859 
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OPKRKnRG  lOCKtlOK  'A* 
USAFRAC,  ASflBVILLB  RC 


PERCBIITAOE  PREQUEHCY  OF  OCCURBBNCB  OF  CBILIRG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIONS 

snnoil  RIMBBR:  107550  STATIOII  HAMB:  arsbach  ahp/kattbrbacb  dl  period  of  record:  jar  82  -  dec  91 

LST  to  UIC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  15-17 


CBILIRQ 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

visibility  in  metbrs 

OB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

6E 

06 

GB 

04 

GB 

00 

NO  CEIL 

37.1 

39.0 

44.9 

46.0 

47.6 

48.1 

48.1 

48.1 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

48.2 

OB  20000 

43.7 

45.5 

51.4 

52.5 

54.5 

54.9 

54.9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

OB 

18000 

43.7 

45.5 

51.6 

52.7 

54.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

16000 

43.7 

45.5 

51.6 

52.7 

54.6 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

GB 

14000 

43.8 

45.7 

51.9 

53.0 

54.9 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

OB 

12000 

44.6 

46.4 

52.8 

53.9 

55.9 

56.3 

56.3 

56.3 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

GB 

10000 

47.2 

49.3 

56.3 

57.7 

60.3 

60.7 

60.7 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

GB 

9000 

48.7 

51.0 

58.3 

59.7 

62.3 

62.7 

62.7 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GB 

8000 

51.9 

54.8 

63.3 

64.7 

67.3 

67.9 

67.9 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

GB 

7000 

52.4 

55.3 

63.9 

65.3 

67.9 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

GB 

6000 

52.4 

55.3 

63.9 

69.3 

67.9 

68.5 

68.5 

68.5 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

CT 

5000 

55.7 

58.9 

67.7 

69.1 

71.8 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

GB 

4500 

56.3 

59.7 

68.5 

70.0 

72.9 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

OB 

4000 

60.4 

63.8 

73.7 

79.5 

78.5 

79.3 

79.3 

79.3 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

OB 

3500 

63.9 

67.4 

77.5 

79.6 

83.0 

83.7 

83.7 

83.7 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

GB 

3000 

69.3 

72.9 

83.6 

86.5 

90.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

OB 

2500 

69.7 

73.5 

84.8 

87.7 

91.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GB 

2000 

70.9 

75.0 

87.4 

90.4 

94.8 

95.9 

95.9 

95.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

GB 

1800 

71.1 

75.2 

87.5 

90.7 

95.1 

96.2 

96.2 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GB 

1500 

71.1 

75.2 

87.5 

90.7 

95.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

96.5 

GB 

1200 

71.1 

75.2 

87.9 

90.7 

95.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.5 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GB 

1000 

71.1 

75.2 

87.8 

91.0 

95.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

900 

71.1 

75.2 

87.8 

91.0 

95.6 

96.7 

96.8 

96.8 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

GB 

800 

71.1 

75.2 

87.8 

91.0 

95.6 

96.7 

97.0 

97.1 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GB 

700 

71.1 

75.2 

87.8 

91.0 

95.6 

96.7 

97.0 

97.6 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

600 

71.1 

75.2 

87.8 

91.0 

95.9 

97.0 

97.3 

97.9 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GB 

500 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

400 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.8 

98.9 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GB 

300 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.9 

99.1 

99.4 

99.4 

99.5 

99.7 

99.7 

99.7 

GB 

200 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

GB 

100 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

GB 

000 

71.1 

75.2 

88.0 

91.2 

96.2 

97.3 

97.6 

98.2 

98.9 

99.1 

99.5 

99.5 

99-7 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  H»m  or  OBBIRVKIIOm  657 
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QFBnaniQ  iackticr  *a* 
USAFBraC,  JUSaKVIU.B  MC 


PgRCEimCB  FREgMBICY  OF  OCCURRERCS  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FKH  BOURLY  OBSERVRTICMS 

aCKriOB  NUNBBRl  107550  STMTIOR  HMC:  ARSBRCB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  SEP  HOURS:  18-20 


CBILDIQ 

HI 

FBT 

BB 

112 

08 

90 

08 

80 

cs 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IN  MEIERS 

UK  OB  OB 

40  32  24 

OB 

20 

OB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GB 

04 

GB 

00 

NO 

CBIL 

36.8 

38.8 

46.5 

48.5 

50.9 

51.5 

51.6 

51.8 

51.8 

52.4 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

52.6 

OB 

20000 

42.4 

44.8 

53.0 

55.4 

58.5 

59.1 

59.3 

59.6 

59.6 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

08 

18000 

42.4 

44.8 

53.0 

55.4 

58.5 

59.1 

59.3 

59.6 

59.6 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

08 

16000 

42.4 

44.8 

53.0 

55.4 

58.5 

59.1 

59.3 

59.6 

59.6 

60.2 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60-4 

60.4 

08 

14000 

42.7 

45.1 

53.4 

55.7 

58.8 

59.4 

59.6 

59.9 

59.9 

60.5 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

a 

12000 

43.7 

46.0 

54.3 

56.6 

59.8 

60.4 

60.5 

60.8 

60.8 

61.5 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

61.6 

08 

10000 

47.3 

49.6 

58.2 

60.5 

64.3 

64.9 

65.1 

65.4 

65.4 

66.0 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

08 

9000 

49.0 

51.3 

59.9 

62.4 

66.1 

66.8 

66.9 

67.2 

67.2 

67.9 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

08 

8000 

50.9 

53.2 

62.9 

65.4 

69.3 

70.0 

70.4 

70.7 

70.7 

71.3 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

71.5 

OB 

7000 

51.5 

53.8 

63.5 

66.0 

69.9 

70.7 

71.0 

71.3 

71.3 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

08 

6000 

51.5 

53.8 

63.5 

66.0 

69.9 

70.7 

71.0 

71.3 

71.3 

71.9 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

08 

5000 

53.8 

56.3 

66.3 

69.0 

72.9 

73.6 

74.6 

75.0 

75.0 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

08 

4500 

54.3 

56.8 

66.8 

69.4 

73.3 

74.1 

75.0 

75.5 

75.5 

76.1 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

08 

4000 

59.3 

62.2 

72.9 

75.8 

80.0 

80.8 

82.1 

82.7 

82.7 

83.3 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

63.5 

83.5 

08 

3500 

60.1 

63.0 

74.3 

77.5 

82.1 

82.8 

84.1 

84.7 

84.7 

85.3 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

08 

3000 

64.1 

67.1 

80.3 

83.9 

88.9 

89.7 

91.0 

91.6 

91.6 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

OB 

2500 

64.9 

67.9 

81.6 

85.2 

90.6 

91.7 

93.0 

93.6 

93.6 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

08 

2000 

65.7 

68.6 

83.0 

86.6 

92.2 

93.3 

94.7 

95.3 

95.3 

95.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

OB 

1800 

65.7 

68.6 

83.0 

86.6 

92.2 

93.3 

94.7 

95.3 

95.3 

95.9 

96.1 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

08 

1500 

65.7 

68.6 

83.0 

86.6 

92.2 

93.3 

94.7 

95.5 

95.5 

96.1 

96.3 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

* 

1200 

65.7 

68.6 

83.2 

86.9 

92.5 

93.6 

95.0 

95.8 

95.8 

96.4 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

08 

1000 

65.7 

68.6 

83.2 

86.9 

92.5 

93.6 

95.0 

95.8 

95.8 

96.4 

96.6 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

«B 

900 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

92.7 

93.8 

95.2 

95.9 

95.9 

96.6 

96.7 

97.0 

97.0 

97-0 

97.0 

97.0 

OB 

800 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

92.7 

93.8 

95.3 

96.4 

96.4 

97.0 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

08 

700 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

92.7 

93.8 

95.3 

96.4 

96.4 

97.0 

97.2 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

« 

600 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

92.8 

94.1 

95.8 

96.9 

96.9 

97.5 

97.7 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

98.0 

08 

500 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.5 

96.3 

97.3 

97.3 

98.0 

98.4 

98.9 

99.1 

99.1 

99.1 

99.1 

OB 

400 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.7 

96.4 

97.5 

97.5 

98.1 

98.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99.2 

99.2 

flB 

300 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.7 

96.4 

97.7 

97.7 

98.3 

98.8 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

OB 

200 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.7 

96.4 

97.8 

97.8 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

• 

100 

65.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.7 

96.4 

97.8 

97.8 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

08 

000 

69.7 

68.6 

83.3 

87.1 

93.1 

94.7 

96.4 

97.8 

97.8 

98.4 

98.9 

99.4 

99.5 

99.5 

99.7 

100.0 

TOBIL  HOMnOt  OP  CMBimvnGia  641 
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OFEmXinG  lOCATIOil  -A’ 
U8AFRAC.  ASBBVILLB  HC 


PERCBNTAOB  F8BQUEACY  Og  CXXniRBERCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  ROfP^:  107550  STATIOH  RAMS:  ARSBACH  ABP/KATISRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTS:  SEP  SOURS:  21-23 


CEILING 

IR 

FEET 

GE 

112 

OB 

90 

6E 

00 

6B 

60 

VZSIBILITY  III  METERS 

6B  GB  6B  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

6B 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

RO  CEIL 

35.2 

37.0 

46.1 

49.0 

55.0 

56.8 

57.2 

57.6 

57.7 

57.7 

57.7 

57-7 

57.9 

57.9 

57.9 

58.7 

GE 

20000 

39.2 

41.0 

50.8 

53.7 

60.8 

62.7 

63.2 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.7 

GE 

18000 

39.2 

41.0 

50.8 

53.7 

60.8 

62.7 

63.2 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64.7 

OB 

16000 

39.2 

41.0 

50.8 

53.7 

60.8 

62.7 

63.2 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

64,7 

OB 

14000 

39.3 

41.2 

51.0 

53.9 

61.0 

62.8 

63.4 

63.8 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.1 

64.1 

64.1 

64.8 

OB 

12000 

40.1 

41.9 

51.7 

54.6 

61.7 

63.6 

64.1 

64.5 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.8 

64.8 

64.8 

65.6 

GE 

10000 

43.4 

45.2 

55.0 

58.1 

65.8 

67.6 

68.1 

68.5 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.9 

68.9 

68.9 

69.6 

OB 

9000 

44.1 

45.9 

55.7 

58.8 

66.5 

68.5 

69.0 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.8 

69.8 

69.8 

70.5 

GE 

8000 

46.8 

48.8 

59.0 

62.1 

70.1 

72.1 

72.7 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

74.1 

GE 

7000 

47.2 

49.2 

59.6 

62.7 

70.7 

72.7 

73.2 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.7 

OB 

6000 

47.2 

49.2 

59.6 

62.7 

70.7 

72.7 

73.2 

73.6 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74.0 

74.0 

74.7 

GE 

5000 

48.3 

50.3 

60.8 

64.7 

73.0 

75.2 

75.8 

76.1 

76.3 

76.7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

76.9 

77.6 

GE 

4500 

48.6 

50.8 

61.9 

65.8 

74.5 

76.7 

77.2 

77.6 

77.8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

79.1 

OB 

4000 

51.4 

53.7 

66.5 

70.7 

79.6 

82.5 

83.1 

83.4 

83.6 

84.0 

84.0 

84.0 

84.2 

84.2 

84.2 

84.9 

GE 

3500 

51.9 

54.3 

67.9 

72.1 

82.1 

85.6 

86.2 

86.5 

86.7 

87.1 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

88.0 

GE 

3000 

53.9 

56.3 

70.9 

75.4 

86.0 

89.4 

90.2 

90.7 

91.1 

91.4 

91.4 

92.0 

92.2 

92.2 

92.2 

92.9 

GE 

2500 

53.9 

56.3 

71.0 

75.6 

86.2 

89.6 

90.3 

90.9 

91.3 

91.6 

91.6 

92.2 

92.3 

92.3 

92.3 

93.1 

OB 

2000 

54.3 

56.8 

71.8 

76.7 

87.2 

91.3 

92.0 

92.5 

93.1 

93.8 

93.8 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

95.3 

GE 

1800 

54.3 

56.8 

71.8 

76.7 

87.2 

91.3 

92.0 

92.5 

93.1 

93.8 

93.8 

94.4 

94.5 

94.5 

94.5 

95.3 

GE 

1500 

54.3 

56.8 

72.1 

77.2 

88.0 

92.0 

92.7 

93.3 

93.8 

94.5 

94.5 

95.1 

95.3 

95.3 

95.3 

96.0 

GE 

1200 

54.3 

56.8 

72.3 

77.4 

88.2 

92.2 

92.9 

93.4 

94.0 

94.7 

94.7 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

96.2 

GE 

1000 

54.3 

56.8 

72.3 

77.6 

88.3 

92.3 

93.1 

93.6 

94.2 

94.9 

94.9 

95.4 

95.6 

95.6 

95.6 

96.4 

OB 

900 

54.3 

56.8 

72.7 

78.0 

88.7 

92.7 

93.4 

94.0 

94.5 

95.3 

95.3 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

96.7 

GE 

800 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.1 

93.8 

94.4 

94.9 

95.6 

95.6 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

97.1 

GE 

700 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.1 

93.8 

94.4 

94.9 

95.6 

95.6 

96.2 

96.4 

96.4 

96.4 

97.1 

OB 

600 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.1 

94.2 

94.7 

95.3 

96.0 

96.0 

96.5 

96.7 

96.7 

96.7 

97.4 

GE 

500 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.3 

97.6 

98.0 

98.7 

GE 

400 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.3 

97.6 

98.0 

98.7 

OB 

300 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.3 

97.6 

98.0 

98.7 

GE 

200 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.5 

99.8 

GE 

100 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.7 

100.0 

GE 

000 

54.3 

56.8 

72.9 

78.1 

88.9 

93.3 

94.5 

95.1 

95.6 

96.4 

96.4 

96.9 

97.6 

98.2 

98.7 

100.0 

TOtAL 


549 
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oPBiunira  uxATioH  *a* 
USAPmC,  ASHBVIUB  RC 


PERCERTKGB  FREQUBfCY  OF  OCCURRElfCS  OF  CEILIRQ  VERSUS  VISIBILITY 
FRDH  SOURLY  OBSERVATIOHS 

8ZRTI0S  HUHBER:  107550  STAIIOH  HMS:  MISBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  HONTH:  SEP  HOURS:  ALL 


CBILDIO 
IN  1 

FEET  1 

GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

6E 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

m 

CBIL 

28.7 

30.0 

36.8 

39.2 

44.2 

45.5 

46.4 

47.2 

47.6 

48.1 

48.5 

48.8 

49.0 

49.1 

49.4 

50.1 

QB 

20000 

32.4 

33.9 

41.2 

43.9 

49.6 

51.1 

52.1 

53.0 

53.3 

53.9 

54.3 

54.5 

54.8 

54.8 

55.1 

55.9 

GS 

18000 

32.4 

33.9 

41.3 

43.9 

49.7 

51.1 

52.1 

53.0 

53.4 

53.9 

54.3 

54.6 

54.8 

54.9 

55.2 

56.0 

GB 

16000 

32.4 

33.9 

41.3 

44.0 

49.7 

51.2 

52.2 

53.0 

53.4 

54.0 

54.4 

54.6 

54.9 

54.9 

55.2 

56.0 

GS 

14000 

32.6 

34.1 

41.5 

44.2 

49.9 

51.4 

52.4 

53.2 

53.6 

54.2 

54.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.4 

56.2 

GS 

12000 

33.2 

34.7 

42.1 

44.8 

50.6 

52.1 

53.1 

54.0 

54.3 

54.9 

55.3 

55.6 

55.8 

55.8 

56.1 

56.9 

OB 

10000 

35.4 

37.0 

44.7 

47.6 

53.8 

55.4 

56.5 

57.4 

57.8 

58.3 

58.7 

59.0 

59.2 

59.3 

59.6 

60.4 

OS 

9000 

36.5 

38.0 

45.9 

48.9 

55.2 

56.8 

57.9 

58.9 

59.3 

59.8 

60.2 

60.5 

60.7 

60.8 

61.1 

61.9 

G8 

8000 

38.7 

40.4 

49.0 

52.0 

58.6 

60.4 

61.6 

62.6 

63.0 

63.6 

64.0 

64.3 

64.5 

64.6 

64.9 

65.6 

OB 

7000 

39.0 

40.7 

49.5 

52.5 

59.2 

61.0 

62.2 

63.2 

63.6 

64.2 

64.6 

64.9 

65.1 

65.2 

65.5 

66.2 

OB 

6000 

39.0 

40.7 

49.6 

52.6 

59.3 

61.2 

62.4 

63.4 

63.7 

64.3 

64.7 

65.0 

65.2 

65.3 

65.6 

66-4 

OB 

5000 

40.4 

42.2 

51.2 

54.4 

61.5 

63.4 

64.7 

65.8 

66.2 

66.9 

67.3 

67.5 

67.8 

67.9 

68.2 

69.0 

GS 

4500 

41.1 

43.0 

52.1 

55.3 

62.7 

64.7 

66.0 

67.1 

67.5 

68.2 

68.6 

68.9 

69.1 

69.2 

69.5 

70.3 

GE 

4000 

44.4 

46.5 

56.6 

60.1 

67.9 

70.0 

71.5 

72.7 

73.1 

73.7 

74.2 

74.4 

74.7 

74.8 

75.1 

75.8 

GB 

3500 

46.3 

48.4 

59.0 

62.7 

70.9 

73.2 

74.7 

75.9 

76.3 

77.0 

77.4 

77.7 

77.9 

78.0 

78.3 

79.1 

OB 

3000 

50.9 

53.0 

64.6 

68.8 

78.1 

80.7 

82.4 

83.7 

84.2 

84.9 

85.4 

85.7 

86.0 

86.1 

86.4 

87.2 

GS 

2500 

51.6 

53.7 

65.7 

69.9 

79.3 

82.0 

83.7 

85.1 

85.5 

86.3 

86.8 

87.1 

87.4 

87.5 

87.8 

88.6 

GS 

2000 

52.9 

55.1 

67.7 

72.1 

81.7 

84.6 

86.4 

87.9 

88.4 

89.1 

89.7 

90.1 

90.3 

90.4 

90.7 

91.5 

OB 

1800 

53.0 

55.3 

68.0 

72.3 

81.9 

84.8 

86.7 

88.2 

88.7 

89.4 

90.0 

90.4 

90.6 

90.7 

91.0 

91.8 

GS 

1500 

53.5 

55.7 

68.7 

73.2 

83.0 

85.9 

87.8 

89.4 

89.9 

90.7 

91.2 

91.6 

91.9 

92.0 

92.3 

93.1 

OB 

1200 

53.7 

55.9 

69.1 

73.6 

83.6 

86.6 

88.6 

90.3 

90.8 

91.6 

92.2 

92.6 

92.9 

93.0 

93.3 

94.1 

GB 

1000 

53.7 

56.0 

69.3 

73.9 

84.0 

87.1 

89.3 

91.1 

91.7 

92.5 

93.1 

93.6 

93.8 

93.9 

94.2 

95.0 

GB 

900 

53.7 

56.0 

69.3 

74.0 

84.1 

87.2 

89.4 

91.2 

91.8 

92.7 

93.3 

93.7 

93.9 

94.1 

94.4 

95.2 

08 

800 

53.7 

56.0 

69.4 

74.1 

84.2 

87.4 

89.7 

91.8 

92.5 

93.4 

94.0 

94.5 

94.8 

94.9 

95.2 

96.0 

OB 

700 

53.7 

56.0 

69.4 

74.1 

84.3 

87.5 

89.9 

92.1 

92.9 

93.8 

94.5 

95.0 

95.2 

95.3 

95.7 

96.4 

OB 

600 

53.7 

56.0 

69.5 

74.2 

84.5 

87.8 

90.2 

92.5 

93.3 

94.2 

94.9 

95.5 

?j.7 

95.8 

96.2 

97.0 

GB 

500 

53.7 

56.0 

69.6 

74.2 

84.6 

88.2 

90.6 

93.0 

93.9 

94.8 

95.6 

96.2 

96.5 

96-7 

97.1 

97.9 

GS 

400 

53.7 

56.0 

69.6 

74.3 

84.7 

88.3 

9C.8 

93.4 

94.3 

95.3 

96.1 

96.8 

97.2 

97.4 

97.8 

98.7 

OB 

300 

53.7 

56.0 

69.6 

74.3 

84.7 

88.3 

90.8 

93.4 

94.4 

95.4 

96.3 

96.9 

97.4 

97.6 

98.2 

99.1 

GB 

200 

53.7 

56.0 

69.6 

74.3 

84.7 

88.3 

90.8 

93.4 

94.4 

95.4 

96.3 

97.0 

97.6 

98.0 

98.6 

99.8 

Ol 

100 

53.7 

56.0 

69.6 

74.3 

84.7 

88.3 

90.8 

93.4 

94.4 

95.5 

96.4 

97.1 

97.7 

98.1 

98.8 

100.0 

GB 

000 

53.7 

56.0 

69.6 

74.3 

84.7 

88.3 

90.8 

93.4 

94.4 

95.5 

96.4 

97.1 

97.7 

98.1 

98.8 

100.0 

TOAL  RUMBBR  OF  OBatRVXnORB  4462 
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OPERATING  LOCATION  ’A’ 
USAFE1KC,  ASHEVILLE  NC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  I  MONTH:  OCT  HOURS:  00-02 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GE  GB  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GE 

12 

6E 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

110 

CEIL 

20.2 

21.2 

31.8 

31.8 

42.4 

46.5 

47.5 

51.0 

52.5 

53.0 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

54.5 

57.6 

6B 

20000 

22.7 

23.7 

34.8 

34.8 

46.0 

50.0 

51.0 

56.1 

57.6 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.6 

62.6 

6E 

18000 

22.7 

23.7 

34.8 

34.8 

46.0 

50.0 

51.0 

56.1 

57.6 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.6 

62.6 

GB 

16000 

22.7 

23.7 

34.8 

34.8 

46.0 

50.0 

51-0 

56.1 

57.6 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.6 

62.6 

6B 

14000 

22.7 

23.7 

34.8 

34.8 

46.0 

50.0 

51.0 

56.1 

57.6 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.6 

62.6 

GB 

12000 

22.7 

23.7 

34.8 

34.8 

46.0 

50.0 

51.0 

56.1 

57.6 

58.1 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

59.6 

62.6 

GB 

10000 

24.7 

25.8 

37.4 

37.9 

49.5 

53.5 

54.5 

59.6 

61.1 

61.6 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

63.1 

66.2 

GB 

9000 

24.7 

25.8 

37.4 

37.9 

49.5 

53.5 

54.5 

59.6 

61.1 

61.6 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

63.1 

66.2 

GB 

8000 

26.8 

27.8 

39.4 

39.9 

51.5 

55.6 

56.6 

61.6 

63.1 

63.6 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

65.2 

68.2 

GB 

7000 

27.3 

28.3 

39.9 

40.4 

52.0 

56.1 

57.1 

62.1 

63.6 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

65.7 

68.7 

GB 

6000 

27.3 

28.3 

39.9 

40.4 

52.0 

56.1 

57.1 

62.1 

63.6 

64.1 

64.6 

64.6 

64.6 

64.6 

65.7 

68.7 

GB 

5000 

29.3 

30.3 

41.9 

42.9 

54.5 

58.6 

59.6 

64.6 

66.2 

66.7 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

68.2 

71.2 

GB 

4500 

29.3 

30.3 

41.9 

42.9 

54.5 

58.6 

59.6 

64.6 

66.2 

66.7 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

68.2 

71.2 

GB 

4000 

31.8 

33.3 

47.0 

•9.5 

61.6 

65.7 

66.7 

71.7 

73.2 

73.7 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

75.3 

78.3 

OB 

3500 

35.4 

36.9 

50.5 

.0 

65.2 

69.2 

70.2 

75.3 

76.8 

77.3 

77.8 

77.8 

77.8 

77.8 

78.8 

81.8 

GB 

3000 

38.9 

40.4 

54.0 

■j,  .1 

69.2 

73.2 

74.2 

79.3 

81.3 

81.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.8 

86.9 

GB 

2500 

38.9 

40.4 

54.0 

57.1 

69.2 

73.2 

74.2 

79.3 

81.3 

81.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.8 

86.9 

GB 

2000 

39.4 

42.4 

56.1 

59.1 

71.2 

75.3 

76.3 

81.3 

83.3 

83.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

85.9 

88.9 

OB 

1800 

39.4 

42.4 

56.1 

59.1 

71.2 

75.3 

76.3 

81.3 

83.3 

83.8 

84.8 

84.8 

84.8 

84.8 

85.9 

88.9 

GE 

1500 

40.4 

57.1 

60.1 

72.7 

76.8 

77.8 

82.8 

84.8 

85.4 

86.4 

86.4 

86.4 

86.4 

87.4 

90.4 

GB 

1200 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77,8 

78.8 

84.8 

86.9 

87.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

89.4 

92.4 

GB 

1000 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77.8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

92.9 

GB 

900 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77.8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

92.9 

GE 

800 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77.8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

92.9 

GB 

700 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77  .8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

92.9 

GB 

600 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77.8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

93.4 

GB 

500 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

77.8 

78.8 

85.4 

87.4 

87.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89.9 

93.4 

GB 

400 

40.9 

58.1 

61.1 

73-7 

78.3 

79.3 

86.4 

88.9 

89.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

91.4 

95.5 

GB 

300 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

78.3 

79.3 

86.4 

88.9 

89.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

92.4 

98.5 

GE 

200 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

78.3 

79.3 

86.4 

88.9 

89.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

92.4 

98.5 

GB 

100 

40.9 

58.1 

61.1 

73.7 

78.3 

79.3 

86.4 

88.9 

89.9 

90.1/ 

90.9 

90.9 

90.9 

92.4 

99.5 

GB 

000 

40.9 

44.4 

58.1 

61.1 

73.7 

78.3 

79.3 

86.4 

88.9 

89.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

92.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  198 


D  -  2  -  82 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  261 


OPBRianiG  lOCKTIOH  -A*  PBRCEirEAGB  FREQUERCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFECAC,  ASOEVILLB  NC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


StlfflOH  NUMBER: 

107550 

STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL 

PERIOD 

OF  RBCX)RD:  JAR  82  > 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

03-05 

CBUtlNG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

6B 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GS 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CEIL 

17.6 

19.6 

25.9 

28.1 

37.2 

38.0 

39.9 

43.5 

46.0 

46.8 

47.4 

48.8 

49.3 

50.1 

50.4 

53.7 

GE 

20000 

17.6 

19.8 

26.2 

28.4 

38.3 

39.1 

41.0 

44.6 

47.1 

48.2 

48.8 

50.1 

50.7 

51.5 

51.8 

55.1 

GS 

18000 

17.6 

19.8 

26.2 

28.4 

38.3 

39.1 

41.0 

44.6 

47.1 

48.2 

48.8 

50.1 

50.7 

51.5 

51.8 

55.1 

GB 

16000 

17.6 

19.8 

26.2 

28.4 

38.3 

39.1 

41.0 

44.6 

47.1 

48.2 

48.8 

50.1 

50.7 

51.5 

51.8 

55.1 

GE 

14000 

17.6 

19.8 

26.2 

28.4 

38.3 

39.1 

41.0 

44.6 

47.1 

48.2 

48.8 

50.1 

50.7 

51.5 

51.8 

55.1 

GS 

12000 

17.6 

19.8 

26.2 

28.4 

38.3 

39.1 

41.0 

44.6 

47.1 

48.2 

48.8 

50.1 

50.7 

51.5 

51.8 

55.1 

GS 

10000 

19.0 

21.2 

28.1 

30.9 

41.0 

41.9 

43.8 

47.4 

49.9 

51.0 

51.5 

52.9 

53.4 

54.3 

54.5 

57.9 

GE 

9000 

19.0 

21.2 

28.1 

30.9 

41.0 

41.9 

43.8 

47.4 

49.9 

51.0 

51.5 

52.9 

53.4 

54.3 

54.5 

57.9 

GB 

8000 

20.4 

22.6 

29.8 

32.5 

42.7 

43.5 

45.5 

49.0 

51.5 

52.6 

53.2 

54.5 

55.1 

55.9 

56.2 

59.8 

GB 

7000 

20.4 

22.6 

29.8 

32.5 

42.7 

43.5 

45.5 

49.0 

51.5 

52.6 

53.2 

54.5 

55.1 

55.9 

56.2 

59.8 

GB 

6000 

20.4 

22.6 

29.8 

32.5 

42.7 

43.5 

45.5 

49.0 

51.5 

52.6 

53.2 

54.5 

55.1 

55.9 

56.2 

59.8 

GE 

5000 

22.6 

24.8 

32.8 

35.5 

45.7 

46.6 

48.5 

52.1 

54.5 

55.6 

56.2 

57.6 

58.1 

59.0 

59.2 

62.8 

GB 

4500 

22.6 

24.8 

33.1 

35.8 

46.0 

46.8 

48.8 

52.3 

54.8 

55.9 

56.5 

57.9 

58.4 

59.2 

59.5 

63.1 

GB 

4000 

23.1 

29.3 

34.2 

37.5 

49.0 

50.4 

52.6 

56.2 

58.7 

59.8 

60.3 

61.7 

62.3 

63.1 

63.4 

66.9 

GB 

3900 

24.8 

27.0 

35.8 

39.4 

51.0 

52.3 

54.5 

58.1 

60.6 

61.7 

62.3 

63.6 

64.2 

65.0 

65.3 

68.9 

GB 

3000 

26.4 

28.7 

38.6 

42.7 

55.1 

56.5 

59.0 

63.4 

65.8 

66.9 

67.8 

69.4 

70.0 

70.8 

71.1 

74.7 

GB 

2900 

27.0 

29.2 

39.9 

44.1 

56.7 

58.1 

60.6 

65.0 

67.5 

68.6 

69.4 

71.1 

71.6 

72.5 

72.7 

76.3 

GB 

2000 

27.8 

30.0 

41.3 

45.5 

58.1 

59.5 

62.3 

66.9 

69.4 

70.5 

71.3 

73.0 

73.6 

74.4 

74.7 

78.2 

GB 

1800 

28.1 

30.3 

41.6 

45.7 

58.4 

60.1 

62.8 

67.5 

70,0 

71.1 

71.9 

73.6 

74.1 

74.9 

75.2 

78,8 

CT 

1500 

28.4 

30.9 

42.1 

46.6 

59.2 

60.9 

63.6 

68.6 

71.1 

72.2 

73.0 

74.7 

75.2 

76.0 

76.3 

79.9 

GB 

1200 

29.9 

32.0 

43.8 

48.2 

60.9 

62.5 

65.8 

71.1 

73.8 

74.9 

75.8 

77.4 

78.0 

78.8 

79.1 

82.6 

GB 

1000 

30.9 

33.3 

45.5 

49.9 

62.8 

64.5 

67.8 

73.0 

75.8 

77.1 

78,0 

79,6 

80.2 

81.0 

81.3 

84.8 

GB 

900 

30.9 

33.3 

45.5 

49.9 

62.8 

64.5 

67.8 

73.0 

75.8 

77.1 

78.0 

79.6 

80.2 

81.0 

81.3 

84.8 

800 

30.9 

33.3 

45.5 

49.9 

62.8 

64.5 

68.0 

73.6 

76.3 

77.7 

78.5 

80.2 

80.7 

81.5 

81.8 

85.4 

700 

30.9 

33.3 

46.3 

50.7 

63.6 

65.3 

68.9 

74.7 

77.7 

79.3 

80.2 

81.8 

82.4 

83.2 

83.5 

87.3 

s 

600 

30.9 

33.3 

46.3 

50.7 

63.9 

65.6 

69.1 

75.2 

78.2 

79.9 

80.7 

82.4 

82.9 

83.7 

84.0 

87.9 

i 

500 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.2 

66.1 

70.2 

76.6 

79.9 

81.5 

82.4 

84.0 

84.6 

85.4 

86.0 

90.4 

■■ 

400 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.5 

66.4 

70.8 

77.1 

80.4 

82.1 

82.9 

85.1 

85.7 

86.5 

87.6 

92.8 

300 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.5 

66.4 

70.8 

77.1 

80,7 

82.6 

83.5 

86.0 

86.5 

87.3 

88.7 

95.0 

im 

200 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.5 

66.4 

70.8 

77.4 

81.0 

82.9 

83.7 

86.2 

86.8 

87.9 

89.8 

97.0 

1 

100 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.5 

66.4 

70.8 

77.4 

81.0 

82.9 

83.7 

86.2 

86.8 

87.9 

90.1 

100.0 

B 

000 

30.9 

33.3 

46.3 

51.0 

64.5 

66.4 

70.8 

77.4 

81.0 

82.9 

83.7 

86.2 

86.8 

87.9 

90.1 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIORS  363 
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OFERATIHG  lOCKTIOII  'A' 
USAFRXAC,  ASBEVIUB  BC 


PERCEHTAGE  FREQUERCY  (S'  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FRGH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SXATIGII  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

OCT 

HOURS: 

06-08 

CSlLtllG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

in 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

9.6 

10.3 

16.0 

18.1 

23.9 

26.1 

27.9 

31.2 

32.1 

33.0 

34.0 

35.4 

36.3 

37.8 

39.1 

43.9 

GB 

20000 

9.9 

10.6 

16.4 

18.8 

24.9 

27.2 

29.0 

32.5 

33.6 

34.5 

35.5 

36.9 

37.8 

39.3 

40.7 

45.5 

GB 

18000 

9.9 

10.6 

16.4 

18.8 

24.9 

27.2 

29.0 

32.5 

33.6 

34.5 

35.5 

36.9 

37.8 

39.3 

40.7 

45.5 

6S 

16000 

9.9 

10.6 

16.4 

18.8 

24.9 

27.2 

29.0 

32.5 

33.6 

34.5 

35.5 

36.9 

37.8 

39.3 

40.7 

45.5 

6S 

14000 

9.9 

10.6 

16.4 

18.8 

24.9 

27.2 

29.0 

32.5 

33.6 

34.5 

35.5 

36.9 

37.8 

39.3 

40.7 

45.5 

GB 

12000 

10.0 

10.7 

16.6 

19.0 

25.1 

27.3 

29.1 

32.7 

33.7 

34.6 

35.7 

37.0 

37.9 

39.4 

40.9 

45.7 

GS 

10000 

11.2 

11.9 

17.8 

20.6 

26.7 

29.0 

30.7 

34.6 

35.7 

36.6 

37.8 

39.1 

40.0 

41.6 

43.1 

47.9 

GE 

9000 

11.2 

11.9 

17.8 

20.6 

26.7 

29.0 

30-7 

34.8 

35.8 

36.7 

37.9 

39.3 

40.1 

41.8 

43.3 

48.1 

GB 

8000 

12.1 

12.8 

19.1 

22.2 

28.5 

30.9 

32.7 

36.7 

38.1 

39.0 

40.3 

41.6 

42.5 

44.3 

45.6 

50.6 

GB 

7000 

12.2 

13.0 

19.4 

22.5 

29.1 

31.5 

33.3 

37.3 

38.7 

39.6 

40.9 

42.2 

43.1 

44.9 

46.4 

51.2 

GB 

6000 

12.2 

13.0 

19.4 

22.5 

29.1 

31.5 

33.3 

37.3 

38.7 

39.6 

40.9 

42.2 

43.1 

44.9 

46.4 

51.2 

GB 

5000 

14.5 

15.2 

21.8 

25.1 

31.8 

34.5 

36.3 

40.4 

41.8 

43.1 

44.5 

45.8 

46.7 

48.5 

50.0 

54.8 

GB 

4500 

14.6 

15.4 

22.1 

25.4 

32.1 

34.8 

36.6 

40.7 

42.1 

43.4 

44.8 

46.1 

47.0 

48.8 

50.3 

55.1 

GB 

4000 

15.7 

16.4 

23.7 

27.2 

34.9 

37.6 

39.4 

43.7 

45.4 

46.7 

48.2 

49.7 

50.6 

52.4 

53.9 

58.7 

OB 

3500 

17.0 

17.9 

25.4 

28.8 

36.7 

39.4 

41.5 

46.0 

47.6 

49.0 

50.4 

51.9 

52.8 

54.6 

56.1 

60.3 

GB 

3000 

19.7 

21.0 

29.0 

32.4 

41.3 

44.5 

46.6 

51.5 

53.4 

55.1 

56.6 

58.1 

59.3 

61.0 

62.5 

67.3 

GB 

2500 

20.3 

21.8 

29.9 

33.3 

42.5 

45.7 

48.1 

53.1 

55.1 

56.7 

58.2 

59.7 

60.9 

62.8 

64.3 

69.1 

GB 

2000 

21.6 

23.1 

31.9 

35.4 

44.8 

48.2 

50.7 

56.1 

58.4 

60.1 

61.6 

63.1 

64.3 

66.3 

67.6 

72.5 

OB 

1800 

21.6 

23.1 

32.1 

35.5 

44.9 

48.4 

50.9 

56.4 

58.7 

60.4 

61.9 

63.4 

64.6 

66.6 

68.1 

72.8 

GB 

1500 

22.4 

23.9 

33.1 

36.6 

46.3 

49.7 

52.2 

57.9 

60.1 

61.9 

63.4 

64.9 

66.1 

68.1 

69.6 

74.3 

GB 

1200 

23.7 

25.4 

34.6 

38.2 

48.5 

52.1 

55.1 

61.5 

63.9 

65.8 

67.3 

68.8 

70.0 

71.9 

73.4 

78.2 

GB 

1000 

24.3 

26.0 

35.2 

39.0 

49.3 

52.8 

56.1 

62.5 

64.9 

66.9 

68.4 

69.9 

71.0 

73.0 

74.5 

79.3 

GB 

900 

24.6 

26.3 

35.5 

39.4 

49.7 

53.3 

56.7 

63.1 

65.5 

67.5 

69.0 

70.4 

71.6 

73.6 

75.1 

79.9 

GB 

800 

24.9 

26.6 

35.8 

39.7 

50.1 

53.9 

57.3 

64.3 

66.9 

68.8 

70.3 

71.8 

73.0 

74.9 

76.4 

81.2 

GB 

700 

24.9 

26.6 

36.0 

39.9 

50.4 

54.2 

57.6 

64.9 

67.5 

69.4 

70.9 

72.5 

73.7 

75.7 

77.2 

82.2 

GB 

600 

24.9 

26.6 

36.1 

40.0 

50.7 

54.5 

58.8 

66.6 

69.6 

71.5 

73.1 

74.9 

76.1 

78.1 

80.0 

85.1 

OB 

500 

24.9 

36.6 

36.4 

40.3 

51.3 

55.1 

60.0 

69.0 

72.1 

74.6 

76.9 

78.8 

80.1 

82.1 

84.2 

89.3 

GB 

400 

24.9 

26.6 

36.4 

40.3 

51.5 

55.4 

60.4 

69.4 

72.5 

75.2 

77.6 

79.9 

81.2 

83.1 

85.4 

90.9 

08 

300 

24.9 

26.6 

36.4 

40.3 

51.5 

55.4 

60.4 

69.6 

73.0 

75.7 

78.2 

80.7 

82.2 

84.6 

87.3 

94.0 

GB 

200 

24.9 

26.6 

36.4 

40.3 

51.5 

55.4 

60.4 

69.6 

73.0 

75.7 

78.4 

81.0 

82.7 

85.4 

88.5 

97.0 

OB 

100 

24.9 

26.6 

36.4 

40.3 

51.5 

55.4 

60.4 

69.6 

73.1 

75.8 

78.8 

81.5 

83.1 

86.0 

89.4 

99.9 

GB 

000 

24.9 

26.6 

36.4 

40.3 

51.5 

55.4 

60.4 

69.6 

73.1 

75.8 

78.8 

81.5 

83.1 

86.0 

89.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  670 
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OPBRKrUG  UX»TICR  *A' 
USAFEEM:,  ASHEVUiS  HC 


FERCBHTAGE  FREQUENCE  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

8IAII0N  HUMBER:  107S50  STATICNI  NAME:  ANSBACH  AHF/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  09-11 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 
GE  GE  GE  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

no  CEIL 

16.5 

17.6 

22.8 

25.2 

30.7 

32.5 

33.7 

35.9 

37.0 

38.2 

38.6 

38.7 

39.3 

39.8 

40.2 

41.6 

G8 

20000 

19.1 

20.1 

25.5 

28.0 

33.5 

35.3 

36.7 

38.9 

39.9 

41.1 

41.6 

41.7 

42.3 

42.8 

43.2 

44.7 

GE 

18000 

19.1 

20.1 

25.5 

28.0 

33.5 

35.3 

36.7 

38.9 

39.9 

41.1 

41.6 

41.7 

42.3 

42.8 

43.2 

44.7 

GS 

16000 

19.1 

20.1 

25.5 

28.0 

33.5 

35.3 

36.7 

38.9 

39.9 

41.1 

41.6 

41.7 

42.3 

42.8 

43.2 

44.7 

6B 

14000 

19.1 

20.1 

25.5 

28.0 

33.5 

35.3 

36.7 

38.9 

39.9 

41.1 

41.6 

41.7 

42.3 

42.8 

43.2 

44.7 

GB 

12000 

19.5 

20.6 

25.9 

28.6 

34.4 

36.2 

37.6 

39.8 

40.8 

42.0 

42.5 

42.6 

43.2 

43.7 

44.1 

45.6 

08 

10000 

20.3 

21.3 

27.4 

30.3 

36.5 

38.6 

39.9 

42.2 

43.2 

44.4 

44.9 

45.0 

45.6 

46.1 

46.5 

48.0 

OB 

9000 

21.0 

22.1 

28.3 

31.1 

37.6 

39.8 

41.6 

44.0 

45.0 

46.2 

46.6 

46.8 

47.4 

47.8 

48.4 

49.9 

OB 

8000 

23.2 

24.4 

31.0 

34.1 

40.7 

43.4 

45.8 

48.6 

49.6 

50.8 

51.3 

51.4 

52.0 

52.5 

53.1 

54.5 

GS 

7000 

23.2 

24.4 

31.4 

34.6 

41.9 

44.7 

47.1 

50.1 

51.1 

52.3 

52.8 

52.9 

53.5 

53.9 

54.5 

56.0 

OB 

6000 

23.2 

24.4 

31.4 

34.6 

41.9 

44.7 

47.1 

50.1 

51.1 

52.3 

52.8 

52.9 

53.5 

53.9 

54.5 

56.0 

GB 

5000 

24.3 

25.5 

32.6 

35.9 

43.5 

46.3 

48.7 

51.9 

53.1 

54.2 

54.8 

55.0 

55.6 

56.0 

56.6 

58.1 

OB 

4500 

24.9 

26.1 

33.4 

36.7 

44.3 

47.1 

49.5 

52.6 

53.8 

55.0 

55.6 

55.7 

56.3 

56.8 

57.4 

58.9 

GB 

4000 

26.5 

27.7 

35.9 

39.2 

47.1 

49.9 

52.5 

55.7 

57.1 

58.3 

59.2 

59.3 

59.9 

60.4 

61.0 

62.4 

OB 

3500 

28.9 

30.3 

38.7 

42.3 

50.8 

53.8 

56.5 

59.8 

61.1 

62.3 

63.2 

63.3 

63.9 

64.4 

65.0 

66.5 

CE 

3000 

31.9 

33.5 

42.3 

46.1 

55.9 

58.9 

61.7 

65.1 

66.8 

68.0 

68.9 

69.0 

69.6 

70.0 

70.6 

72.1 

OB 

2500 

32.6 

34.3 

43.2 

46.9 

56.9 

59.9 

63.2 

66.8 

68.6 

69.9 

70.8 

71.1 

71.8 

72.3 

72.9 

74.4 

GB 

2000 

33.4 

35.0 

44.1 

47.8 

58.4 

62.6 

66.3 

70.3 

72.4 

73.8 

74.7 

75.0 

75.7 

76.2 

76.8 

78.2 

OB 

1800 

33.4 

35.0 

44.1 

47.8 

58.4 

62.6 

66.3 

70-3 

72.4 

73.8 

74.7 

75.0 

75.7 

76.2 

76.8 

78.2 

GB 

1500 

35.5 

37.3 

46.5 

50.7 

61.4 

65.7 

69.7 

73.8 

75.9 

77.2 

78.1 

78.4 

79.1 

79.6 

80.2 

81.7 

GB 

1200 

35.9 

37.7 

47.1 

51.3 

62.4 

66.9 

71.4 

75.6 

77-6 

79.0 

79.9 

80.2 

BO. 9 

81.4 

62.0 

83.5 

GB 

1000 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

63.3 

67.8 

73.0 

77-8 

80.2 

82.0 

82.9 

83.3 

84.1 

84.5 

85.1 

86.6 

GB 

900 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

63.3 

67.8 

73.2 

77.9 

80.3 

82.1 

83.0 

83.5 

84.2 

84.6 

85.2 

86.7 

GB 

800 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

63.5 

68.1 

73.6 

78.7 

81.1 

82.9 

83.8 

84.2 

84.9 

85.4 

86.0 

87.5 

OB 

700 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

63.5 

68.4 

74.1 

79.3 

81.7 

83.6 

84.5 

84.9 

85.6 

86.3 

86.9 

88.5 

OB 

600 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

63.6 

69.3 

75.1 

80-6 

83.2 

85.1 

86.4 

86.9 

87.9 

88.5 

89.4 

91.1 

GB 

500 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.0 

83.5 

86.0 

88.4 

90.3 

90.9 

92.0 

92.8 

93.7 

95.4 

GB 

400 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.2 

83.6 

86.1 

89.0 

90.9 

91.7 

92.7 

93.6 

94.5 

96.3 

OB 

300 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.2 

83.6 

86.1 

89.0 

90.9 

91.7 

92.7 

93.9 

95.1 

98.5 

OB 

200 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.2 

83.6 

86.1 

89.0 

90.9 

91.7 

92.8 

94.2 

95.4 

99.6 

a 

100 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.2 

83.6 

86.1 

89.1 

91.1 

91.8 

93.0 

94.5 

95.7 

100.0 

000 

36.4 

38.2 

47.5 

52.0 

64.4 

70.2 

77.2 

83.6 

86.1 

89.1 

91.1 

91.8 

93.0 

94.5 

95.7 

100.0 

TOTAL  miNnR  OF  CBSSRVMnoiia  671 
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OPBRATIIR  LOCKTIOH  'A' 
USAFKnC,  ASHEVILLE  MC 


PERCENTAGE  FRBQUEHCT  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SranOR  NUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  AHP/KA3TERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS;  12-14 


CEILING 
IN  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

21.6 

21.9 

28.9 

31.9 

37.0 

39.4 

39.9 

40.6 

41.1 

41.2 

41.2 

41.2 

41.4 

41.5 

41.5 

41.5 

6E  20000 

25.3 

25.9 

33.9 

36.9 

42.6 

45.0 

45.4 

46.2 

46.6 

46.8 

46.8 

46.8 

46.9 

47.1 

47.1 

47.1 

GE 

18000 

25.3 

25.9 

33.9 

36.9 

42.7 

45.1 

45.6 

46.3 

46.8 

46.9 

46.9 

46.9 

47.1 

47.2 

47.2 

47.2 

GE 

16000 

25.3 

25.9 

33.9 

36.9 

42.9 

45.3 

45.7 

46.5 

46.9 

47.1 

47.1 

47.1 

47.2 

47.4 

47.4 

47.4 

GB 

14000 

25.5 

26.1 

34.2 

37.5 

43.5 

45.9 

46.3 

47.1 

47.5 

47.7 

47.7 

47.7 

47.8 

48.0 

48.0 

48.0 

GE 

12000 

25.5 

26.1 

34.2 

37.5 

43.6 

46.0 

46.5 

47.2 

47.7 

47.8 

47.8 

47.8 

48.0 

48.1 

48.1 

48.1 

GE 

10000 

26.4 

27.0 

35.2 

38.7 

45.1 

47.5 

48.0 

48.7 

49.2 

49.3 

49.3 

49.3 

49.5 

49.6 

49.6 

49.6 

GB 

9000 

27.7 

28.3 

37.0 

40.5 

47.2 

49.8 

50.5 

51.3 

51.7 

51.9 

51.9 

51.9 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

8000 

30.7 

31.5 

40.8 

44.4 

51.4 

54.0 

55.2 

55.9 

56.4 

56.5 

56.5 

56.5 

56.7 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

7000 

31.5 

32.2 

41.7 

45.4 

52.8 

55.3 

56.7 

57.4 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

OB 

6000 

31.5 

32.2 

41.7 

45.4 

52.8 

55.3 

56.7 

57.4 

57.9 

58.0 

58.0 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

GB 

5000 

32.4 

33.3 

42.7 

46.6 

54.1 

56.7 

58.0 

58.8 

59.2 

59.4 

59.4 

59.4 

59.5 

59.7 

59.7 

59.7 

GB 

4500 

33.3 

34.2 

43.6 

47.5 

55.2 

57.7 

59.1 

59.8 

60.3 

60.4 

60.4 

60.4 

60.6 

60.7 

60.7 

60.7 

GB 

4000 

36.7 

37.6 

47.4 

51.6 

59.2 

61.8 

63.3 

64.5 

64.9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.4 

65.4 

65.4 

GE 

3500 

39.3 

40.3 

50.7 

55.8 

63.7 

66.4 

67.9 

69.1 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

70.0 

70.0 

70.0 

GB 

3000 

44.7 

46.2 

57.7 

63.1 

72.0 

74.8 

76.3 

77.5 

78.0 

78.1 

78.3 

78.3 

78.4 

78.6 

78.6 

78.6 

GB 

2500 

46.0 

47.5 

59.1 

64.5 

73.8 

76.6 

78.1 

79.5 

80.2 

80.4 

80.5 

80.5 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

GB 

2000 

47.4 

48.9 

61.2 

67.0 

77.1 

80.2 

81.7 

83.7 

84.4 

84.6 

84.7 

84.7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.0 

OB 

1800 

47.5 

49.0 

61.3 

67.3 

77.4 

80.5 

82.0 

84.0 

84.7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.2 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

1500 

48.6 

50.1 

63.3 

69.7 

80.1 

83.2 

84.7 

86.7 

87.4 

87.6 

87.7 

87.7 

87.9 

88.0 

88.0 

88.0 

GB 

1200 

49.0 

50.5 

64.0 

70.5 

81.3 

84.7 

86.2 

88.3 

89.1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.5 

89.7 

89.7 

89.7 

OS 

1000 

49.5 

51.0 

64.5 

71.1 

82.5 

86.5 

88.5 

90,7 

91.8 

92.2 

92.4 

92.4 

92.5 

92.7 

92.7 

92.7 

OS 

900 

49.5 

51.0 

64.5 

71.5 

82.9 

87.0 

88.9 

91.2 

92.2 

92.7 

92.8 

92.8 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

OB 

800 

49.5 

51.0 

64.6 

71.7 

83.1 

87.3 

89.2 

91.6 

92.7 

93.1 

93.3 

93.6 

93.7 

93.9 

93.9 

93.9 

GB 

700 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

83.2 

87.4 

89.4 

91.8 

92.8 

93.3 

93.4 

93.9 

94.0 

94.2 

94.2 

94.2 

OB 

600 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

83.4 

87.7 

89.7 

92.5 

93.7 

94.2 

94.5 

94.9 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

08 

500 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

94.8 

96.1 

97.0 

97.6 

98.1 

98-4 

98.5 

98.5 

98.5 

GB 

400 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

95.1 

96.7 

97.6 

98.2 

98-7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

GB 

300 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

95.1 

96.7 

97.6 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.1 

99.7 

GB 

200 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

95.1 

96.7 

97.6 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 

08 

100 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

95.1 

96.7 

97.6 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 

GB 

000 

49.5 

51.0 

64.6 

71.8 

84.0 

88.8 

91.3 

95.1 

96-7 

97.6 

98.2 

98.7 

99.0 

99.1 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OT  OBSERVATIONS  667 


D  -  2  -  86 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  265 


OrawriRG  UXATIOH  *A' 
USAFEXAC,  lkSHBVIIJ.B  RC 


PEHCENTAGE  FREQUEECy  OF  OCCUERBECB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

8IATI0R  HUHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MCHITB:  OCT  HOURS:  15-17 


CEILING 

IN 

PER 

68 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IR  METERS 

OB  GB  GB  GS 

48  40  32  24 

GB 

20 

6B 

16 

6E 

12 

6B 

10 

GE 

08 

OE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

24.3 

25.3 

33.1 

37.6 

42.9 

43.7 

44.0 

44.6 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

45.1 

GB 

20000 

28.7 

29.7 

38.2 

43.1 

48.7 

49.6 

50.1 

50.7 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GS 

18000 

28.7 

29.7 

38.2 

43.1 

48.7 

49.6 

50.1 

50.7 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

CB 

16000 

28.7 

29.7 

38.2 

43.1 

48.7 

49.6 

50.1 

50.7 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

51.1 

GB 

14000 

28.7 

29.7 

38.4 

43.2 

48.9 

49.8 

50.2 

50.8 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

51.3 

GB 

12000 

29.3 

30.3 

39.0 

43.9 

49.5 

50.4 

50.8 

51.4 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

51.9 

GB 

lOOOO 

31.1 

32.2 

41.0 

45.8 

51.4 

52.4 

53.1 

53.7 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.2 

GB 

9000 

32.3 

33.4 

42.2 

47.2 

52.8 

53.7 

54.6 

55.2 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GB 

8000 

35.8 

37.3 

46.9 

52.2 

58.0 

58.9 

59.8 

60.4 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

60.8 

GB 

7000 

37.9 

39.5 

49.0 

54.3 

60.1 

61.0 

62.1 

62.7 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GB 

6000 

37.9 

39.5 

49.2 

54.6 

60.4 

61.3 

62.4 

63.0 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

63.4 

GB 

5000 

39.0 

40.5 

50.5 

56.3 

62.4 

63.4 

64.6 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GB 

4500 

40.1 

41.6 

51.6 

57.8 

63.9 

64.9 

66.2 

66.8 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

08 

4000 

43.4 

44.9 

55.2 

61.5 

68.3 

69.3 

70.7 

71.3 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

OB 

3500 

46.6 

48.4 

59.3 

66.0 

72.8 

73.9 

75.3 

75.9 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

OB 

3000 

51.3 

53.9 

65.7 

72.5 

79.8 

80.9 

82.2 

83.0 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

83.5 

GB 

2500 

52.0 

54.6 

67.2 

74.2 

81.9 

83.0 

84.4 

85.1 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

08 

2000 

54.0 

56.8 

69.7 

76.6 

85.1 

86.6 

88.0 

88.8 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

08 

1800 

54.3 

57.1 

70.0 

76.9 

85.4 

86.9 

88.3 

89.1 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GB 

1500 

54.6 

57.7 

70.9 

77.8 

87.6 

89.1 

90.4 

91.2 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

08 

1200 

55.2 

58.3 

71.6 

78.8 

88.9 

90.9 

92.4 

93.3 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

93.8 

OB 

1000 

55.2 

58.3 

71.8 

79.2 

89.8 

92.6 

94.1 

95.1 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

GB 

900 

55.2 

58.3 

71.8 

79.2 

89.8 

92.6 

94.1 

95.3 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

08 

800 

55.2 

58.3 

71.8 

79.2 

89.8 

92.6 

94.1 

95.6 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

96.2 

GB 

700 

55.2 

58.3 

71.8 

79.2 

90.0 

92.7 

94.2 

95.9 

96.5 

96.7 

96-7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

OB 

600 

55.2 

58.3 

71.8 

79.2 

90.0 

92.7 

94.5 

96.4 

97.3 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

97.4 

GB 

500 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97.3 

98.2 

98.3 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

08 

400 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97.4 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

08 

300 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97.4 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

99.4 

GB 

200 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97.4 

98.3 

98.6 

98.8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.5 

99.8 

08 

100 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97.4 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.7 

100.0 

GB 

000 

55.4 

58.4 

71.9 

79.4 

90.1 

92.9 

94.7 

97-4 

98.3 

98.5 

98.8 

98.9 

99.1 

99.1 

99.7 

100.0 

TDIHL  NUMUR  OP  OBNERVATIOIIS  659 


D  -  2  -  87 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  266 


OPBRATIIIG  LOCKriOR  *A* 
USAFRKC,  ASBEVILLB  HC 


PBRCENTAGE  FfiBQUmCY  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATICBIS 

SnnOH  NUMBER:  IO75S0  STATION  NAME:  ARSBACB  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LOT  TO  UTCt  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  18-20 


CBILIHO 

IN 

FEET  I 

1  GB 

1  112 

GE 

90 

GB 

ao 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GE  GB  GE  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

27.8 

28.9 

35.1 

36.6 

44.4 

46.4 

47.9 

50.2 

51.3 

51.6 

52.4 

52.6 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

6B 

20000 

31.1 

32.3 

39.4 

41.3 

49.1 

51.3 

53.0 

55.3 

56.4 

56.7 

57.5 

57.7 

57.8 

58.0 

58.0 

58.0 

GB 

18000 

31.2 

32.5 

39.6 

41.4 

49.3 

51.5 

53.2 

55.5 

56.6 

56.9 

57.7 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

GE 

16000 

31.2 

32.5 

39.6 

41.4 

49.3 

51.5 

53.2 

55.5 

56.6 

56.9 

57.7 

57.8 

58.0 

58.1 

58.1 

58.1 

OE 

14000 

31.4 

32.6 

39.7 

41.6 

49.6 

51.8 

53.5 

55.8 

56.9 

57.2 

58.0 

58.1 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

CB 

12000 

31.5 

32.8 

39.9 

41.7 

49.8 

51.9 

53.6 

56.0 

57.0 

57.3 

58.1 

58.3 

58.4 

58.6 

58.6 

58.6 

GE 

10000 

32.8 

34.2 

41.6 

43.6 

51.8 

54.3 

56.0 

58.3 

59.4 

59.7 

60.4 

60.6 

60.7 

60.9 

60.9 

60.9 

CT 

9000 

34.0 

35.4 

42.8 

44.8 

53.0 

55.6 

57.3 

59.7 

60-7 

61.1 

61.8 

62  .0 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

GB 

8000 

37.6 

38.9 

47.3 

49.3 

57.5 

60.1 

62.1 

64.5 

65.5 

65.8 

66.6 

66.8 

66.9 

67.1 

67.1 

67.1 

GE 

7000 

39.7 

41.1 

49.5 

51.6 

60.0 

62.6 

64.6 

67.1 

68.2 

68.5 

69.2 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

6000 

39.7 

41.1 

49.5 

51.6 

60.0 

62.6 

64.6 

67.1 

68.2 

68.5 

69.2 

69.4 

69.6 

69.7 

69.7 

69.7 

OB 

5000 

40.6 

42.0 

50.4 

52.6 

60.9 

63.8 

65.8 

68.5 

69.6 

69.9 

70.6 

70.8 

70.9 

71.1 

71.1 

71.1 

GB 

4300 

41.4 

43.0 

51.3 

53.5 

61.8 

64.8 

66.8 

69.4 

70.5 

71.3 

72.0 

72.2 

72.3 

72.5 

72.5 

72.5 

GE 

4000 

44.7 

46.2 

34.9 

57.2 

65.5 

68.5 

70.5 

73.9 

75.0 

75.9 

76.7 

76.8 

77.0 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

3500 

46.5 

48.1 

56.7 

39.0 

67.5 

70.5 

72.5 

75.9 

77.0 

77.9 

78.7 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

GB 

3000 

49.9 

51.6 

62.3 

64.6 

73.4 

76.4 

78.4 

81.9 

83.0 

83.9 

84.7 

84.9 

85.0 

85.2 

85.2 

85.2 

OB 

2500 

50.4 

52.1 

62.9 

65.2 

74.3 

77.3 

79.3 

82.8 

83.9 

84.9 

85.6 

85.8 

85.9 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

2000 

52.1 

53.8 

65.1 

67.5 

77.4 

80.4 

82.4 

86.2 

87.3 

88.3 

89.0 

89.2 

89.3 

89.5 

89.5 

89.5 

OB 

1800 

52.2 

53.9 

63.4 

67.9 

77.9 

81.0 

83.0 

86.9 

87.9 

88.9 

89.6 

89.8 

90.0 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

1300 

32.6 

54.3 

65.7 

68.2 

78.8 

82.1 

84.2 

88.3 

89.3 

90.3 

91.0 

91.2 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

1200 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

79.9 

83.2 

85.8 

90.1 

91.3 

92.7 

93.5 

93.7 

93.8 

94.0 

94.0 

94.0 

GE 

1000 

33.2 

54.9 

66.3 

68.9 

79.9 

83.5 

86.1 

91.0 

92.3 

93.7 

94.4 

94.6 

94.7 

94.9 

94.9 

94.9 

OB 

900 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

79.9 

83.8 

86.4 

91.5 

92.7 

94.1 

94.9 

95.1 

95.2 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

800 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

80.1 

83.9 

86.6 

91.8 

93.0 

94.4 

95.2 

95.4 

95.5 

95.7 

95.7 

95.7 

GB 

700 

53.2 

54.9 

66.3 

68.9 

80.1 

84.1 

86.7 

92.1 

93.4 

94.7 

95.5 

95.7 

95.8 

96.0 

96.0 

96.0 

OB 

600 

53.2 

54.9 

66.3 

68.9 

80.1 

84.1 

86.7 

92.3 

93.7 

95.1 

95.8 

96.0 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

500 

53.2 

54.9 

66.3 

68.9 

80.1 

84.1 

86.7 

92.7 

94.3 

95.7 

96.4 

96.6 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

400 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

80.1 

84.2 

87.2 

93.7 

95.4 

97.2 

98.0 

98.1 

98.3 

98.5 

98.5 

98.9 

GB 

300 

33.2 

54.9 

66.3 

68.9 

80.1 

64.2 

87.2 

93.7 

95.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.4 

GB 

200 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

80.1 

84.2 

87.2 

93.7 

95.4 

97.4 

98.3 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

99.5 

GE 

100 

33.2 

54.9 

66.3 

66.9 

80.1 

84.2 

87.2 

93.7 

95.4 

97.4 

98.3 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

GB 

000 

53.2 

54.9 

66.5 

68.9 

80.1 

84.2 

87.2 

93.7 

95.4 

97.4 

98.3 

98.5 

99.1 

99.2 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIOMS  647 


D  -  2  -  88 


USAFBTAC/DS--92/284  -  Page  267 


OPEMTING  UXATION  ’A' 
USAFEXAC,  ASHEVIIXB  HC 


PERCBHTAGE  FBBQUEHCy  OF  OCCURRBtCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 

SZKTIOH  HUBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  21-23 


CBILIRG 

IN 

FEET 

6B 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

a  a  GB  a 

48  40  32  24 

a 

20 

a 

16 

a 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

24.7 

26.1 

33.9 

35.1 

41.0 

43.6 

44.8 

47.2 

48.4 

49.4 

50.6 

51.0 

51.0 

51.0 

51.4 

52.4 

GB 

20000 

26.7 

28.1 

36.9 

38.6 

44.6 

47.6 

49.2 

52.2 

53.6 

54.6 

55.8 

56.2 

56.2 

56.2 

56.6 

57.6 

GE 

18000 

26.7 

28.1 

36.9 

38.6 

44.6 

47.6 

49.2 

52.2 

53.6 

54.6 

55.8 

56.2 

56.2 

56.2 

56.6 

57.6 

GB 

16000 

26.7 

28.1 

36.9 

38.6 

44.6 

47.6 

49.2 

52.2 

53.6 

54.6 

55.8 

56.2 

56.2 

56.2 

56.6 

57.6 

GE 

14000 

27.1 

28.5 

37.3 

39.0 

45.0 

48.0 

49.6 

53.0 

54.4 

55.4 

56.6 

57.0 

57  .0 

57.0 

57.4 

58.4 

GE 

12000 

27.7 

29.1 

38.0 

39.6 

45.6 

48.6 

50.2 

53.6 

55.0 

56.0 

57.2 

57.6 

57.6 

57.6 

58.0 

59.0 

GB 

10000 

28.5 

29.9 

39.4 

41.0 

47.4 

50.4 

52.0 

55.4 

56.8 

57.8 

59.0 

59.4 

59.4 

59.4 

59.8 

60.8 

GB 

9000 

28.7 

30.3 

39.8 

41.4 

47.8 

51.2 

52.8 

56.2 

57.6 

58.6 

59.8 

60.4 

60.4 

60.4 

60.8 

61.8 

GE 

8000 

32.5 

34.1 

44.6 

46.2 

52.8 

56.2 

57.8 

61.2 

62.7 

63.7 

64.9 

65.5 

65.5 

65.5 

65.9 

66.9 

GB 

7000 

33.3 

34.9 

45.4 

47.0 

53.6 

57.0 

58.6 

62.0 

63.5 

64.5 

65.7 

66.3 

66.3 

66.3 

66.7 

67.7 

GE 

6000 

33.3 

34.9 

45.4 

47.0 

53.6 

57.0 

58.6 

62.0 

63.5 

64.5 

65.7 

66.3 

66.3 

66.3 

66.7 

67.7 

GB 

5000 

35.7 

37.3 

47.8 

49.6 

56.2 

59.6 

61.2 

64.7 

66.1 

67.1 

68.3 

68.9 

68.9 

68.9 

69.3 

70.3 

os 

4500 

36.1 

37.8 

48.2 

50.2 

56.8 

60.2 

61.8 

65.3 

66.7 

67.7 

69.3 

69.9 

69.9 

69.9 

70.3 

71.3 

GE 

4000 

37.3 

39.2 

49.8 

52.0 

58.8 

62.2 

63.9 

67.3 

68.9 

70.1 

71.7 

72.3 

72.3 

72.3 

72.9 

74.1 

GE 

3500 

39.4 

41.4 

52.0 

54.2 

61.0 

64.5 

66.1 

69.5 

71.1 

72.3 

73.9 

74.5 

74.5 

74.5 

75.1 

76.3 

GB 

3000 

44.6 

47.0 

59.4 

61.6 

69.3 

72.9 

74.7 

78.5 

80.1 

81.3 

83.1 

83.7 

83.7 

83.7 

84.3 

85.5 

GE 

2500 

45.0 

47.4 

60.0 

62.2 

69.9 

73.5 

75.3 

79.3 

80.9 

82.1 

83.9 

84.5 

84.5 

84.5 

85.1 

86.3 

GE 

2000 

47.2 

49.8 

63.1 

65.3 

73.5 

77.1 

78.9 

83.3 

84.9 

86.1 

88.0 

88.6 

88.6 

88.6 

89.2 

90.4 

GE 

1800 

47.2 

49.8 

63.1 

65.3 

73.5 

77.1 

78.9 

83.3 

84.9 

86.1 

88.0 

88.6 

88.6 

88.6 

89.2 

90.4 

GE 

1500 

47.2 

49.8 

63.5 

65.7 

74.5 

78.1 

79.9 

84.7 

86.3 

87.6 

89.4 

90.0 

90.0 

90.0 

90.6 

91.8 

GB 

1200 

47.2 

49.8 

63.7 

65.9 

74.9 

78.5 

80.3 

85.3 

86.9 

88.6 

90.4 

91.0 

91.0 

91.0 

91.6 

92.8 

GE 

1000 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

81.3 

86.3 

88.0 

89.6 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.8 

94.0 

SB 

900 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

81.3 

86.3 

88.0 

89.6 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.8 

94.0 

GE 

800 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

81.3 

86.3 

88.0 

89.6 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.8 

94.0 

GB 

700 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

81.3 

86.3 

88.0 

89.6 

91.4 

92.2 

92.2 

92.2 

92.8 

94.0 

a 

600 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

81.9 

86.9 

88.6 

90.2 

92.0 

92.8 

92.8 

92.8 

93.4 

94.8 

a 

500 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

79.5 

82.1 

87.1 

88.8 

90.4 

92.6 

93.4 

93.4 

93.4 

94.0 

95.4 

a 

400 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

80.1 

82.7 

88.8 

90.4 

92.2 

94.4 

95.2 

95.2 

95.2 

95.8 

97.6 

a 

300 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

80.1 

82.7 

88.8 

90.4 

92.6 

95.0 

95.8 

95.8 

96.0 

96.6 

98.8 

GB 

200 

47.2 

49.8 

R3-7 

66.1 

75.5 

80.1 

82.7 

88.8 

90.4 

92.6 

95.0 

95.8 

96.0 

96.2 

96.8 

99.4 

a 

100 

47.2 

49.8 

6.1.7 

66.1 

75.5 

80.1 

82.7 

88.8 

90.4 

92.6 

95.0 

95.8 

96.2 

96.6 

97.2 

99.8 

a 

000 

47.2 

49.8 

63.7 

66.1 

75.5 

80.1 

62.7 

88.8 

90.4 

92.6 

95.0 

95.8 

96.2 

96.6 

97.2 

100.0 

TOTAL  NWBBR  OP  GBSSRVMriGIB  49S 
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oPBmniK  ux»rioii  ’a* 

USAFEIKC,  ASHBV1U2  RC 


PERCEHTAGB  FRBQUERCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILIIT 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOR  NIMKR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTKRBACH  DL  PERIOD  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  OCT  HOURS:  ALL 


CEILING 

IR 

FEET 

a 

112 

OB 

90 

6B 

80 

6B 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 
GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

6E 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GB 

00 

NO 

CSIL 

20.3 

21.3 

28.0 

30.4 

36.7 

38.7 

39.8 

41.9 

42.9 

43.5 

44.1 

44.5 

44.8 

45.2 

45.6 

47.1 

OB 

20000 

22.8 

23.9 

31.1 

33.7 

40.4 

42.4 

43.7 

46.0 

47.1 

47.7 

48.2 

48.6 

49.0 

49.4 

49.8 

51.3 

6E 

18000 

22.8 

23.9 

31.2 

33.8 

40.5 

42.5 

43.7 

46.1 

47.1 

47.7 

48.3 

48.7 

49.0 

49.4 

49.8 

51.3 

6E 

16000 

22.8 

23.9 

31.2 

33.8 

40.5 

42.5 

43.8 

46.1 

47.1 

47.7 

48.3 

48.7 

49.0 

49.4 

49.9 

51.3 

OB 

14000 

22.9 

24.0 

31.3 

33.9 

40.7 

42.7 

44.0 

46.3 

47.4 

48.0 

48.5 

49.0 

49.3 

49.7 

50.1 

51.6 

OR 

12000 

23.1 

24.2 

31.6 

34.2 

41.0 

43.1 

44.3 

46.7 

47.7 

48.4 

48.9 

49.3 

49.6 

50.1 

50.5 

52.0 

OB 

10000 

24.3 

25.5 

33.1 

36.0 

43.0 

45.2 

46.5 

48.9 

49.9 

50.5 

51.1 

51.5 

51.8 

52.3 

52.7 

54.2 

OB 

9000 

25.0 

26.2 

34.0 

36.8 

44.0 

46.2 

47.6 

50.1 

51.1 

51.7 

52.3 

52.8 

53.1 

53.5 

53.9 

55.4 

OB 

8000 

27.7 

28.9 

37.3 

40.3 

47.6 

49.9 

51.6 

54.1 

55.2 

55.8 

56.4 

56.8 

57.1 

57.6 

58.0 

59.5 

OB 

7000 

28.6 

29.8 

38.3 

41.4 

48.9 

51.2 

52.9 

55.5 

56.6 

57.2 

57.8 

58.2 

58.5 

59.0 

59.4 

60.9 

OB 

6000 

28.6 

29.8 

38.3 

41.4 

48.9 

51.3 

53.0 

55.5 

56.6 

57.2 

57.8 

58.3 

58.6 

59.0 

59.5 

61-0 

OB 

5000 

30.0 

31.3 

40.0 

43.3 

50.9 

53.4 

55.1 

57.7 

58.8 

59.5 

60.1 

60.6 

60.9 

61.3 

61.8 

63.3 

OB 

4500 

30.6 

31.9 

40.7 

44.0 

51.7 

54.1 

55.8 

58.5 

59.6 

60.3 

61.0 

61.4 

61.8 

62.2 

62.7 

64.2 

OB 

4000 

32.8 

34.2 

43.4 

47.0 

55.2 

57.7 

59.5 

62.3 

63.5 

64.3 

65.1 

65.5 

65.9 

66.3 

66.8 

68.3 

OB 

3500 

35.1 

36.6 

46.1 

49.9 

58.2 

60.8 

62.7 

65.6 

66.8 

67.6 

68.3 

68.8 

69.1 

69.5 

70.0 

71.5 

OB 

3000 

38.9 

40.7 

51.3 

55.3 

64.4 

67.0 

69.0 

72.1 

73.5 

74.3 

75.1 

75.6 

76.0 

76.4 

76.9 

78.4 

OB 

2500 

39.6 

41.4 

52.3 

56.3 

65.7 

68.3 

70.4 

73.6 

75.0 

75.9 

76.7 

77.2 

77.6 

78.1 

78.5 

80.1 

OB 

2000 

41.0 

43.0 

54.3 

58.4 

68.3 

71.3 

73.5 

77.0 

78.5 

79.4 

80.2 

80.7 

81.1 

81.6 

82.0 

83.6 

OB 

1800 

41.1 

43.1 

54.4 

58.6 

68.5 

71.6 

73.7 

77.3 

78.8 

79.7 

80.5 

81.0 

81.4 

81.9 

82.3 

83.9 

or* 

1500 

41.8 

43.9 

55.6 

59.9 

70.3 

73.4 

75.6 

79.3 

80.8 

81.7 

82.5 

83.0 

83.4 

83.9 

84.3 

85.9 

OB 

1200 

42.5 

44.6 

56.4 

60.8 

71.6 

74.8 

77.3 

81.3 

82.9 

83.9 

84.7 

85.3 

85.6 

86.1 

86.6 

88.1 

OB 

1000 

42.8 

45.0 

56.8 

61.4 

72.4 

75.9 

78.7 

62.9 

84.6 

85.8 

86.6 

87.1 

87.5 

88.0 

88.5 

90.0 

OB 

900 

42.9 

45.0 

56.9 

61.5 

72.5 

76.1 

78.9 

83.2 

84.9 

86.0 

86.9 

87.4 

87.8 

88.3 

88.7 

90.3 

OB 

800 

42.9 

45.0 

56.9 

61.6 

72.6 

76.3 

79.1 

83.7 

85.4 

86.6 

87.4 

88.0 

BB.4 

BB.B 

89.3 

90.8 

OB 

700 

42.9 

45.0 

57.0 

61.7 

72.8 

76.5 

79.4 

84.1 

85.8 

87.0 

87.9 

88.5 

88.9 

89.4 

89.8 

91.5 

OB 

600 

42.9 

45.0 

57-1 

61.7 

72.9 

76.8 

79.9 

84.9 

86.8 

88.0 

88.9 

89.6 

90.0 

90.5 

91.1 

92.8 

OB 

500 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.2 

77.2 

80.8 

86.3 

88.3 

89.8 

91.0 

91.7 

92.2 

92.8 

93.4 

95.1 

OB 

400 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.3 

77.4 

81.1 

86.9 

89.0 

90.6 

91.9 

92.8 

93.3 

93.8 

94.5 

96.5 

OB 

300 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.3 

77.4 

81.1 

86.9 

89.1 

90.9 

92.2 

93.1 

93.6 

94.3 

95.2 

98.0 

OB 

200 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.3 

77.4 

81.1 

87.0 

89.1 

90.9 

92.2 

93.2 

93.8 

94.5 

95.6 

99.0 

OB 

100 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.3 

77.4 

81.1 

87.0 

89.1 

90.9 

92.3 

93.3 

94.0 

94.8 

96.0 

99.9 

OB 

000 

42.9 

45.1 

57.1 

61.8 

73.3 

77-4 

81.1 

87.0 

89.1 

90.9 

92.3 

93.3 

94.0 

94.8 

96.0 

100.0 

TCKAL  Rumn  OF  OBBIRVKnORS  4373 
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OTEMirilie  LOCRTIOH  *A* 
DBAFiraC,  AS8BVII1B  RC 


FERCBiraGS  FREgUBRCy  OP  OCCURRHfCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  KXIRLT  OBSBRVXnORS 

SDOIOII  mWER:  107550  STMTIOII  HAMS:  ARSBACB  ABP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MOHTB:  ROV  HOURS:  00-02 


CEILIIW 

n 

FEET 

CB 

112 

CB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

6S 

48 

VISIBILITY  Iff  MBTBRS 

GB  GB  GB 

40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GB 

04 

GE 

00 

IK> 

CEIL 

17.9 

20.0 

21.5 

24.1 

30.8 

34.9 

34.9 

38.5 

38.5 

38.5 

39.0 

39.5 

40.0 

40.0 

41.0 

43.6 

GB 

20000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

C8 

18000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

OB  16000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

OB 

14000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

OB 

12000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

CB 

10000 

19.5 

21.5 

23.1 

25.6 

32.8 

36.9 

36.9 

40.5 

40.5 

40.5 

41.0 

41.5 

42.1 

42.1 

43.1 

45.6 

OB 

9000 

21.0 

23.1 

24.6 

27.2 

34.4 

38.5 

38.5 

42.1 

42.1 

42.1 

42.6 

43.1 

43.6 

43.6 

44.6 

47.2 

cas 

8000 

24.6 

26.7 

28.2 

30.8 

38.5 

42.6 

42.6 

46.2 

46.2 

46.2 

46.7 

47.2 

47.7 

47.7 

48.7 

51.3 

CB 

7000 

25.1 

27,2 

30.3 

32.8 

40.5 

44.6 

44.6 

48.2 

48.2 

48.2 

48.7 

49.2 

49.7 

49.7 

50.8 

53.3 

OS 

6000 

25.1 

27.2 

30.3 

32.8 

40.5 

44.6 

44.6 

48.2 

48.2 

48.2 

48.7 

49.2 

49.7 

49.7 

50.8 

53.3 

OB 

5000 

25.1 

27.2 

30.3 

32.8 

40.5 

44.6 

44.6 

48.2 

48.2 

48.2 

48.7 

49.2 

49.7 

49.7 

50.8 

53.3 

OB 

4500 

25.1 

27.2 

30.3 

32.8 

40.5 

44.6 

44.6 

48.2 

48.2 

48.2 

48.7 

49.2 

49.7 

49.7 

50.8 

53.3 

OB 

4000 

27.7 

30.3 

33.3 

35.9 

44.6 

48.7 

48.7 

52.3 

52.3 

52.3 

52.8 

53.3 

53.8 

53.8 

54.9 

57.4 

GK 

3500 

27.7 

30.3 

33.8 

37.4 

46.2 

50.3 

50.3 

53.8 

53.8 

53.8 

54.4 

54.9 

55.4 

55.4 

56.4 

59.0 

OB 

3000 

34.9 

37.4 

42.6 

47.7 

56.9 

61.5 

61.5 

65.1 

65.1 

65.1 

65.6 

66.2 

66.7 

66.7 

67.7 

70.3 

GB 

2500 

35.4 

37.9 

43.1 

48.2 

57.4 

62.1 

62.1 

65.6 

65.6 

65.6 

66.2 

66.7 

67.2 

67.2 

68.2 

70.8 

OB 

2000 

36.4 

39.0 

44.6 

49.7 

60.0 

64.6 

65.1 

68.7 

68.7 

68.7 

69.2 

69.7 

70-3 

70.3 

71.3 

73.8 

m 

1800 

36.4 

39.0 

44.6 

49.7 

60.0 

64.6 

65.1 

68.7 

68.7 

68.7 

69.2 

69.7 

70.3 

70.3 

71.3 

73.8 

OB 

1500 

36.9 

39.5 

45.6 

50.8 

61.5 

66.2 

66.7 

70.3 

70.3 

70.3 

70.8 

71.3 

71.8 

71.8 

72.8 

75.4 

G1 

1200 

38.5 

41.0 

47.7 

52.8 

64.1 

68.7 

69.2 

72.8 

72.8 

72.8 

73.3 

73.8 

74.4 

74.4 

75.4 

77.9 

OB 

1000 

38.5 

41.0 

48.2 

53.3 

65.1 

69.7 

70.3 

73.8 

73.8 

73.8 

74.4 

74.9 

75.4 

75.4 

76.4 

79.0 

OB 

900 

38.5 

41.0 

48.7 

53.8 

66.2 

70.8 

71.3 

74.9 

74.9 

74.9 

75-4 

75.9 

76.4 

76.4 

77.4 

80.0 

GB 

800 

38.5 

41.0 

48.7 

53.8 

67.2 

71.8 

72.3 

75.9 

75.9 

75.9 

76.4 

76.9 

77.4 

77.4 

78. S 

81.0 

OB 

700 

38.5 

41.0 

48.7 

53.8 

67.2 

71.8 

72.3 

75.9 

75.9 

75.9 

76.4 

76.9 

77.4 

77.4 

78.5 

81.0 

OS 

600 

38.5 

41.0 

48.7 

53.8 

67.2 

72.3 

72.8 

77.4 

77.4 

77.4 

77.9 

78.5 

79.0 

79.0 

80.0 

82.6 

OB 

500 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

72.8 

73.3 

81.0 

81.0 

81.0 

82.1 

82.6 

83.1 

83.1 

84.1 

86.7 

G8 

400 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

73.3 

73.8 

82.1 

82.1 

82.1 

83.1 

83.6 

84.1 

84.1 

85.1 

88.2 

OB 

300 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

74.4 

75.4 

83.6 

83.6 

83.6 

84.6 

85.1 

85.6 

85.6 

86.7 

90.3 

OB 

200 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

74.4 

75.4 

83.6 

83.6 

83.6 

84.6 

85.1 

85.6 

86.2 

87.2 

94.9 

GB 

100 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

74.4 

75.4 

83.6 

83.6 

83.6 

84.6 

85.1 

85.6 

86.2 

87.2 

99.5 

- 

000 

38.5 

41.0 

48.7 

54.4 

67.7 

74.4 

75.4 

83.6 

83.6 

83.6 

84.6 

85.1 

85.6 

86.2 

87.2 

100.0 

TDISa  RUWBR  OP  GBSBRVlIfnONS  195 
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OFKmTIlK  I-OCXTIOII  'A*  PBRCBRTASB  FBBQUEncy  Of  OCCURRENCE  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASHEVILLB  NC  FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 


SraXIOM  HUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  AHSBACH  ABF/KMITBRBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

L8T  TO  UIC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  03-05 


CEILING 

IN 

PER 

GE 

112 

6B 

90 

GB 

80 

GE 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IN  METERS 
GB  GB  GE 

40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GB 

06 

GE 

04 

GE 

00 

WO 

CBIL 

11.1 

12.9 

16.9 

18.6 

23.1 

26.3 

27.7 

32.0 

32.3 

33.1 

34.0 

34.9 

35,4 

35.7 

37.4 

38.9 

OB 

20000 

11.7 

13.4 

17.7 

19.4 

24.3 

27.4 

29.1 

33.4 

33.7 

34.6 

35.4 

36.3 

36.9 

37.1 

38.9 

40.3 

OB 

18000 

11.7 

13.4 

17.7 

19.4 

24.3 

27.4 

29.1 

33.4 

33.7 

34.6 

35.4 

36.3 

36.9 

37.1 

38.9 

40.3 

OB 

16000 

11.7 

13.4 

17.7 

19.4 

24.3 

27.4 

29.1 

33.4 

33.7 

34.6 

35.4 

36.3 

36.9 

37.1 

38.9 

40.3 

GE 

14000 

11.7 

13.4 

17.7 

19.4 

24.3 

27.4 

29.1 

33.4 

33.7 

34.6 

35.4 

36.3 

36.9 

37.1 

38.9 

40.3 

OE 

12000 

12.3 

14.0 

18.3 

20.0 

24.9 

28.0 

29.7 

34.0 

34.3 

35.1 

36.0 

36.9 

37.4 

37.7 

39.4 

40.9 

OB 

10000 

12.9 

14.6 

18.9 

20.6 

25.4 

28.6 

30.3 

34.6 

34.9 

35.7 

36.6 

37.4 

38.0 

38.3 

40.0 

41.4 

GE 

9000 

12.9 

14.6 

18.9 

20.9 

25.7 

28.9 

30.6 

34.9 

35.1 

36.0 

36.9 

37.7 

38.3 

38.6 

40.3 

41.7 

GE 

8000 

13.4 

15.4 

20.0 

22.0 

26.9 

30.0 

31.7 

36.0 

36.3 

37.1 

38.0 

38.9 

39.4 

39.7 

41.4 

42.9 

OB 

7000 

13.4 

15.4 

20.6 

22.9 

27.7 

30.9 

32.9 

37.4 

37.7 

38.6 

39.4 

40.3 

40.9 

41.1 

42.9 

44.3 

GE 

6000 

13.4 

15.4 

20.6 

22.9 

27.7 

30.9 

32.9 

37.4 

37.7 

38.6 

39.4 

40.3 

40.9 

41.1 

42.9 

44.3 

GE 

5000 

14.0 

16.3 

21.4 

23.7 

28.9 

32.6 

34.6 

39.1 

39.4 

40.3 

41.1 

42.0 

42.6 

42.9 

44.6 

46.0 

GE 

4500 

14.3 

16.6 

22.0 

24.3 

29.4 

33.4 

35.4 

40.0 

40.3 

41.1 

42.0 

42.9 

43.4 

43.7 

45.4 

46.9 

GE 

4000 

16.0 

19.4 

25.4 

27.7 

33.7 

37.7 

40.3 

44.9 

45.1 

46.0 

46.9 

47.7 

48.3 

48.6 

50.3 

51.7 

GE 

3500 

16.3 

19.7 

26.0 

28.3 

34.3 

38.3 

40.9 

45.4 

46.0 

46.9 

47.7 

48.6 

49.1 

49.4 

51.1 

52.6 

GE 

3000 

20.9 

24.6 

31.7 

34.3 

42.0 

46.3 

48.9 

53.7 

54.3 

55.1 

56.0 

56.9 

57.4 

57.7 

59.4 

60.9 

GE 

2500 

20.9 

24.6 

32.0 

34.6 

43.1 

47.4 

50.0 

54.9 

55.4 

56.3 

57.1 

58.0 

58.6 

58.9 

60.6 

62.0 

OB 

2000 

21.7 

25.4 

33.4 

36.0 

44.9 

49.7 

52.9 

58.0 

58.6 

59.7 

60.6 

61.4 

62.0 

62.3 

64.0 

65.4 

OB 

1800 

22.0 

25.7 

33.7 

36.3 

45.1 

50.0 

53.1 

58.3 

58.9 

60.0 

60.9 

61.7 

62.3 

62.6 

64.3 

65.7 

GE 

1500 

24.0 

27.7 

36.6 

39.4 

50.0 

55.1 

58.3 

63.4 

64.0 

65.1 

66.0 

66.9 

67.4 

67.7 

69.4 

70.9 

OB 

1200 

25.7 

29.4 

39.4 

42.3 

53.1 

58.6 

61.7 

67.1 

67.7 

68.9 

69-7 

70.6 

71.1 

71.4 

73.1 

74.6 

GE 

1000 

26.0 

29.7 

40.6 

43.4 

55.7 

61.1 

64.3 

70.6 

71.1 

72.3 

73.4 

74.3 

74.9 

75.1 

76.9 

78.3 

GE 

900 

26.0 

29.7 

40.6 

43.4 

56.0 

61.4 

64.6 

70.9 

71.4 

72.6 

73.7 

74.6 

75.1 

75.4 

77.1 

78.6 

GE 

800 

26.0 

29.7 

40.6 

43.4 

56.3 

61.7 

65.1 

71.4 

72.0 

73.1 

74.3 

75.4 

76.0 

76.3 

78.0 

79.4 

GE 

700 

26.0 

29.7 

40.6 

43.4 

57.1 

62.6 

66.0 

72.6 

73.4 

74.6 

75.7 

76.9 

77.4 

77.7 

79.4 

80.9 

OB 

600 

26.3 

30.0 

40.9 

43.7 

57.4 

62.9 

66.3 

73.7 

74.6 

75.7 

77.4 

78.6 

79.1 

79.7 

81.4 

82.9 

GE 

500 

26.9 

30.6 

41.4 

44.3 

58.3 

63.7 

67.1 

76.3 

77.7 

79.1 

80.9 

82.0 

82.6 

83.1 

84.9 

86.3 

GE 

400 

26.9 

30.6 

41.4 

44.3 

58.9 

64.3 

67.7 

77.1 

78.6 

80.0 

81.7 

82.9 

83.4 

84.6 

86.3 

87.7 

GE 

300 

26.9 

30.6 

41.4 

44.3 

58.9 

64.3 

68.0 

78.3 

80.0 

81.4 

83.1 

84.6 

85.4 

86.6 

88.6 

90.3 

GE 

200 

26.9 

30.6 

41.4 

44.3 

58.9 

64.3 

68.0 

78.3 

80.0 

81.7 

83.7 

85.1 

86.0 

87.4 

89.4 

96.6 

GE 

100 

26.9 

30.6 

41.4 

44.3 

58.9 

64.3 

68.0 

78.3 

80.0 

81.7 

83.7 

85.1 

86.0 

87.4 

89.4 

100.0 

GE 

000 

26.9 

3C.6 

41.4 

44.3 

58.9 

64.3 

68.0 

78.3 

80.0 

81.7 

83.7 

85.1 

86.0 

87.4 

89.4 

100.0 

10IM  NUMBER  OT  OBSERVATIOIIS  350 
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OPBMCrilK  UX»Tiail  'A*  FEDCBinAGS  FBBQUEHCy  OP  OCCURREMCE  OF  CBILIRO  VERSUS  VISIBILITY 

UBAPBnC,  ASaEVILLB  RC  FRQH  BOURLY  OBSERVATIONS 


axKnoH  1 

lUmBR: 

107550 

STATION  RAMB:  ARSBACH  AHP/KA1TBRBACB  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAH  82  - 

DEC  91 

LST  TO  OTC! 

-  1 

H3RTB: 

NOV 

HOURS: 

06-08 

cbilum 

VISIBILITY  IN 

HBTERS 

m 

a 

a 

GB 

a 

GB 

OB 

GB 

GB 

a 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

FBBT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

no 

CBZL 

7,7 

8.4 

10.9 

12.1 

15.2 

17.7 

20.9 

23.1 

23.2 

24.1 

24.9 

25.4 

25.9 

27.1 

27.8 

30.6 

OB 

20000 

8.1 

8.9 

11.4 

12.6 

15.8 

18.7 

22.1 

24.2 

24.4 

25.3 

26.1 

26.6 

27.1 

28.3 

29.1 

32.2 

a 

18000 

8.1 

8.9 

11.4 

12.6 

15.8 

18.7 

22.1 

24.2 

24.4 

25.3 

26.1 

26.6 

27.1 

28.3 

29.1 

32.2 

16000 

8.1 

8.9 

11.4 

12.6 

15.8 

16.7 

22.1 

24.2 

24.4 

25.3 

26.1 

26.6 

27.1 

28.3 

29.1 

32.2 

OB 

14000 

8.2 

9.3 

12.0 

13.1 

16.3 

19.2 

22.7 

24.9 

25.1 

25.9 

26.8 

27.3 

27.8 

29.0 

29.8 

32.8 

OB 

12000 

8.2 

9.3 

12.0 

13.1 

16.3 

19.2 

23.2 

25.4 

25.6 

26.4 

27.3 

27.8 

28.3 

29.5 

30.3 

33.3 

GS 

10000 

8.9 

9.9 

12.6 

13.8 

17.0 

19.9 

23.9 

26.1 

26.3 

27.1 

27.9 

28.5 

29.0 

30.1 

31.0 

34.0 

OB 

9000 

9.1 

10.1 

12.8 

14.0 

17.7 

20.5 

24.6 

26.8 

26.9 

27.8 

28.6 

29.3 

29.8 

31.0 

31.8 

34.8 

cm 

8000 

10.4 

11.6 

14.5 

15.8 

19.9 

23.1 

27.3 

29.5 

30.0 

30.8 

31.6 

32.5 

33.0 

34.2 

35.0 

38.0 

CB 

7000 

10.9 

12.1 

15.0 

16.5 

20.7 

24.1 

28.3 

30.5 

31.0 

32.5 

33.3 

34.2 

34.7 

35.9 

36.7 

39.7 

am 

6000 

11.1 

13.5 

15.5 

17.0 

21.2 

24.7 

29.0 

31.1 

31.6 

33.2 

34.0 

34.8 

35.4 

36.5 

37.4 

40.4 

OB 

5000 

11.1 

12.5 

16.2 

17.7 

22.4 

26.3 

30.5 

32.7 

33.2 

34.7 

35.5 

36.4 

36.9 

38.0 

38.9 

41.9 

«■ 

4500 

13.0 

13.3 

17.2 

18.9 

23.7 

27.9 

32.2 

34.3 

34.6 

36.4 

37.2 

38.0 

38.6 

39.7 

40.6 

43.6 

OB 

4000 

13.8 

15.5 

30.5 

22.2 

27.6 

31.8 

36.2 

38.6 

39.1 

40.6 

41.8 

42.6 

43.1 

44.3 

45.1 

48.1 

«■ 

3500 

14.0 

15.7 

20.7 

22.4 

27.9 

32.3 

37.2 

39.6 

40.2 

41.9 

43.1 

43.9 

44.6 

45.8 

46.6 

49.7 

cm 

3000 

17.3 

19.0 

24.7 

27.6 

33.5 

37.9 

42.8 

45.1 

45.8 

47.6 

48.8 

49.7 

50.3 

51.5 

52.4 

55.4 

at 

2500 

17.8 

19.5 

25.6 

28.6 

35.2 

39.6 

44.6 

47.3 

48.0 

49.8 

51.0 

51.9 

52.5 

53.7 

54.5 

57.6 

at 

2000 

20.2 

21.9 

28.5 

31.6 

38.7 

43.1 

48.7 

51.5 

52.2 

54.0 

55.2 

56.1 

56.7 

57*9 

58.8 

61.8 

at 

1800 

20.2 

31.9 

28.6 

31.8 

38.9 

43.3 

48.8 

51.7 

52.4 

54.2 

55.4 

56.2 

56.9 

58.1 

58.9 

62.0 

SB 

1500 

21.7 

23.7 

30.6 

34.0 

41.4 

45.8 

51.3 

54.2 

55.1 

56.9 

58.1 

58.9 

59.6 

60.8 

61.6 

64.6 

OB 

1200 

23.7 

34.7 

33.3 

36.9 

44.9 

49.3 

55.1 

58.6 

59.4 

61.3 

62.5 

63.3 

64.0 

65.2 

66.0 

69.0 

SB 

1000 

23.1 

35.1 

33.8 

37.5 

47.0 

51.3 

57.1 

60.8 

61.6 

63.6 

64.8 

65.7 

66.3 

67.5 

68.4 

71.4 

SB 

900 

23.1 

35.1 

33.8 

37.5 

47.5 

51.9 

57.9 

61.6 

62.5 

64.5 

65.7 

66.5 

67.2 

68.4 

69.2 

72.2 

a 

800 

33.1 

35.1 

34.3 

37.9 

48.7 

53.5 

59.6 

63.3 

64.1 

66.2 

67.3 

68.4 

69.0 

70.4 

71.4 

74.4 

m 

700 

33.1 

25.1 

34.5 

38.4 

49.8 

54.9 

61.3 

65.3 

66.2 

68.2 

69.4 

70.5 

71.2 

72.7 

73.7 

76.8 

a 

600 

23.1 

25.1 

34.5 

38.4 

50.0 

55.2 

61.8 

66.0 

66.8 

68.9 

70.7 

72.1 

72.9 

74.6 

75.8 

78.8 

a 

500 

23.1 

35.1 

34.8 

38.7 

50.7 

56.1 

62.6 

68.4 

69.7 

71.9 

73.9 

75.3 

76.1 

77-9 

79.1 

82.2 

at 

400 

23.1 

35.1 

34.8 

38.7 

50.8 

56.2 

62.8 

69.0 

70.5 

72.7 

75.3 

76.8 

77.6 

79.5 

80.6 

83.7 

am 

300 

23.1 

35.1 

34.8 

38.7 

50.8 

56.4 

63.5 

70.4 

72.2 

74.7 

77.9 

80.0 

81.6 

84.0 

85.9 

90.4 

at 

200 

23.1 

25.1 

34.8 

38.7 

50.8 

56.4 

63.5 

70.5 

72.4 

75.3 

78.5 

80.8 

82.5 

85.0 

87.4 

96.6 

* 

100 

33.1 

25.1 

34.8 

38.7 

51.0 

56.6 

63.6 

70.7 

72.6 

75.4 

78.6 

81.0 

82.8 

85.5 

88.0 

100.0 

a 

000 

23.1 

35.1 

34.8 

38.7 

51.0 

56.6 

63.6 

70.7 

72.6 

75.4 

78.6 

81.0 

82.8 

85.5 

88.0 

100.0 
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CVERKTIIIO  ItOCKTIOII  *A* 
USAFEDU;,  ASBEVILLB  HC 


PBRCEMTAGB  FRBQUEHCY  OP  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  C»SERVXriONS 

SIKnOM  HONBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTSRBACH  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UIC:  -  1  HOHTB:  NOV  HOURS:  09-11 


CEILINO 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

AnSIBILITY  IN  METERS 
GB  GE  GE 

40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

10.1 

10.4 

13.9 

15.4 

18.4 

21.4 

23.8 

24.8 

25.8 

26.3 

27.1 

27.1 

27.3 

27.6 

28.0 

29.1 

OE 

20000 

10.7 

11.2 

15.2 

16.9 

20.3 

23.5 

26.0 

27.0 

28.0 

28.5 

29.3 

29.3 

29.5 

29.8 

30.2 

31.7 

6E 

18000 

10.9 

11.4 

15.4 

17.1 

20.4 

23.6 

26.1 

27.1 

28.1 

28.6 

29.5 

29.5 

29.6 

30.0 

30.3 

31.8 

OB 

16000 

10.9 

11.4 

15.4 

17.1 

20.4 

23.6 

26.1 

27.1 

28.1 

28.6 

29.5 

29.5 

29.6 

30.0 

30.3 

31.8 

OB 

14000 

10.9 

11.4 

15.4 

17.1 

20.4 

23.6 

26.1 

27.1 

28.1 

28.6 

29.5 

29.5 

29.6 

30.0 

30.3 

31.8 

OB 

12000 

10.9 

11.4 

15.6 

17.3 

20.6 

23.8 

26.5 

27.5 

28.5 

29.0 

29.8 

29.8 

30.0 

30.3 

30.7 

32.2 

OB 

10000 

11.9 

12.4 

16.6 

18.3 

21.6 

25.1 

27.8 

28.8 

29.8 

30.3 

31.2 

31.2 

31.3 

31.7 

32.0 

33.5 

OB 

9000 

12.2 

12.7 

17.4 

19.1 

22.8 

26.3 

29.0 

30.0 

31.0 

31.5 

32.3 

32.3 

32.5 

32.8 

33.2 

34.7 

OB 

8000 

14.2 

14.9 

20.3 

22.3 

27.1 

31.0 

33.8 

34.8 

36.2 

36.7 

37.5 

37.5 

37.7 

38.0 

38.4 

39.9 

GB 

7000 

15.1 

15.7 

21-1 

23.5 

28.5 

32.5 

35.5 

36.9 

38.2 

38.7 

39.5 

39.5 

39.7 

40.0 

40.4 

41.9 

OB 

6000 

15.1 

15.7 

21.1 

23.5 

28.5 

32.5 

35.5 

36.9 

38.2 

38.7 

39.5 

39.5 

39.7 

40.0 

40.4 

41.9 

OB 

5000 

16.1 

16.8 

22.3 

24.6 

30.2 

34.3 

37.7 

39.2 

40.5 

41.0 

41.9 

41.9 

42.0 

42.4 

42.7 

44.2 

OB 

4500 

16.8 

17.4 

23.3 

25.6 

31.2 

35.3 

38.7 

40.2 

41.5 

42.0 

42.9 

42.9 

43.0 

43.4 

43.7 

45.2 

OB 

4000 

17.4 

16.1 

24.3 

26.6 

32.7 

37.0 

40.5 

42.4 

43.9 

44.6 

45.4 

45.4 

45.6 

45.9 

46.2 

47.7 

OB 

3500 

18.8 

19.4 

26.1 

28.6 

34.8 

39.2 

42.9 

45.2 

46.7 

47.4 

48.2 

48.2 

48.4 

48.7 

49.1 

50.6 

OB 

3000 

21.6 

22.3 

30.3 

33.0 

39.7 

44.4 

48.1 

50.6 

52.1 

53.3 

54.3 

54.3 

54.4 

54.8 

55.1 

56.6 

OB 

2500 

21.6 

22.6 

31.0 

33.7 

40.7 

45.9 

49.9 

52.6 

54.1 

55.3 

56.3 

56.3 

56.4 

56. B 

57.1 

58.6 

OB 

2000 

25.0 

29.8 

34.7 

37.4 

44.7 

49.9 

53.9 

56.6 

58.1 

59.3 

60.3 

60.3 

60.5 

61.0 

61.3 

62.8 

OB 

1800 

25.0 

25.8 

34.7 

37.4 

44.9 

50.1 

54.1 

56.8 

58.3 

59.5 

60.5 

60.5 

60.6 

61.1 

61.5 

63.0 

OB 

1500 

26.0 

27.0 

36.2 

39.5 

47.2 

52.4 

56.4 

59.3 

61.0 

62.1 

63.1 

63.1 

63,3 

63.8 

64.2 

65-7 

OB 

1200 

27.0 

28.1 

37.7 

41.5 

49.7 

55.3 

59.8 

62.8 

64.5 

65.8 

66.8 

66.8 

67.0 

67.5 

67.8 

69.3 

OB 

1000 

27.3 

28.6 

38.2 

42.2 

50*0 

56.4 

61.5 

64.7 

66.3 

67.7 

68.7 

60.7 

68.8 

69.3 

69-7 

71.2 

OB 

900 

27-3 

28.6 

38.2 

42.2 

50.9 

57.1 

62.1 

65.3 

67.0 

68.3 

69.3 

69.3 

69.5 

70.0 

70.4 

71.9 

GB 

800 

27.8 

29.1 

38.9 

42.9 

51.9 

58.1 

63.1 

66.5 

68.2 

69.5 

70.5 

70.5 

70-7 

71.5 

71.9 

73.4 

OB 

700 

28.0 

29.3 

39.2 

43.2 

53.1 

59.6 

64.7 

68.0 

69.7 

71.0 

72.0 

72.0 

72.2 

73.0 

73.4 

74.9 

OB 

600 

28.1 

29.5 

39.4 

43.4 

53.9 

61.1 

66.5 

70.2 

71.9 

73.4 

74.7 

74.7 

75.0 

75.9 

76.2 

77.7 

OB 

500 

28.1 

29.5 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.5 

75.9 

78.2 

79.7 

79.7 

80.2 

81.1 

81.4 

82.9 

OB 

400 

28,1 

29.5 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.7 

76.7 

79.6 

81.9 

82.4 

83.2 

84.3 

84.8 

86.3 

OB 

300 

28.1 

29.9 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.9 

77.2 

80.4 

84.1 

85.1 

86.9 

88.4 

89.6 

92.3 

OB 

200 

20.1 

29.5 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.9 

77-2 

80.7 

84.6 

85.8 

87.8 

89.6 

91.3 

97.2 

OB 

100 

28.1 

29.5 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.9 

77.2 

80.7 

84  5 

85.9 

87.9 

89.8 

92.1 

100.0 

OB 

000 

28.1 

29.5 

39.4 

43.4 

54.1 

62.1 

67.8 

73.9 

77.2 

80.7 

84.6 

85.9 

87.9 

89.8 

92.1 

100.0 
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OPBRMUra  UXATIOH  *A' 
USAFBXnC,  ASHEVllXB  RC 


PKRCEHTOCB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  aoURLY  OBSERVATIONS 

SOtniOII  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

LST  TO  UIC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  12-14 


CEILIRa 
IR  1 

FEET  1 

1  GB 

1  112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

GB 

48 

VISIBILITY  IH 

GB  6E 

40  32 

MBTBRS 

GB 

24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CEIL 

13.4 

13.9 

19.4 

20.7 

24.8 

26.3 

27  .2 

28.2 

28.9 

28.9 

29.2 

29.2 

29.2 

29.5 

29.7 

30.0 

CB 

20000 

14.5 

15.0 

21-7 

23.0 

27.4 

28.9 

29.9 

30.8 

31.5 

31.6 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.5 

32.8 

OB 

180C0 

14.5 

15.0 

21.7 

23.0 

27.4 

28.9 

29.9 

30.8 

31-5 

31.6 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.5 

32.8 

QB 

16000 

14.5 

15.0 

21.7 

23.0 

27.4 

28.9 

29.9 

30.8 

31-5 

31.6 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.5 

32.8 

OB 

14000 

14.5 

15.0 

21.7 

23.0 

27.4 

28.9 

29.9 

30.8 

31-5 

31.6 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.5 

32.8 

OB 

12000 

14.5 

15.0 

21.7 

23.0 

2V  .4 

28.9 

29.9 

30.8 

31.5 

31.6 

32.0 

32.0 

32.0 

32.3 

32.5 

32.8 

GB 

10000 

15.7 

16.2 

23.0 

24.3 

28.9 

30.5 

31.5 

32.5 

33.1 

33.3 

33.6 

33.6 

33.6 

33.9 

34.1 

34.4 

OB 

9000 

16.2 

16.6 

23.7 

25.0 

29.7 

31.5 

32.5 

33.4 

34 

34.3 

34.6 

34.6 

34.6 

34.9 

35.1 

35.4 

OB 

8000 

19.1 

19.6 

28.2 

29.5 

34.9 

36.7 

37.7 

38.7 

39.3 

39.5 

39.8 

39.8 

39.8 

40.1 

40.3 

40.6 

6B 

7000 

19.9 

20.4 

29.2 

30.5 

36.9 

39.2 

40.1 

41.1 

41.8 

41.9 

42.3 

42.3 

42.3 

42.6 

42.7 

43.1 

OB 

6000 

20.1 

20.6 

29.7 

31.0 

37.4 

39.6 

40.6 

41.6 

42.3 

42.4 

42.7 

42.7 

42.7 

43.1 

43.2 

43.6 

OB 

5000 

21.2 

21.7 

30.8 

32.1 

38.5 

41.1 

42.1 

43.1 

43.1 

43.9 

44.2 

44.2 

44.2 

44.5 

44.7 

45.0 

GB 

4500 

21.9 

22.3 

31.6 

33.0 

39.3 

41.9 

42.9 

43.9 

44.5 

44.7 

45.0 

45.0 

45.0 

45.4 

45. b 

45.8 

«■ 

4000 

23.7 

24.3 

33.8 

35.1 

42.1 

44.9 

46.0 

47.1 

47.8 

48.0 

48.3 

48.3 

48.3 

48.6 

48.8 

49.1 

GB 

3500 

25.0 

25.6 

35.7 

37.0 

44.0 

47.1 

48.3 

49.6 

50.2 

50.4 

50.7 

50.7 

50.7 

51.1 

51.2 

51.5 

OS 

3000 

30.0 

31.2 

42.4 

43.9 

51.4 

54.5 

55.6 

57.9 

58.6 

58.7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.5 

59.7 

60.0 

OR 

2500 

31.0 

32.1 

43.9 

45.7 

53.3 

56.8 

57.9 

60.2 

60.8 

61.0 

61.5 

61.5 

61.5 

61.8 

62.0 

62.3 

GB 

2000 

33.4 

34.9 

46.8 

48.8 

56.6 

60.0 

61.2 

63.6 

64.4 

64.6 

65.1 

65.1 

65.1 

65.4 

65.6 

65.9 

as 

1800 

33.6 

35.1 

47.1 

49.4 

57.3 

60.7 

61.8 

64.3 

65.1 

65.3 

65.7 

65.7 

65.7 

66.1 

66.2 

66.6 

GB 

1500 

34.9 

36.5 

50.2 

52.5 

61.0 

64.4 

65.6 

68.2 

69.0 

69.2 

69.7 

69.7 

69.7 

70.0 

70.1 

70.5 

01 

1200 

36.5 

38.2 

52.5 

55.5 

65.1 

68-'' 

70-1 

72.9 

73.9 

74.1 

74.6 

74.6 

74.6 

74.9 

75.0 

75.4 

OB 

1000 

37.2 

38.8 

53.2 

56.3 

67.4 

71.6 

73.4 

76.5 

77.7 

77.8 

78.3 

78.3 

78.3 

78.6 

78.8 

79.1 

GB 

900 

37.2 

38.8 

53.2 

56.3 

67.5 

71.8 

73.6 

76.7 

78-0 

78.1 

78.6 

78.6 

78.6 

79.0 

79.1 

79.4 

GB 

800 

37.5 

39.3 

53.7 

56.8 

68.2 

72.6 

74.9 

78.3 

79.6 

79.8 

80.3 

80.3 

80.3 

80.6 

80.8 

81.1 

OB 

700 

J7.5 

39.3 

54.0 

57.1 

69.7 

74.6 

76.8 

80.6 

81.9 

82.1 

82.5 

82.5 

82.5 

82.9 

83.0 

83.4 

GB 

600 

37.5 

39.3 

54.2 

57.3 

70.5 

76.0 

78.6 

82.7 

84.0 

84.3 

84.8 

84.8 

84.8 

85.2 

85.3 

85.6 

GB 

500 

37.8 

39.6 

54.8 

57.9 

71.3 

77.2 

80.4 

85.3 

86.6 

07-6 

88.4 

88.6 

88. 6 

88.9 

89.1 

89.4 

GB 

400 

37.8 

39.6 

54.8 

58.1 

71.5 

77.7 

81.2 

87.1 

89.2 

90.7 

91.8 

92.3 

92.3 

92.7 

93.0 

93.3 

01 

300 

37.8 

39.6 

54.8 

58.1 

71.5 

77.7 

81.2 

87.6 

89.9 

91.5 

93.3 

94.1 

94.9 

95.3 

95.6 

95.9 

OB 

200 

37.8 

39.6 

54.8 

58.1 

71.5 

77.7 

81.2 

87.8 

90.2 

92.0 

94.0 

95.3 

96.9 

97.2 

98.2 

99.5 

OB 

100 

37.8 

39.6 

54.8 

58.1 

71.5 

77.7 

81.2 

87.8 

90.2 

92.0 

94.0 

95.3 

97.1 

97.7 

98.7 

100.0 

GB 

000 

37.8 

39.6 

54.8 

58.1 

71.5 

77.7 

81.2 

87.8 

90.2 

92.0 

94.0 

95.3 

97.1 

97.7 

98.7 

100.0 
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OPERATI196  LOCATION  "A* 
USAFETAC,  ASHEVILLE  HC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SIATIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UrC: 

-  1 

MONTH: 

NOV 

BOURSE 

15-17 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

HETERS 

IN 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

14.1 

14.7 

19.6 

20.0 

24.7 

26.4 

26.5 

27.0 

27.0 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.2 

27.7 

GE 

20000 

16.5 

17,5 

23.7 

24.1 

29.0 

30.9 

31.1 

31.8 

31.8 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

31.9 

32.4 

6E 

18000 

16.9 

17.8 

24.1 

24.4 

29,3 

31.3 

31.4 

32.1 

32.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.7 

6E 

16000 

16.9 

17.8 

24.1 

24.4 

29.3 

31.3 

31.4 

32.1 

32.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.7 

GE 

14000 

16.9 

17.8 

24.1 

24.4 

29.3 

31.3 

31.4 

32.1 

32.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.7 

6B 

12000 

16.9 

17.8 

24.1 

24.4 

29.3 

31.3 

31.4 

32.1 

32.1 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32.2 

32,7 

GE 

10000 

18.0 

19.1 

25.4 

25.7 

30.6 

32.7 

32.9 

33.6 

33.6 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

33.7 

34.2 

GE 

9000 

18.2 

19.3 

25.7 

26.0 

30.9 

33.1 

33.2 

33.9 

33.9 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.5 

GE 

8000 

21.3 

22.4 

30.1 

30.9 

36.5 

38.6 

38.8 

39.4 

39.4 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

39.6 

40.1 

GE 

7000 

22.6 

23.7 

32.2 

33.1 

38.6 

40.9 

41.2 

41.9 

41.9 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.1 

42.6 

GE 

6000 

22.7 

23.9 

32.4 

33.2 

38.8 

41.1 

41.4 

42.1 

42.1 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.2 

42.7 

GE 

5000 

24.2 

25.4 

33.9 

34.7 

40.6 

42.9 

43.4 

44.2 

44.2 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.4 

44.8 

GE 

4500 

24.5 

25.7 

34.2 

35.2 

41.1 

43.7 

44.2 

45.0 

45.0 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.2 

45.7 

GE 

4000 

28.6 

30.0 

38.8 

40.1 

46.0 

48.8 

49.6 

50.4 

50.4 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

50.6 

51.1 

GE 

3500 

30.1 

31.4 

40.8 

42.1 

48.0 

50.9 

51.7 

52.5 

52.5 

52.7 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.4 

GE 

3000 

35.4 

37.0 

46.8 

48.9 

56.6 

59.9 

61.0 

62.2 

62.2 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.7 

GE 

2500 

36.7 

38.8 

48.9 

51.7 

59.9 

63.3 

64.5 

65.6 

65.6 

66.1 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

67.1 

GB 

2000 

38.3 

40.4 

51.1 

53.8 

62.5 

66.3 

67.6 

68.7 

68.9 

69.4 

70.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

71.0 

GE 

1800 

38.5 

40.6 

51.6 

54.3 

63.0 

66.8 

68.2 

69.4 

69.6 

70.0 

70.9 

71.0 

71.0 

71.0 

71.C 

71.7 

GE 

1500 

39.0 

41.1 

52.9 

55.6 

64.6 

68.7 

70.2 

71.4 

71.5 

72.0 

72.8 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

73,6 

GE 

1200 

40.1 

42.2 

54.8 

57.8 

67.6 

72.3 

74-0 

75.3 

75.8 

76.3 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.3 

77.9 

GB 

1000 

40.6 

42.7 

56.1 

59.2 

70.2 

75.1 

76.9 

78.2 

78.7 

79.2 

80.0 

80.2 

80.4 

80.4 

80.4 

81.0 

GB 

900 

40.6 

42.7 

56.1 

59.2 

70.4 

75.6 

77.6 

79.2 

79.7 

80.2 

81.2 

81.3 

81.5 

81.5 

81.5 

82.2 

GB 

800 

40.8 

42.9 

56.3 

59.4 

71.0 

76.4 

78.4 

80.2 

00,7 

81.2 

82.2 

82.3 

82.7 

82.7 

82.7 

83.3 

GB 

700 

40.8 

42.9 

56.3 

59.4 

72.5 

78,9 

80.9 

82.8 

83.3 

83.8 

84.8 

84.9 

85.3 

85.3 

85.3 

85.9 

GB 

600 

40.8 

42.9 

56.3 

59.4 

72.7 

79.1 

82.0 

84.1 

84.6 

85.1 

86.1 

86.3 

86.6 

86.6 

86.6 

87.2 

OB 

500 

40.8 

42.9 

56.5 

59.6 

73.0 

80.0 

83.3 

85.8 

86.3 

87.1 

88.2 

88.4 

88.7 

88.7 

88.7 

89.4 

GB 

400 

40.8 

42.9 

56.5 

59.6 

73.2 

81.0 

85.8 

89.0 

90.3 

91.2 

92.8 

93.1 

93.5 

93.5 

93.5 

94.3 

GB 

300 

40.8 

42.9 

56.5 

59-6 

73.2 

81.0 

85.8 

89.4 

91.5 

92.8 

94.8 

95.1 

95.6 

95.6 

95.6 

96.4 

OB 

200 

40.8 

42.9 

56.5 

59.6 

73.2 

81.0 

85.8 

89.4 

91.5 

93.3 

95.4 

95.7 

96.9 

97.1 

97.5 

100-0 

GB 

100 

40.8 

42.9 

56.5 

59.6 

73.2 

81.0 

85.8 

89.4 

91.5 

93.3 

95.4 

95.7 

96.9 

97.1 

97.5 

100.0 

GB 

000 

40.8 

42.9 

56.5 

59.6 

73.2 

81.0 

85.8 

89.4 

91.5 

93.3 

95.4 

95.7 

96.9 

97,1 

97.5 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OP  OBSERVATIONS  611 
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OPERKTING  UXATIOH  ’A‘  PBBCENTAGB  FBKCOBHClf  OF  OCCURBBHCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  IfUKBBR: 

107550 

STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL 

PBRICD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  OTC: 

-  1 

MOUTH: 

NOV 

HOURS: 

18-20 

CBIXtlHG 

VISIBILITY  IN 

METERS 

in 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FBBT 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

06 

06 

04 

00 

no 

CEIL 

16.5 

17.3 

21.3 

21.8 

25.8 

28.7 

29.1 

30.2 

30.4 

30.5 

31.3 

31.5 

31.5 

31.5 

31.6 

31.8 

GE  20000 

18.7 

19.5 

24.5 

25.1 

29.5 

33.1 

33.5 

34.5 

34.7 

34.9 

35.6 

35.8 

35.8 

35.8 

36.0 

36.2 

GB 

18000 

18.7 

19.5 

24.5 

25.1 

29.5 

33.1 

33.5 

34.5 

34.7 

34.9 

35.6 

35.8 

35.8 

35.6 

36.0 

36.2 

GE 

16000 

18.7 

19.5 

24.5 

25.1 

29.5 

33.1 

33.5 

34.5 

34.7 

34.9 

35.6 

35.8 

35.8 

35.8 

36.0 

36.2 

GS 

14000 

18.7 

19.5 

24.9 

25.5 

29.8 

33.5 

33.8 

34.9 

35.1 

35.3 

36.0 

36.2 

36.2 

36.2 

36.4 

36.5 

GB 

12000 

19.1 

19.8 

25.5 

26.0 

30.4 

34.0 

34.4 

35.5 

35.6 

35.8 

36.5 

36.7 

36.7 

36.7 

36.9 

37.1 

GE 

10000 

19.5 

20.2 

26.0 

26.5 

31.1 

34.7 

35.1 

36.2 

36.4 

36.5 

37.3 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.8 

GE 

9000 

19.5 

20.2 

26.0 

26.5 

31.1 

34.7 

35.1 

36.2 

36.4 

36.5 

37.3 

37.5 

37.5 

37.5 

37.6 

37.8 

GB 

sooo 

21.8 

22.5 

29.8 

30.5 

35.5 

39.1 

39-8 

41.3 

41.6 

41.8 

42.5 

42.7 

42.7 

42.7 

42.9 

43.1 

GB 

7000 

23.1 

23.8 

31.5 

32.2 

37.5 

41.1 

41.8 

43.3 

43.6 

43.8 

44.5 

44.7 

44.7 

44.7 

44.9 

45.1 

GK 

6000 

23.1 

23.8 

31.5 

32.2 

37.5 

41.1 

41.8 

43.3 

43.6 

43.8 

44.5 

44.7 

44.7 

44.7 

44.9 

45.1 

G8 

5000 

23.8 

24.5 

32.4 

33.1 

39.1 

42.7 

44.0 

45.8 

46.2 

46.4 

47.1 

47.3 

47.3 

47.3 

47.5 

47.6 

GB 

4500 

24.0 

24.7 

32.5 

33.3 

39.3 

42.9 

44.2 

46.0 

46.4 

46.5 

47.3 

47.5 

47.5 

47.5 

47.6 

47.8 

GB 

4000 

25.5 

26.4 

34.5 

35.3 

42.2 

45.8 

47.1 

48.9 

49.3 

49.5 

50.2 

50.4 

50.4 

50.4 

50.5 

50.7 

GB 

3500 

26.4 

27.3 

36.2 

37.1 

44.5 

48.5 

49.8 

51.8 

52.2 

52.4 

53.3 

53.5 

53.5 

53.5 

53.6 

53.8 

GB 

3000 

30.0 

31.3 

40.5 

42.2 

50.9 

55.5 

56.7 

59.3 

59.6 

59.8 

61.1 

61.3 

61.3 

61.5 

61.6 

61.8 

GB 

2500 

30.5 

32.0 

41.6 

43.6 

53.8 

58.4 

59.6 

62.2 

62.5 

62.7 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.7 

64.9 

GB 

2000 

31.5 

32.9 

43.3 

45.8 

57.3 

62.2 

63.6 

66.9 

67.6 

67.8 

69.3 

70.0 

70.0 

70.2 

70,4 

70.5 

GB 

1800 

31.6 

33.1 

43.5 

46.0 

57.5 

62.5 

64.0 

67.3 

68.0 

68.2 

69.6 

70.4 

70.4 

70.5 

70.7 

70.9 

GS 

1500 

31.6 

33.1 

43.5 

46.2 

58.2 

63.3 

64.7 

68.4 

69.1 

69.3 

70.7 

71.5 

71.5 

71.6 

71.8 

72.0 

GB 

1200 

32.4 

34.0 

45.1 

48.2 

61.5 

66.7 

69.6 

74.0 

74.7 

74.9 

76.4 

77.1 

77.1 

77.3 

77.5 

77.6 

68 

1000 

33.3 

34.9 

46.7 

49.8 

64.4 

69.6 

72.5 

77.3 

78.0 

78.2 

79.6 

80.4 

80.4 

80.5 

80.7 

80.9 

GB 

900 

33.3 

34.9 

46.7 

49.8 

65.6 

70-9 

74.4 

79.1 

79.8 

80.0 

81.5 

82.2 

82.2 

82.4 

82.5 

82.7 

GB 

800 

33.3 

34.9 

46.7 

50.2 

66.9 

72.2 

75.8 

80.7 

81.5 

81.6 

83.1 

83.8 

83.8 

64.0 

84.2 

84.4 

GB 

700 

33.3 

34.9 

46.7 

50.2 

66.9 

72.2 

76.0 

80.9 

81.6 

81.8 

83.5 

84.2 

84.2 

84.4 

84.5 

84.7 

GB 

600 

33.3 

34.9 

46.7 

50.2 

67.6 

73.1 

76.9 

82.0 

82.7 

82.9 

84.7 

85.5 

85.5 

85.6 

85.8 

86.0 

GS 

500 

33.3 

34.9 

47.1 

50.5 

68.0 

73.8 

77.6 

83.3 

84.0 

84.7 

86.9 

87.6 

87.8 

88.0 

88.2 

88.4 

GB 

400 

33.3 

34.9 

47.3 

50-7 

68.2 

74.0 

78,0 

84.0 

84.7 

86.4 

89.3 

90.0 

90.4 

90.5 

90.7 

90.9 

GB 

300 

33.3 

34.9 

47.3 

50.7 

68.2 

74-0 

78.0 

84.2 

85.1 

86.7 

90.2 

91.3 

91.8 

92.0 

92.2 

93.1 

GE 

200 

33.3 

34.9 

47.3 

50.7 

68.2 

74.0 

78-0 

84.2 

85.1 

86.7 

90.4 

91.5 

92.2 

92.7 

92.9 

96.4 

Caa 

100 

33.3 

34.9 

47.3 

50.7 

68.2 

74.0 

78.0 

84.2 

85.3 

86.9 

90.5 

91.6 

92.7 

93.5 

93.8 

99.8 

GB 

000 

33.3 

34.9 

47.3 

50.7 

68.2 

74.0 

78.0 

84.2 

85.3 

86.9 

90.5 

91.6 

92.7 

93.6 

94.0 

100.0 

TOTAL  HUIOBR  OF  oeSBRVXriOHS  550 
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0PBRKTIII6  I.OCKriOII  "A*  PERCBNTAGB  FREQOKHCY  OF  OCCORRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFBIAC,  ASaBVILLB  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STHTlKm  mJKBBR: 

107550 

STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL 

PERIOD 

OF  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  IfTC: 

-  1 

MONTHS 

HOV 

HOURS: 

21-23 

cbilihg 

VISIBILIIT  IR 

METERS 

XH  1 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

FEET  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

17.2 

18.2 

23.4 

25.1 

29.9 

32.5 

33.7 

35.9 

36.4 

36.6 

36.8 

37.6 

38.0 

38.0 

38.0 

38.5 

GB 

20000 

17.5 

18.4 

24.6 

26.6 

31.3 

34.2 

35.4 

37.6 

38.0 

38.3 

38.8 

39.5 

40.0 

40.0 

40.0 

40.4 

6B 

18000 

17.5 

18.4 

24.6 

26.6 

31.3 

34.2 

35.4 

37.6 

38.0 

38.3 

38.8 

39.5 

40.0 

40.0 

40.0 

40.4 

6B 

16000 

17.5 

18.4 

24.6 

26.6 

31.3 

34.2 

35.4 

37.6 

38.0 

38.3 

38.8 

39.5 

40.0 

40.0 

40.0 

40.4 

GB 

14000 

17.5 

18.4 

24.6 

26.6 

31.3 

34.2 

35.4 

37.6 

38.0 

38.3 

38.8 

39-5 

40.2 

40.2 

40.2 

40.7 

GB 

12000 

17.5 

18.4 

24.6 

26.6 

31.6 

34.4 

35.6 

37.8 

38.3 

38.5 

39.0 

39.7 

40.4 

40.4 

40.4 

40.9 

GB 

10000 

17.7 

18.7 

24.9 

26.8 

31.8 

34.7 

36.1 

38.3 

38.8 

39.0 

39.5 

40.2 

40.9 

40.9 

40.9 

41.4 

GB 

9000 

18.7 

19.6 

25.8 

27.8 

32.8 

35.6 

37.1 

39.2 

39.7 

40.0 

40.4 

41-1 

41.9 

41.9 

41.9 

42.3 

GB 

8000 

20.8 

22.2 

29.4 

31.3 

36.4 

39.2 

40.7 

42.8 

43.8 

44.0 

44.5 

45.2 

45.9 

45.9 

45.9 

46.4 

GB 

7000 

21.8 

23.2 

30.6 

32.5 

37.8 

40.7 

42.1 

44.3 

45.5 

45.7 

46.2 

46.9 

47.6 

47.6 

47.6 

48.1 

GB 

6000 

21.8 

23.2 

30.9 

32.8 

38.0 

40.9 

42.3 

44.5 

45.7 

45.9 

46.4 

47.1 

47.8 

47.8 

47.8 

48.3 

GB 

5000 

21.8 

23.2 

31.3 

33.3 

39.2 

42.1 

44.0 

46.2 

47.4 

47.6 

48.1 

48.8 

49.5 

49.5 

49.5 

50.0 

GB 

4500 

22.7 

24.2 

32.3 

34.2 

40.4 

43.3 

45.2 

47.4 

48.6 

48.8 

49.3 

50.0 

50.7 

50.7 

50.7 

51.2 

OB 

4000 

23.0 

24.4 

32.8 

34.7 

41.1 

44.0 

45.9 

48.1 

49.3 

49.5 

50.0 

50.7 

51.4 

51.4 

51.4 

51.9 

OB 

3500 

23.9 

25.4 

33.7 

36.4 

43.1 

45.9 

47.8 

50.0 

51.2 

51.4 

52.2 

53.1 

53.8 

53.8 

53.8 

54.3 

OB 

3000 

26.6 

28.2 

37.3 

40.9 

48.6 

51.7 

53.6 

56.0 

57.2 

57.4 

58.1 

59.1 

60.0 

60.0 

60.0 

60.5 

GB 

2500 

27.3 

28.9 

38.0 

42.1 

50.5 

54.3 

56.2 

58.6 

59.8 

60.0 

60.8 

61.7 

62.7 

62.7 

62.7 

63.2 

GB 

2000 

28.0 

29.7 

40.4 

44.7 

55.3 

59.8 

62.2 

66.7 

67.9 

68.2 

68.9 

69.9 

70.8 

70.8 

70.8 

71.3 

GB 

1800 

28.0 

29.7 

40.4 

44.7 

55.3 

59.8 

62.2 

66.7 

67.9 

68.2 

68.9 

69.9 

70.8 

70.8 

70.8 

71.3 

OB 

1500 

28.9 

30.6 

41.6 

46.2 

57.2 

61.7 

64.1 

68.7 

69.9 

70.1 

70.8 

71.8 

72.7 

72.7 

72.7 

73.2 

GB 

1200 

29.9 

31.8 

44.5 

49.5 

61.5 

66.5 

69.4 

73.9 

75.1 

75.4 

76.1 

77-0 

78.0 

78-0 

78.0 

78.5 

GB 

1000 

30.1 

32.1 

45.2 

50.2 

63.4 

68.4 

71.5 

76.1 

77.3 

77.5 

78.2 

79.2 

80.1 

80.1 

80.1 

80.6 

OB 

900 

30.1 

32.1 

45.7 

50.7 

65.3 

70.3 

73.9 

78.7 

79.9 

80.1 

80.9 

81.8 

82.8 

82.8 

82.8 

83.3 

OB 

800 

30.1 

32.1 

45-7 

50.7 

65.8 

71.1 

74.6 

79.4 

80.6 

80.9 

81.6 

82.5 

83.5 

83.5 

83.5 

84.0 

OB 

700 

30.1 

32.1 

45.7 

51.0 

66.0 

71.8 

75.4 

80.1 

81.3 

81.6 

82.8 

83.7 

84.7 

84,7 

84.7 

85.2 

GB 

600 

30.1 

32.1 

45.7 

51.0 

66.0 

71.8 

75.4 

80.4 

81.6 

81.8 

83.3 

84.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.6 

OB 

500 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72.5 

76.3 

81.8 

83.3 

83.5 

85.4 

86.4 

87,3 

87.3 

87.3 

87.8 

GB 

400 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72.5 

.6-3 

82.8 

84.2 

85.2 

87.1 

88.0 

89.0 

89.0 

89.2 

89.7 

GB 

300 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72.7 

77-0 

83.5 

84.9 

85.9 

87-8 

88.8 

90.0 

90.0 

90.2 

91.9 

GB 

200 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72-7 

77-0 

83.5 

84.9 

86.4 

88.3 

89.2 

90.7 

90.7 

91.1 

95.0 

GB 

100 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72.7 

77.0 

83.5 

84.9 

86.4 

88.3 

89.2 

90.7 

90.9 

91.9 

99.8 

GB 

000 

30.1 

32.1 

45.9 

51.4 

66.5 

72.7 

77-0 

83.5 

84.9 

86.4 

88.3 

89.2 

90.7 

90.9 

91.9 

100.0 

TOEAL  HUMBER  OP  (BUERVATIORS  418 
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3PEIWTIRG  IiOCKnOH  'A* 
USAFEinC,  ASHEVIU.B  RC 


PERCENTAGE  FREQUENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD;  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV  HOURS:  ALL 


CEILING 

IN 

FEET 

GB 

112 

GB 

90 

GE 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GE  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO  CBIL 

13.0 

13.8 

17.9 

19.1 

23.2 

25.7 

27.0 

28.7 

29.0 

29.4 

29.9 

30.2 

30.4 

30.8 

31.2 

32.2 

SB 

20000 

14.2 

15.1 

19.9 

21.2 

25.5 

28.3 

29.7 

31.3 

31.7 

32.1 

32.7 

32.9 

33.2 

33.5 

33.9 

35.1 

SB 

18000 

14.3 

15.1 

20.0 

21.2 

25.6 

28.3 

29.7 

31.4 

31.8 

32.2 

32.7 

33.0 

33.2 

33.6 

34.0 

35.1 

SB 

16000 

14.3 

15.1 

20.0 

21.2 

25.6 

28.3 

29.7 

31.4 

31.8 

32.2 

32.7 

33.0 

33.2 

33.6 

34.0 

35.1 

BE 

14000 

14.3 

15.2 

20.1 

21.4 

25.7 

28.5 

29.9 

31.6 

32.0 

32.3 

32.9 

33.2 

33.4 

33.7 

34.2 

35.3 

BE 

12000 

14.4 

15.3 

20.3 

21.5 

25.9 

28.6 

30.2 

31.8 

32.2 

32.6 

33.2 

33.5 

33.7 

34.0 

34.4 

35.6 

SB 

10000 

15.1 

16.1 

21.1 

22.3 

26.8 

29.6 

31.2 

32.8 

33.2 

33.6 

34.2 

34.4 

34.7 

35.0 

35.4 

36.6 

SB 

9000 

15.5 

16.4 

21.6 

22.8 

27.4 

30.3 

31.8 

33.5 

33.9 

34.3 

34.9 

35.2 

35.4 

35.7 

36.2 

37.3 

BE 

8000 

17.7 

18.8 

24.8 

26.3 

31.4 

34.4 

36.0 

37.8 

38.3 

38.7 

39.3 

39.6 

39.8 

40.1 

40.6 

41.7 

7000 

18.6 

19.6 

26.0 

27.6 

33.0 

36.1 

37.8 

39.6 

40.2 

40.7 

41.3 

41.6 

41.9 

42.2 

42.6 

43.7 

GS 

6000 

18.6 

19.7 

26.2 

27.8 

33.2 

36.3 

38.1 

39.9 

40.5 

40.9 

41.5 

41.8 

42.1 

42.4 

42.8 

44.0 

SB 

5000 

19.3 

20.5 

27.2 

28.7 

34.5 

37.9 

39.8 

41.7 

42.3 

42.8 

43.3 

43.7 

43.9 

44.2 

44.7 

45.8 

GB 

4500 

19.9 

21.0 

27.9 

29.5 

35.3 

38.7 

40.7 

42.6 

43.2 

43.7 

44.2 

44.6 

44.8 

45.1 

45.5 

46.7 

SB 

4000 

21.7 

23.1 

30.3 

32.0 

38.4 

41.9 

44.0 

46.0 

46.6 

47.1 

47.8 

18.1 

48.3 

48.7 

49.1 

50.2 

SB 

3500 

22.6 

24.0 

31.7 

33.5 

40.0 

43.7 

45.9 

48.1 

48.7 

49.3 

49.9 

50.3 

50.6 

50.9 

51.3 

52.5 

SB 

3000 

26.7 

28.3 

36.8 

39.3 

46.8 

50.7 

53.0 

55.5 

56.2 

56.8 

57.7 

58.0 

58.4 

58.7 

59.1 

60.3 

BB 

2500 

27.3 

29.1 

37.9 

40.7 

48.8 

52.9 

55.3 

57.8 

58.5 

59.2 

60.1 

60.4 

60.7 

61.0 

61.5 

62.6 

BB 

2000 

29.1 

30.9 

40.4 

43.3 

52.1 

56.5 

59.1 

62.1 

62.8 

63.5 

64.5 

64.9 

65.2 

65.6 

66.0 

67.2 

SB 

1800 

29.3 

31.0 

40.6 

43.6 

52.4 

56.8 

59.4 

62.4 

63.2 

63.9 

64.8 

65.2 

65.6 

65,9 

66.3 

67.5 

IB 

1500 

30.2 

32.1 

42.2 

45.4 

54.8 

59.3 

61.9 

65.0 

65.8 

66.5 

67.4 

67.9 

68.2 

68.5 

69.0 

70.1 

at 

1200 

31.4 

33.4 

44.4 

47.9 

58.1 

62.9 

65.9 

o9.3 

70.2 

71.0 

71.9 

72.3 

72.6 

73.0 

73.4 

74.6 

SB 

1000 

31.8 

33.8 

45.3 

48.9 

60.2 

65.1 

68.4 

72.0 

72.9 

73.7 

74.6 

75.1 

75.4 

75.8 

76.2 

77.4 

s 

900 

31.8 

33.8 

45.4 

49.0 

60.8 

65.9 

69.3 

73.0 

74.0 

74.7 

75.7 

76.1 

76.5 

76.8 

77.3 

78.4 

SB 

BOO 

32.0 

34.0 

45.6 

49.3 

61.7 

66.9 

70.4 

74.3 

75.2 

76,0 

76.9 

77-4 

77.8 

78.2 

78.7 

79.9 

SB 

700 

32.0 

34.0 

45.8 

49.5 

62.6 

68.2 

71.8 

75.8 

76.7 

77-5 

78.5 

79.1 

79.4 

79.9 

80.3 

81.5 

SB 

600 

32.1 

34.1 

45.9 

49.6 

63.0 

68.9 

72.8 

77.1 

78,1 

78,9 

80.2 

80,7 

81.1 

81.6 

82.1 

83.3 

S 

500 

32.2 

34.2 

46.2 

49.9 

63.5 

69.8 

73.9 

79.4 

80.6 

81.8 

83.4 

83.9 

84.4 

84.9 

85.4 

86.6 

!B 

400 

32.2 

34.2 

46.2 

50.0 

63.7 

70.1 

74.6 

80.6 

82.2 

83.8 

85.8 

86.5 

87.1 

87.7 

88.2 

89.5 

B 

300 

32.2 

34.2 

46.2 

50.0 

63.7 

70.2 

74.8 

81.2 

83.1 

84.9 

87.4 

88.5 

89.5 

90.3 

91.1 

93.0 

!E 

200 

32.2 

34.2 

46.2 

50.0 

63.7 

70.2 

74.8 

81.3 

83.2 

85.3 

87.9 

89.1 

90.5 

91.4 

92.6 

97.4 

!E 

100 

32.2 

34.2 

46.2 

50.0 

63.7 

70.2 

74.9 

81.3 

83.3 

85.3 

88.0 

89.2 

90.7 

91.8 

93.1 

99.9 

m 

000 

32.2 

34.2 

46.2 

50.0 

63.7 

70.2 

74.9 

81.3 

83.3 

85.3 

88.0 

89.2 

90.7 

91.8 

93.1 

100.0 
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OFEIWTIIIG  IiOCMTIOR  ‘A* 
DSAFBTAC,  ASHEVILLE  EC 


FERCBETAGE  FREQUEECY  OP  OCCURREECE  OP  CEILIEG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

SIATIOR  EUHBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  ABP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  00-02 


CEILIEG 

IE 

FEET 

GE 

112 

GE 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IE  METERS 

GB  GE  GB  GE 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GE 

12 

GE 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

NO 

CEIL 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GE 

20000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

6B 

18000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GE 

16000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GE 

14000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GB 

12000 

9.0 

11.7 

17.1 

17-1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GE 

10000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GB 

9000 

9.0 

11.7 

17.1 

17.1 

18.0 

18.0 

19.8 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

23.4 

GB 

8000 

10.8 

13.5 

18.9 

20.7 

21.6 

21.6 

23.4 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

GB 

7000 

10. S 

13.5 

18.9 

20.7 

21.6 

21.6 

23.4 

27.0 

27,0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

GE 

6000 

10.8 

13.5 

18.9 

20.7 

21.6 

21.6 

23.4 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

GB 

5000 

10.8 

13.5 

18.9 

20.7 

21.6 

21.6 

23.4 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

27.0 

GE 

4500 

11.7 

14.4 

19.8 

21.6 

22.5 

22.5 

24.3 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

27.9 

GB 

4000 

13.5 

16.2 

21.6 

25.2 

27.0 

27.0 

28.8 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

32.4 

GE 

3500 

14.4 

17.1 

22.5 

26.1 

27.9 

27.9 

29.7 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

33.3 

GB 

3000 

21.6 

26.1 

32.4 

36.0 

41.4 

41.4 

43.2 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

GE 

2500 

24.3 

28.8 

35.1 

38.7 

45.0 

45.0 

46.8 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

OB 

2000 

26.1 

30.6 

39.6 

43.2 

49.5 

50.5 

52.3 

56.8 

56.8 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

IBOO 

26.1 

30.6 

39.6 

43.2 

49.5 

50.5 

52.3 

56.8 

56.8 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

GB 

1500 

29.7 

36.0 

45.0 

48.6 

55.9 

56.8 

59.5 

64.0 

64.0 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

OB 

1200 

30.6 

36.9 

45.9 

49.5 

56.8 

58.6 

61.3 

65.8 

65.8 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

GB 

1000 

31.5 

37.8 

48.6 

53.2 

63.1 

67.6 

71.2 

76.6 

76.6 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

OB 

900 

31.5 

37.8 

48.6 

53.2 

63.1 

69.4 

73.0 

79.3 

79.3 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

GB 

800 

31.5 

37.8 

48.6 

53.2 

63.1 

71.2 

74.8 

82.0 

82.0 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.6 

OB 

700 

31.5 

37.8 

48.6 

53.2 

63.1 

71.2 

74.8 

82.0 

82.0 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

600 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

84.7 

84.7 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GB 

500 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.4 

GB 

400 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

87.4 

87.4 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

GB 

300 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

87.4 

87.4 

89.2 

89.2 

89.2 

90.1 

90.1 

GE 

200 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

88.3 

88.3 

90.1 

90.1 

90.1 

91.9 

94.6 

OB 

100 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

88.3 

88.3 

90.1 

90.1 

90.1 

91.9 

99.1 

GE 

000 

31.5 

37.8 

51.4 

55.9 

65.8 

73.9 

77.5 

85.6 

85.6 

88.3 

88.3 

90.1 

90.1 

90.1 

91.9 

100.0 
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•erkthig  uxatioh  "a* 
tAFBIAC,  ASHEVILLB  IK 


PEHCEBTACB  FREQUEHCV  OF  OCCURREHCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


aaioil  HUMBER:  107550  STKIIOH  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DBG 

HOtmS: 

03-05 

[ILUIG 

visiBiLmr  in 

METERS 

n  1 

GE 

6E 

GE 

GB 

GB 

as 

6B 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

mr  1 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

)  CEIL 

13.8 

15.5 

18.9 

19.9 

22.6 

23.6 

23.6 

24.2 

24.2 

24.9 

24.9 

24.9 

25.3 

25.9 

26.3 

26.9 

[  20000 

14.5 

16.2 

19.5 

20.5 

23.6 

24.6 

24.6 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

25.9 

26.3 

26.9 

27.3 

27.9 

:  18000 

14.5 

16.2 

19.5 

20.5 

23.6 

24.6 

24.6 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

25.9 

26.3 

26.9 

27.3 

27.9 

[  leooo 

14.5 

16.2 

19.5 

20.5 

23.6 

24.6 

24.6 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

25.9 

26.3 

26.9 

27.3 

27.9 

!  14000 

14.5 

16.2 

19.5 

20.5 

23.6 

24.6 

24.6 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

25.9 

26.3 

26.9 

27.3 

27.9 

1  12000 

14.5 

16.2 

19.5 

20.5 

23.9 

24.9 

24.9 

25.6 

25.6 

26.3 

26.3 

26.3 

26.6 

27.3 

27.6 

28.3 

[  10000 

14.5 

16.2 

19.9 

20.9 

24.2 

25.3 

25.3 

25.9 

25.9 

26.6 

26.6 

26.6 

26.9 

27.6 

27.9 

28.6 

1  9000 

15.5 

17.2 

20.9 

21.9 

25.9 

26.9 

26.9 

27.6 

27.6 

28.3 

28.3 

28.3 

28.6 

29.3 

29.6 

30.3 

[  8000 

16.2 

18.2 

21.9 

22.9 

26.9 

27.9 

27.9 

28.6 

28.6 

29.3 

29.3 

29.3 

29.6 

30.3 

30.6 

31-3 

1  7000 

16.2 

18.2 

21.9 

22.9 

26.9 

27.9 

27.9 

28.6 

28.6 

29.3 

29.3 

29.3 

29.6 

30.3 

30.6 

31.3 

t  6000 

16.2 

18.2 

21.9 

22.9 

27.3 

28.3 

28.3 

29.0 

29.0 

29.6 

29.6 

29.6 

30.0 

30.6 

31.0 

31.6 

t  5000 

16.8 

18.9 

22.6 

23.9 

28.6 

29.6 

29.6 

30.3 

30.3 

31.0 

31.0 

31.0 

31.3 

32.0 

32.3 

33.0 

t  4500 

17.5 

19.5 

23.2 

24.6 

29.3 

30.3 

30.3 

31.0 

31.0 

31.6 

31.6 

31.6 

32.0 

32.7 

33.0 

33.7 

1  4000 

18.2 

20.2 

24.2 

25.6 

31.3 

32.3 

32.3 

33.0 

33.0 

33.7 

33.7 

33.7 

34.0 

34.7 

35.0 

35.7 

t  3500 

19.2 

21.2 

25.3 

26.6 

32.3 

33.3 

33.3 

34.0 

34.0 

34.7 

34.7 

34.7 

35.0 

35.7 

36.0 

36.7 

1  3000 

22.2 

24.2 

31.6 

33.0 

40.1 

41.1 

41.4 

42.8 

42.8 

43.4 

43.4 

43.4 

43.8 

44.4 

44.8 

45.5 

:  2500 

24.2 

26.3 

34.0 

35.4 

42.4 

43.4 

44.4 

46.5 

46.5 

47.1 

47.1 

47.1 

47.5 

48.1 

48.5 

49.2 

:  2000 

26.3 

28.3 

36.4 

38.4 

46.8 

48.8 

49.8 

53.2 

53.2 

54.2 

54.2 

54.2 

54.5 

55.2 

55.6 

56.2 

:  1800 

26.3 

28.3 

36.4- 

38.4- 

46.8 

48.8 

49.8 

53.2 

53.2 

54,2 

54,2 

54,2 

54,5 

55.2 

55.6 

56,2 

:  1500 

29.0 

31.0 

39.7 

41.8 

51.2 

54.5 

55.6 

58.9 

58.9 

59.9 

59.9 

59.9 

60.3 

60.9 

61.3 

62.0 

:  1200 

31.0 

33.0 

43.1 

45.5 

55.9 

59.3 

60.6 

64.3 

64.3 

65.3 

65.7 

65.7 

66.0 

66.7 

67.0 

67.7 

:  1000 

32.3 

34.3 

44.4 

47.5 

59.9 

64.6 

66.3 

70.7 

70.7 

71.7 

72.1 

72.1 

72.4 

73.1 

73.4 

74.1 

900 

32.3 

34.7 

45.1 

48.8 

61.6 

66.3 

68.4 

73.4 

73.4 

74.4 

74.7 

75.1 

75.4 

76.1 

76.4 

77.1 

800 

33.3 

35.7 

46.8 

50.5 

64.0 

68.7 

71.0 

76.1 

76.1 

77.1 

77.4 

77.8 

78.1 

78.8 

79.1 

79.8 

700 

33.3 

35.7 

46.8 

50.8 

64.3 

69.0 

71,4 

77.4 

77.8 

78.8 

79.1 

79.8 

80.1 

80.8 

81.1 

81.8 

600 

33.3 

35.7 

47.5 

52.2 

66.0 

70.7 

73.4 

79.5 

79.8 

80.8 

81.1 

81.8 

82.2 

82.8 

83.2 

83.8 

500 

33.3 

35.7 

47.5 

52.2 

66.3 

72.1 

75.4 

81.5 

81.8 

82.8 

83.2 

84.2 

84.5 

85.2 

85.5 

86.2 

400 

33.3 

35.7 

47.5 

52.2 

66.7 

72.7 

76.1 

82.5 

83.5 

85.5 

85.9 

86.9 

87.2 

88.2 

88.6 

89.2 

300 

33.3 

35-7 

47.5 

52.9 

67.3 

73.4 

77.1 

83.8 

85.2 

87.2 

87.5 

88.6 

89.9 

91.6 

92.3 

93.3 

200 

33.3 

35.7 

47.5 

52.9 

67.3 

73.7 

77.4 

84.2 

85.9 

88.2 

88.6 

89.9 

92.3 

94.3 

94.9 

97.0 

100 

33.3 

35.7 

47.5 

52.9 

67.3 

73.7 

77.4 

84.2 

86.2 

88.6 

88.9 

90.2 

92.6 

94.9 

95.6 

100.0 

000 

33.3 

35.7 

47.5 

52.9 

67.3 

73.7 

77.4 

84.2 

86.2 

88.6 

88.9 

90.2 

92.6 

94.9 

95.6 

100.0 
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OPBRATIINi  lACKTIOM  "A"  PBRCBtfrAGE  FREQUBNCy  OF  OCCUBRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEIAC,  A8BBVXLLB  HC  FRCH  HOURLY  OBSERVATIONS 


SnuriCN  NUHBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

MONTH: 

DEC 

HOURS: 

06-08 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

HBTBRS 

IN 

1  GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

FBCT 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

NO 

CBIL 

9.5 

10.8 

14.3 

15.9 

18.5 

19.1 

20.5 

22.2 

22.5 

22.8 

22.8 

23.1 

23.1 

23.3 

23.4 

24.2 

OB 

20000 

10.6 

11.9 

15.6 

17.3 

20.4 

21.0 

22.5 

24.1 

24.4 

24.7 

24.7 

25.0 

25.0 

25.2 

25.4 

26.2 

6B 

18000 

10.8 

12.0 

15.7 

17.5 

20.5 

21.2 

22.6 

24.2 

24.6 

24.9 

24.9 

25.2 

25.2 

25.4 

25.5 

26.3 

GB 

16000 

10.8 

12.0 

15.7 

17.5 

20.5 

21.2 

22.6 

24.2 

24.6 

24.9 

24.9 

25.2 

25.2 

25.4 

25.5 

26.3 

OB 

14000 

10.8 

12.0 

15.7 

17.5 

20.5 

21.2 

22.6 

24.2 

24.6 

24.9 

24.9 

25.2 

25.2 

25.4 

25.5 

26.3 

GB 

12000 

10.8 

12.0 

15.7 

17.5 

20.7 

21.3 

22.8 

24.4 

24.7 

25.0 

25.0 

25.4 

25.4 

25.5 

25.7 

26.5 

GB 

10000 

11.1 

12.4 

16.1 

17.8 

21.2 

21.8 

23.3 

24.9 

25.2 

25.5 

25.5 

25.8 

25.8 

26.0 

26.2 

27.0 

GB 

9000 

11.9 

13.2 

17.2 

18.9 

22.5 

23.3 

24.7 

26.3 

26.6 

27.0 

27.0 

27.3 

27.3 

27.4 

27.6 

28.4 

GK 

8000 

13.8 

19.4 

19.4 

21.2 

24.9 

25.7 

27.1 

28.7 

29.1 

29.4 

29.4 

29.7 

29.7 

29.9 

30.0 

30.8 

OB 

7000 

13.8 

15.4 

19.4 

21.3 

25.4 

26.2 

27.6 

29.2 

29.5 

29.9 

29.9 

30.2 

30.2 

30.3 

30.5 

31.3 

OB 

6000 

13.8 

19.4 

19.4 

21.3 

25.4 

26.2 

27.6 

29.2 

29.5 

29.9 

29.9 

30.2 

30.2 

30.3 

30.5 

31.3 

GB 

5000 

15.4 

17.0 

21.2 

23.3 

27.8 

28.6 

30.0 

31.6 

32.1 

32.4 

32.4 

32.7 

32.7 

32.9 

33.1 

33.9 

GB 

4500 

16.2 

17.8 

22.2 

24.4 

29.1 

29.9 

31.5 

33.1 

33.5 

33.9 

33.9 

34.2 

34.2 

34.3 

34.5 

35.3 

GB 

4000 

17.2 

18.8 

23.8 

26.0 

31.6 

32.4 

34.0 

35.8 

36.3 

36.6 

36.6 

36.9 

36.9 

37.1 

37.2 

38.0 

GB 

3900 

18.0 

19.6 

24.6 

26.8 

32.4 

33.5 

35.6 

37.4 

37.9 

38.2 

38.2 

38.5 

38.5 

38.7 

38.8 

39.6 

GB 

3000 

21.0 

23.1 

28.7 

31.5 

38.2 

39.5 

41.6 

43.3 

43.8 

44.1 

44.1 

44.5 

44.5 

44.6 

44.8 

45.6 

GB 

2500 

22.6 

24.9 

30.8 

33.5 

40.3 

41.6 

43.8 

45.6 

46.1 

46.4 

46.4 

46.7 

46.7 

46.9 

47.0 

47.8 

OB 

2000 

24.6 

26.8 

33.1 

36.3 

44.5 

46.1 

48.6 

51.5 

52.3 

52.6 

52.6 

53.0 

53.0 

53.3 

53.5 

54.3 

GB 

1800 

24.7 

27.0 

33.2 

36.4 

44.9 

46.5 

49.1 

52.0 

52.8 

53.1 

53.1 

53.5 

53.5 

53.8 

53.9 

54.7 

GB 

1500 

27.0 

29.4 

36.4 

40.1 

49.6 

51.5 

54.3 

57.5 

58.4 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.6 

59.7 

60.5 

OB 

1200 

28.1 

30.5 

38.0 

42.4 

53.0 

54.9 

57.6 

61.2 

62.8 

63.2 

63.2 

63.6 

63.6 

63.9 

64.0 

64.8 

GB 

1000 

29.2 

31.6 

40.0 

44.6 

56. 3 

58.3 

61.2 

65.8 

67.6 

68.1 

68.1 

68.4 

68.4 

68.7 

68.9 

69.8 

OB 

900 

29.5 

31.9 

40.8 

45.7 

57.6 

59.6 

62.4 

67.4 

69.2 

69.7 

69.7 

70.1 

70.3 

70.6 

70-8 

71.7 

OB 

800 

30.0 

32.4 

41.6 

46.9 

59.9 

62.6 

65.7 

70.9 

72.7 

73.2 

73.5 

74.2 

74.5 

74.8 

75.0 

75.9 

GB 

700 

30.2 

32.7 

41.9 

47.4 

61.0 

63.9 

66.9 

72.4 

74.5 

75-0 

75.4 

76.1 

76.4 

76.7 

76.9 

77.8 

OB 

600 

30.2 

32.9 

42.5 

48.8 

62.8 

66.0 

69.0 

75.1 

77.2 

77.7 

78.5 

79.1 

79.5 

79.8 

79.9 

80.9 

OB 

500 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.2 

66.9 

70.3 

77.0 

79.5 

80. 1 

80.9 

81.7 

82.5 

83.0 

83.1 

84.3 

GB 

400 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.4 

67.4 

70.9 

79.1 

82.0 

83.3 

84.1 

85.2 

86.0 

86.5 

86.7 

87.8 

GB 

300 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.4 

67.4 

71.1 

80.1 

83.6 

85.4 

86.7 

88.1 

89.4 

90.7 

91.3 

93.4 

GB 

200 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.4 

67.6 

71.4 

80.7 

84.8 

86.8 

88.6 

90.2 

91.8 

94.2 

95.5 

98.1 

GB 

100 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.4 

67.6 

71.4 

80.7 

84.9 

87.0 

89.1 

90.9 

92.8 

95.3 

96.6 

100.0 

OB 

000 

30.2 

32.9 

42.9 

49.3 

63.4 

67.6 

71.4 

80.7 

84.9 

87.0 

89.1 

90.9 

92.8 

95.3 

96.6 

100.0 

TOTAL  maOBIl  CP  OBSBRVATiaNS  623 
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PSRKriliO  UJCKTIOM  *A’ 
SAFBXXC,  ASBBVIU.B  NC 


PBRCBIITAGB  FREQUEHCy  OP  OCCURREHCB  OP  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FnCM  BOURLY  OBSERVATIONS 

XKTIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  09-11 


biluk 

n 

FEBT 

GB 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  {S  GB  GB 

48  40  32  24 

GE 

20 

GB 

16 

GE 

12 

GB 

10 

GB 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

0 

cbil 

8.5 

9.6 

12.6 

13.2 

16.1 

17.3 

18.6 

20.0 

20.5 

20.9 

21.3 

21.3 

21.3 

21.4 

21.4 

22.0 

B 

20000 

10.1 

11.7 

14.6 

15.4 

18.6 

20.0 

21.3 

22.8 

23.5 

23.9 

24.3 

24.3 

24.3 

24.4 

24.4 

25.0 

B 

IMOO 

10.4 

12.0 

15.0 

15.7 

18.9 

20.3 

21.6 

23.1 

23.8 

24.3 

24.6 

24.6 

24.6 

24.7 

24-7 

25.4 

B 

16000 

10.6 

12.1 

15.1 

15.9 

19.1 

20.5 

21.7 

23.3 

23.9 

24.4 

24.7 

24.7 

24.7 

24.9 

24.9 

25.5 

B 

14000 

10.7 

12.3 

15.3 

16.1 

19.2 

20.6 

21.9 

23.5 

24.1 

24.6 

24.9 

24.9 

24.9 

25.0 

25.0 

25.7 

B 

12000 

11.2 

12.8 

15.7 

16.5 

19.7 

21.1 

22.4 

23.9 

24.6 

25.0 

25.4 

25.4 

25.4 

25.5 

25.5 

26.1 

B 

10000 

12.8 

14.6 

17.8 

18.9 

22.0 

23.5 

24.7 

26.3 

26.9 

27.4 

27.7 

27.7 

27.7 

27.9 

27.9 

28.5 

B 

9000 

13.4 

15.3 

18.4 

19.5 

22.7 

24.3 

25.5 

27.1 

27.7 

28.2 

28.5 

28.5 

28.5 

28.7 

28.7 

29.3 

B 

8000 

14.8 

16.7 

19.8 

21.1 

24.6 

26.1 

27.4 

29.0 

29.6 

30.2 

30.6 

30.6 

30.6 

30.7 

30.7 

31.3 

B 

7000 

15.6 

17.6 

21.4 

22.7 

26.5 

28.2 

29.4 

J  A  •  2 

31.8 

32.6 

32.9 

32.9 

32.9 

33.1 

33.1 

33.9 

B 

6000 

15.7 

17.8 

21.6 

22.8 

26.6 

28.3 

29.6 

31.3 

32.0 

32.8 

33.1 

33.1 

33.1 

33.2 

33.2 

34.0 

B 

5000 

16.7 

18.9 

22.7 

23.9 

27.9 

30.1 

31.3 

33.1 

33.9 

34.6 

35.0 

35.0 

35.0 

35.1 

35.1 

35.9 

4500 

17.3 

19.5 

23.6 

24.9 

28.8 

31.0 

32.3 

34.0 

34.8 

35.6 

35.9 

35.9 

35.9 

36.1 

36.1 

36.9 

4000 

18.9 

21.4 

26.0 

27.4 

31.5 

34.0 

35.3 

37.0 

37.8 

38.6 

38.9 

38.9 

38.9 

39.1 

39.1 

39.8 

3500 

19.5 

22.2 

26.9 

28.3 

32.9 

35.7 

37.2 

38.9 

39.7 

40.5 

40.8 

40.8 

40.8 

40.9 

40.9 

41.7 

3000 

22.7 

26.0 

31.7 

33.1 

38.3 

41.3 

43.0 

45.2 

46.0 

47.1 

47.4 

47.6 

47.6 

47.7 

47.7 

48.5 

2500 

23.9 

27.2 

33.1 

34.5 

39.7 

43.0 

44.9 

47.1 

48.2 

49.4 

49.8 

49.9 

49.9 

50.1 

50.1 

50.9 

2000 

25.4 

28.7 

34.8 

37.2 

43.1 

46.9 

49.3 

52.3 

53.7 

55.3 

55.6 

55.7 

55.7 

55.9 

55.9 

56.7 

1800 

25.4 

28.7 

34.8 

37.3 

43.3 

47.1 

49.6 

52.8 

54.2 

55.7 

56.1 

56.2 

56.2 

56.4 

56.4 

57.2 

1500 

26.5 

29.9 

37.0 

39.8 

47.2 

51.3 

54.5 

58.1 

59.7 

61.3 

61.7 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.8 

1200 

27.7 

31.3 

39.1 

42.4 

50.1 

54.3 

57.6 

61.4 

63.0 

64.7 

65.5 

65.7 

65.7 

65.8 

65.8 

66.6 

1000 

29.3 

33.2 

41.7 

45.4 

53.4 

57.6 

61.3 

65.7 

67.6 

69.6 

70.4 

70.6 

70.6 

70-7 

70.7 

71.5 

900 

30.6 

34.5 

43.1 

46.9 

55.6 

60.3 

63.9 

68.3 

70.2 

72.6 

73.4 

73.5 

73.5 

73.7 

73.7 

74.5 

800 

31.0 

35.0 

44.1 

47.9 

56.7 

61.9 

65.7 

70.1 

72.1 

74.5 

75.4 

75.6 

75-6 

75.7 

75.7 

76.5 

700 

31.0 

35.0 

44.1 

47.9 

57.2 

62.7 

66.5 

71.0 

73.4 

75.7 

77.3 

77.5 

77.5 

77.6 

77.6 

78.4 

600 

31.0 

35.0 

44.3 

48.3 

58.0 

63.9 

67.7 

72.4 

75.0 

77.3 

79.1 

79.2 

79.2 

79.4 

79.4 

80.2 

500 

31.0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.1 

65.7 

70.1 

75.6 

78.6 

81.4 

83.3 

83.8 

83.9 

84.3 

84.3 

85.0 

400 

31.0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.4 

66.8 

71.3 

77.5 

81.1 

84.1 

86.5 

87.2 

87.7 

88.2 

88.5 

89.3 

300 

31.0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.4 

66.8 

71.5 

78.3 

82.4 

85.7 

88.3 

89.4 

90.4 

91.2 

92.3 

93.9 

200 

31.0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.4 

66.8 

71.8 

78.9 

83.3 

86.6 

89.8 

90.9 

92.9 

94.5 

96.4 

99.1 

100 

31.0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.4 

66.8 

71.8 

78.9 

83.5 

86.8 

90.1 

91.2 

93.2 

95.1 

97.2 

100.0 

H 

000 

31-0 

35.0 

44.9 

49.3 

59.4 

66.8 

71.8 

78.9 

83.5 

86.8 

90.1 

91.2 

93.2 

95.1 

97.2 

100.0 

ICAL  NWBR  OP  OBSnVATIOm  635 
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OPERATIIK  LOCATION  'A* 
USAFBTAC,  ASBKVILLB  NC 


PERCENTA6B  FREQUEHCy  OF  OCCURBBNCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITT 
FROM  HOURLY  CffiSERVATIOHS 


STATIOH  HUHBBR:  107SS0  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC: 

-  1 

HOinH: 

DEC 

HOURS: 

12-14 

CEILING 

VISIBILITY  IN 

METERS 

IN 

GS 

GB 

GS 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

FEET 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

HO 

CEIL 

10.4 

11.5 

14.9 

16.5 

19.3 

20.8 

21.4 

22.0 

23.0 

23.0 

23.0 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

23.2 

GB 

20000 

12.8 

14.1 

17.6 

19.2 

22.4 

23.8 

24.4 

25.1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

6E 

18000 

12.8 

14.1 

17.6 

19.2 

22.4 

23.8 

24.4 

25.1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

OE 

16000 

12.8 

14.1 

17.6 

19.2 

22.4 

23.8 

24.4 

25.1 

26.0 

26.0 

26.0 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

OB 

14000 

12.9 

14.2 

17.7 

19.3 

22.5 

24.0 

24.6 

25.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

OB 

12000 

12.9 

14.2 

17.7 

19.3 

22.5 

24.0 

24.6 

25.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

OB 

10000 

13.4 

14.7 

18.5 

20.1 

24.0 

25.4 

26.0 

26.7 

27.6 

27.6 

27.6 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

27.8 

OB 

9000 

14.1 

15.3 

19.2 

20.8 

24.8 

26.2 

26.8 

27.5 

28.4 

28.4 

28.4 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

28.6 

OB 

8000 

17.4 

19.2 

23.6 

25.7 

30.5 

32.1 

32.7 

33.4 

34.3 

34.3 

34.3 

34. 5 

34.5 

34.5 

34.5 

34.5 

OE 

7000 

18.7 

20.4 

25.7 

27.8 

33.1 

34.8 

35.5 

36.1 

37.1 

37.1 

37.1 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

6B 

6000 

19.5 

21.2 

26.7 

28.8 

34.2 

35.9 

36.6 

37.4 

38.3 

38.3 

38.3 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.5 

OB 

5000 

19.6 

21.4 

26.8 

28.9 

34.3 

36.1 

36.7 

37.5 

38.5 

38.5 

38.5 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

OE 

4500 

20.4 

22.2 

27.6 

29.7 

35.6 

37.4 

38.0 

38.8 

39.8 

39.8 

39.8 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

OB 

4000 

22.5 

24.6 

30.1 

32.4 

39.0 

41.2 

41.9 

42.7 

43.6 

43.6 

43.6 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

43.8 

OE 

3500 

24.0 

26.0 

31.6 

34.2 

41.1 

43.3 

43.9 

44.7 

45.7 

45.7 

45.7 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

45.8 

OB 

3000 

28.9 

31.5 

38.0 

40.9 

48.7 

51.0 

51.8 

53.0 

54.0 

54.2 

54.2 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

54.3 

6E 

2500 

31.3 

34.0 

41.1 

44.2 

52.1 

54.8 

55.9 

57.2 

58.3 

58.5 

58.5 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

OB 

2000 

33.5 

36.3 

43.8 

47.9 

55.9 

58.6 

59.7 

61.3 

62.9 

63.3 

63.4 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

OB 

1800 

33.9 

36.6 

44.2 

48.4 

56.4 

59.1 

60.4 

62.0 

63.6 

63.9 

64.1 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

OB 

1500 

35.5 

38.3 

47.0 

51.4 

59.4 

62.1 

63.6 

65.2 

66.9 

67.3 

67.4 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

1200 

37.4 

40.3 

49.2 

54.2 

62.6 

65.3 

66.8 

68.8 

70-6 

71.1 

71.2 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71-7 

OB 

1000 

38.8 

41.9 

51.0 

56.2 

65.7 

68.5 

70.1 

72.4 

74.3 

74.8 

75.1 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

OB 

900 

39.0 

42.0 

51.1 

56.4 

66.3 

69.2 

70.8 

73.3 

75.2 

75.7 

76-0 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

76.5 

OB 

800 

39.1 

42.2 

51.4 

57.7 

68.2 

72.0 

73.6 

76.5 

78.4 

78.9 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

OB 

700 

39.3 

42.3 

51.9 

58.3 

69.2 

74.0 

75.6 

78  .6 

81.0 

81.6 

82.3 

82.7 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

OB 

600 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

70.4 

75.4 

77.2 

80.7 

83.2 

84.2 

85.0 

85.5 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

OB 

500 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.4 

76.7 

78.6 

83.1 

85.8 

87.7 

88.5 

89.1 

89.5 

89.6 

89.8 

89.8 

OB 

400 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.7 

77.5 

79.7 

85.3 

89.1 

91.1 

92.0 

92.7 

93.5 

93.6 

93.8 

93.9 

CE 

300 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.7 

77.5 

79.7 

85.3 

89.1 

91.7 

93.8 

94.6 

96.2 

97.1 

97.3 

97.6 

OE 

200 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.7 

77.5 

79.7 

85.6 

89.5 

92.0 

94.1 

95.2 

96.8 

97.9 

98.4 

99.0 

OB 

100 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.9 

77.6 

79.9 

85.8 

89.6 

92.2 

94.2 

95.4 

97.0 

98.2 

98.7 

100.0 

OB 

000 

39.3 

42.3 

51.9 

58.5 

71.9 

77.6 

79.9 

85.8 

89.6 

92.2 

94.2 

95.4 

97.0 

98.2 

98.7 

100.0 
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oPBRjaniG  uxxnoii  -a* 
DBAFEtK;,  ASHEVILLE  RC 


PKRCBETAGB  FBEQUEHCY  OP  OCCURREHCE  OF  CEILING  VEESUS  VISIBILITY 
FROH  BOtmLY  OBSERVATIONS 

RSmOR  NOmBR:  107550  STATION  HAKE:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  KONTH:  DEC  HOURS:  15-17 


CBILnO 
HI  1 

FBBT  1 

1  OB 

1  112 

OB 

90 

6B 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GB 

16 

GB 

12 

GB 

10 

6E 

08 

6E 

06 

GB 

04 

GB 

00 

NO 

CEIL 

13.4 

14.5 

17.1 

18.1 

21.7 

22.8 

23.1 

24.3 

24.3 

24.3 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

24.6 

SB 

20000 

14.7 

15.8 

18.6 

19.5 

23.3 

24.4 

24.8 

25.9 

25.9 

25.9 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

26.2 

SB 

18000 

14.8 

16.0 

18.7 

19.7 

23.5 

24.6 

24.9 

26.1 

26.1 

26.1 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

SB 

16000 

14.8 

16.0 

18.7 

19.7 

23.5 

24.6 

24.9 

26.1 

26.1 

26.1 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

26.4 

6B 

14000 

14.8 

16.1 

18.9 

19.9 

23.6 

24.8 

25.1 

26.2 

26.2 

26.2 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

26.5 

GB 

12000 

14.8 

16.3 

19.1 

20.0 

23.8 

24.9 

25.2 

26.4 

26.4 

26.4 

26.7 

26,7 

26.7 

26.7 

26.'/ 

26.7 

BB 

10000 

15.3 

16.8 

19.5 

20.5 

24.8 

25.9 

26.2 

27.4 

27-4 

27.4 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

27.7 

BE 

9000 

15.8 

17.3 

20.0 

21.0 

25.2 

26.4 

26.7 

27.9 

27.9 

27.9 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

28.2 

GB 

8000 

19.5 

21.5 

24.8 

26.2 

30.9 

32.2 

32.6 

33.7 

33.7 

33.7 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

34.0 

OB 

7000 

20.4 

22.5 

26.5 

28.0 

33.7 

35.5 

35.8 

37.0 

37.0 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

GB 

6000 

20.4 

22.5 

26.5 

28.0 

33.7 

35.5 

35.8 

37.0 

37.0 

37.0 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

37.3 

08 

5000 

21.2 

23.6 

27.7 

29.2 

35.3 

37.1 

37.5 

38.8 

38.9 

38.9 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

39.3 

OB 

4500 

21.3 

23.8 

27.9 

29.5 

36.2 

37.9 

38.3 

39.6 

39.7 

39.7 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

40.1 

GB 

4000 

22.8 

25.4 

29.6 

31.3 

38.4 

40.2 

40.6 

41.9 

42.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

OB 

3500 

24.4 

27.2 

31.9 

33.6 

41.0 

42.8 

43.2 

44.5 

44.6 

44.6 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

45.0 

GB 

3000 

29.2 

32.2 

38.1 

40.2 

48.7 

51.0 

51.3 

52.6 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

OB 

2500 

31.4 

34.7 

40.9 

43.2 

52.1 

54.9 

55.2 

56.7 

57.2 

57.3 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

BB 

2000 

33.4 

36.8 

43.8 

46.7 

56.2 

59.0 

59.3 

61.4 

62.5 

62.7 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

BB 

1800 

33.6 

37.0 

44.5 

47.4 

57.2 

59.9 

60.3 

62.4 

63.5 

63.7 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

BB 

1500 

35.0 

38.6 

46.9 

50.0 

60.6 

63.4 

63.8 

66.0 

67,1 

67.3 

67.8 

67.8 

67.8 

67.9 

67.9 

67.9 

OB 

1200 

36.3 

39.9 

48.9 

52.3 

63.4 

66.4 

66.9 

69.5 

70.8 

71.0 

71.5 

71.7 

71.7 

71.8 

72.0 

72.0 

BB 

1000 

36.6 

40.4 

49.8 

53.6 

65.6 

69.2 

70.2 

72.8 

74.1 

74.8 

75.2 

75.6 

75.6 

75.7 

75.9 

75.9 

GB 

900 

36.8 

40.6 

50.2 

53.9 

66.6 

70.2 

71.3 

73.9 

75.2 

75.9 

76.4 

76.7 

76.7 

76.9 

77.0 

77.0 

BE 

800 

37.1 

40.9 

51.3 

55.4 

68.7 

72.6 

73.9 

76.5 

78.0 

78.7 

79.3 

79.6 

79.6 

79.8 

80.0 

80.0 

BB 

700 

37.1 

40.9 

51.6 

56.0 

70.4 

75.4 

77.7 

80.5 

81,9 

82.6 

83.2 

83.6 

83.6 

83.9 

84.0 

84. 0 

GB 

600 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

70.8 

75.9 

78.7 

81.9 

83.9 

84.5 

85.3 

85.7 

85.7 

86.0 

86.2 

86.2 

BB 

500 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76,7 

79.5 

83.4 

86.2 

86.8 

87.8 

88.1 

88.3 

88.6 

88.8 

88.8 

BB 

400 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76-9 

80.1 

85.3 

88.3 

89.3 

90.2 

90.7 

90.9 

91.5 

91.7 

91.7 

GB 

300 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76.9 

80.1 

86.0 

88.9 

90.6 

92.7 

93.5 

94.0 

94.8 

95.1 

95.1 

GB 

200 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76,9 

80.1 

86.0 

88.9 

90.6 

92.8 

93.6 

95.1 

96.9 

97.6 

98.4 

BB 

100 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76.9 

80.1 

86.0 

88.9 

90.6 

92.8 

93.6 

95.1 

97.2 

98.0 

100.0 

BB 

000 

37.3 

41.2 

52.1 

56.5 

71.3 

76.9 

80.1 

86.0 

88.9 

90.6 

92.8 

93.6 

95.1 

97.2 

98.0 

100.0 
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OPKIWnilO  LOCKriOR  'A*  PERCBRIAGB  FRBQUBMCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC,  ASHBVILLB  HC  FROM  HOURLY  (SSERVATIONS 


81ATX0II  1 

lUMBER: 

107550 

STRTIOH  HAHE:  ANSBACH  ABP/KAITBRBACB  OL 

PERIOD 

OT  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST 

TO  UTC: 

-  1 

MC3NTB: 

DEC 

HOURS: 

18-20 

CBILINO 

VISIBILITY  IB 

MBTBRS 

IN 

1  GE 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GE 

GE 

GB 

GE 

GE 

FEET 

1  112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

BO  CEIL 

19.3 

17.5 

19.2 

19.6 

25.0 

26.8 

26.8 

28.2 

28.2 

28.2 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

28.5 

OE 

20000 

16.1 

18.3 

20.0 

20.4 

25.8 

27.6 

27.6 

28.9 

28.9 

28.9 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

6E 

18000 

16.5 

18.6 

20.4 

20.8 

26.2 

28.0 

28.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

6E 

16000 

16.5 

18.6 

20.4 

20.8 

26.2 

28.0 

28.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

GB 

14000 

16.5 

18.6 

20.4 

20.8 

26.2 

28.0 

28.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.7 

29-7 

29.7 

29.7 

29.7 

29.7 

CT 

12000 

17.1 

19.2 

21.0 

21.4 

26.8 

28.5 

28.5 

29.9 

29.9 

29.9 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

6B 

10000 

17.1 

19.2 

21.0 

21.4 

26.8 

28.5 

28.5 

29.9 

29.9 

29.9 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

30.3 

OB 

9000 

17.9 

20.0 

21.7 

22.1 

27.8 

29.9 

29.9 

31.3 

31.3 

31.3 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

31.7 

GB 

8000 

20.6 

22.9 

25.4 

26.0 

32.2 

34.8 

34.8 

36.1 

36.1 

36.1 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

36.5 

GB 

7000 

20.8 

23.1 

25.8 

26.8 

33.2 

36.5 

36.5 

37.9 

37.9 

37.9 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

GB 

6000 

20.8 

23.1 

25.8 

26.8 

33.2 

36.5 

36.5 

37.9 

37.9 

37.9 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

38.3 

OE 

9000 

21.9 

24.3 

27.0 

28.0 

35.1 

38.4 

38.4 

39.8 

39.8 

40.0 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

40.4 

OE 

4900 

22.1 

24.5 

27.2 

28.2 

35.7 

39.0 

39.0 

40.4 

40.4 

40.6 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

41.0 

GB 

4000 

24.1 

26.4 

29.5 

30.5 

38.3 

41.6 

41.6 

42.9 

42.9 

43.1 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

43.5 

OB 

3S00 

26.4 

28.7 

32.2 

33.8 

41.6 

44.9 

44.9 

46.2 

46.2 

46.4 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

46.8 

OE 

3000 

29.7 

32.2 

37.3 

39.0 

48.9 

52.8 

52.8 

54.2 

54.6 

54.8 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

GB 

2900 

32.2 

34.8 

40.4 

42.1 

53.6 

57.7 

57.7 

59.2 

59.6 

59.8 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

OE 

2000 

34.0 

36.5 

42.1 

44.1 

56.1 

60.4 

60.6 

62.1 

62.5 

62.7 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.3 

63.7 

GB 

1800 

34.0 

36.5 

42.1 

44.1 

56.5 

61.0 

61.2 

62.7 

63.1 

63.3 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

64.3 

OB 

1900 

34.4 

36.9 

43.9 

46.2 

59.8 

64.7 

64.9 

66.6 

67.0 

67.6 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.5 

68.9 

OB 

1200 

34.8 

37.3 

44.5 

46.8 

61.0 

65.8 

66.2 

68.0 

68.9 

69.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.5 

70.9 

OE 

1000 

39.1 

37.7 

45.0 

47.4 

61.9 

67.4 

68.2 

69.9 

70.9 

71.7 

72.6 

72.6 

72.6 

72.8 

72.8 

73.2 

OB 

900 

35.1 

37.7 

45.0 

47.4 

61.9 

67.4 

68.5 

70.3 

71.3 

72.0 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

74.0 

OB 

800 

35.1 

37.7 

45.8 

48.2 

63.3 

68.7 

69.9 

71.7 

72.6 

73.4 

74.8 

74.8 

74.8 

75.0 

75.0 

75.3 

CE 

700 

35.1 

37.7 

46.2 

48.5 

64.1 

69.7 

72.0 

73.8 

74.8 

75.5 

76.9 

76.9 

76.9 

77.1 

77.1 

77.5 

GB 

600 

39.5 

38.1 

47.2 

49.5 

65.8 

72.4 

74.8 

77.5 

79.0 

79.8 

81.4 

81.4 

81.4 

81.6 

81.6 

81.9 

OE 

900 

35.5 

38.1 

47.2 

49.5 

67.4 

74.6 

76.9 

80.6 

82.5 

83.3 

85.0 

85.6 

85.8 

86.0 

86.0 

86.4 

OE 

400 

35.5 

38.1 

47.2 

49.5 

68.2 

75.3 

77.9 

81.9 

84.7 

86.0 

88.5 

89.3 

89.5 

89.7 

89.7 

90.1 

GB 

300 

35.9 

38.1 

47.2 

49.5 

68. 2 

75.3 

77.9 

82.3 

85.2 

86.8 

91.7 

92.8 

93.0 

93.4 

93.4 

94.0 

OB 

200 

35.5 

38.1 

47.2 

49.5 

68.2 

75.3 

77.9 

82.3 

85.2 

86.8 

91.8 

93.4 

94.6 

96,1 

96.1 

97.5 

OE 

100 

35.5 

38.1 

47.2 

49.5 

68.2 

75.3 

77.9 

82.3 

85.6 

87.2 

92.4 

94.0 

95.1 

96.9 

96.9 

100.0 

GB 

000 

35.5 

38.1 

47.2 

49.5 

68.2 

75.3 

77.9 

82.3 

85.6 

87.2 

92.4 

94.0 

95.1 

96.9 

96.9 

100.0 

TOraL  HUMBER  GT  OBSERVmom  SIS 
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>KIWTI1I6  UXATIOH  'A*  PBBCEHTAaE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

MFBZAC,  ASHEVILLE  RC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


EKTIOR  NUMBER: 

107550 

STATION  RAMB:  ArfSBACH  AHP/KATTERBA'^  DL 

PERIOD 

OP  RECORD:  JAN  82  - 

DEC  91 

LST  TO  inC: 

-  1 

HONTB; 

DEC 

HOURS: 

21-23 

EILIIIO 

VISIBILITY  IN 

MBTBRS 

IN 

GB 

GK 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GB 

GE 

GB 

GE 

GE 

GE 

GE 

GB 

'BBT 

112 

90 

80 

60 

48 

40 

32 

24 

20 

16 

12 

10 

08 

06 

04 

00 

>  CBIL 

13.6 

16.3 

18.7 

19.6 

23.0 

23.6 

26.6 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

I  20000 

13.6 

16.3 

18.7 

19.6 

23.0 

23.6 

26.6 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

E  18000 

13.6 

16.3 

18.7 

19.6 

23.0 

23.6 

26.6 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

E  16000 

13.6 

16.3 

16.7 

19.6 

23.0 

23.6 

26.6 

29.0 

29.0 

29.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

E  14000 

13.6 

16.3 

18.7 

19.6 

23.0 

23.6 

26.6 

29.0 

29.0 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

29.3 

E  12000 

14.2 

16.9 

19.3 

20.2 

23.6 

24.2 

27.2 

29.6 

29.6 

29.6 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

29.9 

E  10000 

14.5 

17.2 

19.6 

20.5 

23.9 

24.5 

27.5 

29.9 

29.9 

29.9 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

30.2 

E  9000 

15.7 

18.4 

20.8 

21.8 

25.1 

25.7 

28.7 

31.1 

31.1 

31.1 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

E  8000 

19.0 

22.4 

24.8 

26.3 

30.2 

31.4 

34.4 

36.9 

36.9 

36.9 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

37.2 

E  7000 

19.0 

22.4 

24.8 

26.9 

30.8 

32.9 

36.0 

38.4 

38.4 

38.4 

38,7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

E  6000 

19.0 

22.4 

24.8 

26.9 

30.8 

32.9 

36.0 

38.4 

38.4 

38.4 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

38.7 

E  5000 

19.6 

23.0 

25.4 

27.5 

31.7 

33.8 

37.2 

39.6 

39.6 

39.6 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

39.9 

E  4900 

19.9 

23.3 

29.7 

27.8 

32.0 

34.1 

37.5 

39.9 

39.9 

39.9 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

40.2 

E  4000 

20.8 

24.2 

26.9 

29.0 

34.1 

36.3 

39.6 

42.0 

42.0 

42.0 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

42.3 

E  3900 

21.9 

24.8 

27.9 

29.6 

34.7 

36.9 

40.2 

42.9 

42.9 

42.9 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

43.2 

E  3000 

26.6 

31.1 

35.6 

37.8 

45.6 

48.3 

51.7 

54.4 

54.4 

54.4 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

E  2900 

28.1 

32.6 

36.1 

40.2 

48.9 

52.3 

55.6 

58.3 

58.3 

58.3 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

58.6 

E  2000 

29.3 

33.8 

40.8 

42.9 

52.3 

55.9 

59.5 

62.5 

62.5 

62.8 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

E  1800 

29.6 

34.1 

41.7 

43.8 

53.2 

57.4 

61.0 

64.0 

64.0 

64.4 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

E  1900 

30.5 

39.0 

42.9 

45.0 

55.6 

59.8 

63.4 

66.5 

66.5 

67.4 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

68.0 

E  1200 

31.1 

39.6 

43.9 

45.9 

56.0 

62.8 

66.8 

69.8 

69.8 

70.7 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

E  1000 

31.1 

39.6 

43.9 

45.9 

99.2 

64.4 

69.2 

72.2 

72.2 

73.1 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74-0 

74.0 

E  900 

31.1 

35.6 

43.5 

45.9 

59.5 

65.0 

69.8 

73.7 

73.7 

74.9 

76.4 

76.4 

76.4 

76.7 

76.7 

76-7 

E  800 

31.4 

36.0 

44.7 

47.4 

61.6 

68.0 

72.8 

77.0 

77.3 

78.5 

80.1 

80.1 

80.1 

80.4 

80.4 

80.4 

E  700 

31.4 

36.0 

45.0 

47.7 

62.8 

69.2 

74.9 

79.8 

80.1 

81.3 

83.1 

83.1 

83.1 

83.4 

83.4 

83.4 

E  600 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

63.4 

70.7 

76.4 

82.2 

82.5 

84.0 

85.8 

85.8 

85.8 

86.1 

86.1 

86.1 

E  500 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77.0 

82.8 

83.4 

84.9 

87.3 

87-3 

87.3 

87.6 

87.6 

87.6 

E  400 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77.0 

84.3 

84.9 

87-0 

90.3 

90.6 

90.6 

90.9 

90.9 

90.9 

E  300 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77,0 

84.3 

84.9 

87.9 

92.4 

93.4 

93.4 

94.0 

94.0 

94.3 

E  200 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77.0 

84.3 

84.9 

88.2 

93.4 

94.3 

94.9 

96.1 

96.4 

97.6 

E  100 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77.0 

84.3 

84.9 

88.2 

93.4 

94.3 

95.2 

96.4 

97  .0 

100.0 

E  000 

31.4 

36.0 

45.6 

48.3 

64.0 

71.3 

77.0 

84.3 

84.9 

88.2 

93.4 

94.3 

95.2 

“6.4 

97.0 

100.0 

mL  HUMER  OF  GBSERVATIOia  331 
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OFnwnm  locKrioii  -a' 
VaAFBTAC.  ASBSmiJS  hc 


PERCEMTAGB  FREQUBIIC¥  OF  OCXURRENCB  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATIOH  RIMBBR:  107S50  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC  HOURS:  ALL 


cbilihg 

m 

PEBT 

GS 

112 

GB 

90 

GB 

80 

GE 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GB  GB  GE 

48  40  32  24 

GE 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

HO 

CEIL 

11.6 

13.1 

16.1 

17.1 

20.3 

21.5 

22.4 

23.7 

24.0 

24.2 

24.4 

24.5 

24.5 

24.' 

24.7 

25.0 

GE 

20000 

12.8 

14.4 

17.5 

18.6 

22.0 

23.2 

24.1 

25.5 

25. e 

26.0 

26.2 

26.3 

26.3 

26.4 

26.5 

26.8 

6B 

18000 

13.0 

14.6 

17.6 

18.7 

22.2 

23.3 

24.3 

25.7 

26.0 

26.2 

26.4 

26.4 

26.5 

26.6 

26.6 

26.9 

OB 

16000 

13.0 

14.6 

17.7 

18.7 

22.2 

23.4 

24.3 

25.7 

26.0 

26.2 

26.4 

26.5 

26.5 

26.6 

26.7 

26.9 

OB 

14000 

13.1 

14.7 

17.8 

18.8 

22.3 

23.5 

24.4 

25.8 

26.1 

26.3 

26.5 

26.5 

26.6 

26.7 

26.7 

27.0 

OE 

12000 

13.3 

15.0 

18.0 

19.1 

22.6 

23.7 

24.7 

26.1 

26.4 

26.6 

26. B 

26.8 

26.9 

27.0 

27.0 

27.3 

GE 

10000 

13.8 

15.5 

18.7 

19.8 

23.5 

24.7 

25.6 

27.0 

27.3 

27.5 

27.7 

27.8 

27.8 

27.9 

28.0 

28.3 

OE 

9000 

14.5 

16.2 

19.4 

20.5 

24.4 

25.7 

26.6 

28.0 

28.3 

28.5 

28.7 

28.8 

28.0 

28.9 

29.0 

29.3 

OB 

8000 

17.0 

19.1 

22.5 

24.0 

28.3 

29.7 

30.7 

32.0 

32.4 

32.6 

32.8 

32.8 

32.9 

33.0 

33.0 

33.3 

OB 

7000 

17.5 

19.6 

23.5 

25.1 

29.8 

31.5 

32.4 

33.8 

34.2 

34.4 

34.6 

34.7 

34.7 

34.8 

34.9 

35.2 

OB 

fOOO 

17.7 

19.8 

23.7 

25.3 

30.0 

31.7 

32.7 

34.1 

34.4 

34.7 

34.9 

34.9 

35.0 

35.1 

35.1 

35.4 

GE 

5000 

18.5 

20.7 

24.7 

26.3 

31.4 

33.2 

34.1 

35.6 

36.0 

36.3 

36.5 

36.5 

36.6 

36.7 

36.7 

37.0 

GE 

4500 

19.1 

21.2 

25.3 

26.9 

32.3 

34.1 

35.1 

36.5 

36.9 

37.2 

37.4 

37.5 

37.5 

37.6 

37.7 

38.0 

OB 

4000 

20.5 

22.8 

27.2 

29.0 

34.9 

36.9 

37.8 

39.3 

39.7 

40.0 

40.2 

40.3 

40.3 

40.4 

40.5 

40.8 

OB 

3500 

21.7 

24.1 

28.7 

30.6 

36.7 

38.7 

39.8 

41.3 

41.7 

42.0 

42.2 

42.3 

42.3 

42.4 

42.5 

42.8 

os 

3000 

25.7 

28.6 

34.4 

36.6 

44.1 

46.4 

47.6 

49.3 

49.8 

50.2 

50.3 

50.5 

50.5 

50.6 

50.6 

51.0 

OB 

2500 

27.7 

30.7 

36.9 

39.1 

47.0 

49.6 

51.0 

52.8 

57.4 

53.8 

54.0 

54.1 

54.1 

54.2 

54.3 

54.6 

OB 

2000 

29.5 

32.5 

39.3 

42.1 

50.7 

53.6 

55.1 

57.6 

58.5 

59.1 

59.4 

59-5 

59.5 

59.6 

59.7 

60.0 

OB 

1800 

29.7 

32.6 

39.6 

42.4 

51.2 

54.2 

55.8 

58.3 

59.1 

59.7 

60.0 

60.1 

60.1 

60.3 

60.3 

60.7 

OB 

1500 

31.2 

34.3 

42.1 

45.2 

54.9 

58.1 

59.9 

62.6 

63.6 

64.3 

64.7 

64.8 

64.8 

65.0 

65.1 

65.4 

OB 

1200 

32.4 

35.6 

43.8 

47.3 

57.7 

61.1 

63.0 

65.9 

67,1 

67.9 

68.4 

68.6 

68.6 

68.7 

68.8 

69.2 

OB 

1000 

33.3 

36.6 

45.3 

49.1 

60.4 

64.2 

66.5 

69.9 

71.1 

72.1 

72.6 

72.8 

72.8 

73.0 

73.1 

73.5 

OB 

900 

33.7 

37.0 

45.8 

49.8 

61.4 

65.4 

C7.8 

71.4 

72.7 

73.7 

74.3 

74.6 

74.6 

74.8 

74.9 

75.3 

OB 

800 

34.0 

37.3 

46.7 

50.9 

63.2 

67.8 

70.3 

74.0 

75.4 

76.4 

77.1 

77-4 

77-5 

77.7 

77.8 

78.2 

OB 

700 

34.1 

37.4 

47.0 

51.3 

64.2 

69.1 

72.0 

76.0 

77.6 

78-7 

79.6 

79.9 

80.0 

80.3 

80.3 

80.7 

OB 

600 

34.1 

37.5 

47.5 

52.1 

65.4 

70.7 

73.8 

78.3 

80.1 

81.2 

82.3 

82.6 

82.7 

83.0 

83.0 

83.4 

OB 

500 

34.1 

37.5 

47.7 

52.4 

66.2 

72.0 

75.3 

80.4 

82.6 

84.0 

85.2 

85.7 

86.0 

86.4 

86.5 

86.9 

OB 

400 

34.1 

37.5 

47.7 

52.4 

66.4 

72.6 

76.1 

82.2 

84.9 

86.7 

88.2 

89.0 

89.4 

89.8 

90.0 

90.4 

OB 

300 

34.1 

37.5 

47.7 

52.4 

66.5 

72.6 

76.2 

82.8 

85.7 

88.0 

90.4 

91-5 

92.3 

93.2 

93.7 

94.5 

OB 

200 

34.1 

37.5 

47.7 

57.4 

66.5 

72.7 

76.3 

83.0 

86.2 

88.5 

91.3 

92.5 

94.0 

95.6 

96.5 

98.1 

OB 

100 

34.1 

37.5 

41.7 

52.4 

66.5 

72.7 

76.4 

83.1 

86.3 

88.7 

91.5 

92.8 

94.4 

96.2 

97.1 

100.0 

OS 

000 

34.1 

37.5 

47.7 

52.4 

66.5 

72.7 

76.4 

83.1 

86.3 

88.7 

91.5 

92.8 

94.4 

96.2 

97.1 

100.0 

TOTAL  NUOKR  OT  OBSERVATIONS  3752 
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IPElWrilia  lOCATIOH  'A*  PERCBMTAGB  FREQUEHCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

BAFKEAC,  ASHEVILLE  HC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

rCATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


XILIHG 

in 

FEBT 

GB 

112 

US 

90 

GB 

80 

GB 

60 

VISIBILITY  IN  METERS 

GB  GE  GB  GB 

48  40  32  24 

GB 

20 

GE 

16 

GB 

12 

GE 

10 

GE 

08 

GE 

06 

GE 

04 

GE 

00 

K) 

CBIL 

24.4 

25-7 

30.4 

32.0 

35.7 

36.9 

37.7 

38-7 

39.0 

39.3 

39.6 

39.7 

39.8 

39.9 

40.0 

40.5 

S 

20000 

27.6 

29.1 

34.4 

36.2 

40.3 

41.5 

42.4 

43.5 

43.8 

44.1 

44.4 

44.5 

44.6 

44.8 

44.9 

45-3 

B 

18000 

27.8 

29.3 

34.6 

36.4 

40.5 

41.8 

42.6 

43.7 

44.0 

44.4 

44.7 

44.8 

44.9 

45.0 

45.1 

45.6 

IB 

16000 

27.8 

29.3 

34.6 

36.4 

40.5 

41.8 

42.7 

43.7 

44.1 

44.4 

44.7 

44.8 

44.9 

45.0 

45.2 

45.6 

X 

14000 

27.9 

29.4 

34.8 

36.6 

40.7 

42.0 

42.9 

43.9 

44.3 

44.6 

44.9 

45.0 

45.1 

45.3 

45.4 

45.8 

X 

12000 

28.4 

29.9 

35.4 

37.2 

41.4 

42.7 

43.6 

44.6 

45.0 

45.3 

45.6 

45.7 

45.8 

45.9 

46.1 

46.5 

X 

10000 

29.9 

31.4 

37.2 

39.1 

43.5 

44.8 

45.8 

46.9 

47.2 

47.5 

47.8 

48.0 

48.1 

48.2 

48.'’ 

48.8 

X 

9000 

30.6 

32.2 

38.1 

40.0 

44.5 

45.9 

46.9 

48.0 

48.3 

48.7 

49.0 

49.1 

49.3 

49,4 

49.5 

49.9 

X 

8000 

33.3 

35.1 

41.6 

43.7 

48.6 

50.0 

51.1 

52.3 

52.7 

53.1 

53.4 

53.6 

53.7 

53.8 

53.9 

54.4 

X 

7000 

34.5 

36.3 

43.1 

45.3 

50.4 

52.0 

53.1 

54.3 

54.7 

55.1 

55.4 

55.6 

55.7 

55.8 

56.0 

56.4 

X 

6000 

34.7 

36.6 

43.4 

45.6 

50.8 

52.4 

53.5 

54.7 

55.1 

55.5 

55.8 

56.0 

56.1 

56.2 

56.4 

56.8 

n 

5000 

36.3 

38.2 

45.4 

47.7 

53.1 

54.6 

56.0 

57.3 

57.7 

58.1 

58.5 

58.6 

58.7 

58.9 

59.0 

59.4 

!E 

4500 

3V  .0 

39.0 

46.3 

48.7 

54.2 

55.9 

57.1 

58.5 

58.9 

59.3 

59.  t 

59.8 

59.9 

60.0 

60.2 

60.6 

■ 

4000 

40.1 

42.2 

50.2 

52.8 

58.8 

60.7 

62.0 

63.4 

63.9 

64.3 

64.7 

64.8 

64.9 

65.1 

65.2 

65.7 

X 

3500 

41.7 

43.9 

57.2 

54.9 

61.2 

63.1 

64.5 

66.0 

66.4 

66.9 

67.3 

67.4 

67.6 

67.7 

67.;' 

68.3 

X 

3000 

45.8 

48.2 

57.6 

60.7 

68.0 

70.2 

71.7 

73.4 

74.0 

74.5 

75.0 

75.2 

75.3 

75.4 

75.6 

76.1 

IE 

2500 

46.6 

49.2 

58.8 

62.0 

C9.6 

71.9 

73.5 

75.2 

75.8 

76.4 

76.9 

77.1 

77.2 

77.4 

77.5 

78.0 

X 

2000 

48.1 

50.7 

61.0 

64.3 

72.4 

75.0 

76.8 

78.8 

79.5 

80.1 

80.6 

80.9 

81.0 

81.2 

81.3 

81.8 

B 

1800 

48.3 

50.9 

61.2 

64.6 

72.7 

75.3 

77.1 

79.1 

79.9 

80.5 

81.0 

81.3 

81.4 

81.6 

81.7 

82.2 

B 

1500 

49.1 

51.7 

62.4 

65.9 

74.5 

77.2 

79.2 

81.3 

82.1 

82.8 

83.4 

83.7 

83.8 

84.0 

84.1 

84.6 

B 

1200 

49.6 

52.3 

63.4 

67.1 

76.0 

79.0 

81.0 

83.3 

84.3 

85.0 

85.7 

86.0 

86.1 

86.3 

86.4 

86.9 

IE 

1000 

50.0 

52.7 

64.0 

67.8 

77.3 

80.4 

82.8 

85.3 

86.3 

87.1 

87.8 

88.2 

88.4 

B8.5 

88.7 

89.1 

B 

900 

50.1 

52.8 

64.2 

68.0 

77.6 

80.8 

83.2 

85.8 

86.8 

87.7 

88.4 

88.8 

88.9 

89.1 

89.2 

89.7 

B 

BOO 

50.2 

52.9 

64.3 

68.2 

78.0 

81.4 

83.8 

86.6 

87.7 

88.5 

89.3 

89.7 

89.9 

90.1 

90.2 

90.7 

B 

700 

50.2 

52.9 

64.5 

68.4 

78.4 

82.0 

8t.5 

87.4 

88.5 

89.4 

90.3 

90.7 

90.9 

91-1 

91.3 

91.7 

B 

600 

50.2 

53.0 

6*  .6 

68.6 

78.8 

82.4 

85.1 

88.2 

89.4 

90.4 

91.4 

91.8 

92.1 

92.3 

92.4 

92.9 

B 

500 

50.3 

53.0 

64.7 

68.7 

79.1 

83.0 

85.8 

89.3 

90.7 

91.8 

92.9 

93.5 

93.8 

94.0 

94.2 

94.7 

B 

400 

50.3 

53.0 

64.7 

68.7 

79-2 

83.2 

86.1 

89.8 

91.4 

92.7 

94.0 

94.7 

95.1 

95.3 

95.6 

96.1 

8 

300 

50.3 

53.0 

64.7 

68.8 

79.2 

83.2 

86.2 

90.0 

91.7 

93.1 

94.7 

95.6 

96.1 

96.5 

96.8 

97.7 

B 

200 

50.3 

53.0 

64.7 

68.8 

79-2 

83.2 

86.2 

90.0 

91.8 

93.3 

94.9 

95.8 

96. T 

97.1 

97.6 

'^J.o 

8 

100 

50.3 

53.0 

64.7 

68.8 

79.2 

83.2 

86.2 

90.1 

91.8 

93.3 

94.9 

95.9 

96.6 

97.3 

97.9 

99.9 

8 

000 

50.3 

53.0 

64.7 

ta.8 

79.3 

83.2 

86.2 

90.1 

91.8 

93.3 

94.9 

"•!.9 

96.6 

97.3 

97.9 

100.0 

DIAL  NUISER  OF  OBSERVmOHS:  50957 
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PART  B 


TEMPBBA3UBB  AMD  RELATIVB  HUMlDITy  SUHHARIES 

TEMPERAXURB— CUMOLATIVB  PERCERT  OCCURRERCB  FRBQUBRCY  (POP). 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  SUM4ARY  Qg  DAY  DATA  AND  GIVE  CUMULATIVE 
POP  FOR  MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  TBtFERATURES,  RESPECTIVELY.  DATA  IS 
SUHtARIEBD  BY  MONTH  FOR  ALL  YEARS  COMBINED.  TOTALS  ARE  GIVEN  FOR  THE  WHOLE 
YEAR.  DATA  IS  DISPLAYED  USING  S-DEGRBE  FAHRENHEIT  INCREMENTS  (GB  0,  GB  5, 

GB  10,  ETC)..  THERE  IS  ONE  SPECIAL  THRESHOLD  FOR  'GB  33'  DEGREES.  MEANS, 

STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  GIVEN. 

NOTE  1.  BEGINNING  IN  JANUARY  1946,  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TSIPERATURES 

CAME  ROUTINELY  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS  OR  AHS  FORMS  lO/lOA  OR  FROM  AUTOMATED 
DATA  COLLBCriOH  FROM  ALL  USAF-OPBRATBD  STATIONS.  REFER  TO  THE  ’STATION  HISTORY’ 
PAGE  FOR  DETAILED  INFORMATION  ON  REF<»TING  PRACTICES. 

MONTHLY  TEMPERATURES. 

ALSO  FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA,  THE  TABLES  GIVE  MONTHLY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TB1P- 
ERATURES  BY  MONTH  AND  BY  YEAR.  MONTHLY  RECORD  TSIPBRATURES  (MAX  AND  MIN)  ARE  GIVEN, 
ALONG  WITH  TOTAL  OBSERVATIONS.  AN  ASTBRISE  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A  MONTH  FOR 
WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES  A  YBAR(S) 
WITS  ORB  OR  MORE  MISSING  AND/OR  INOOMPLBTB  MONTHS. 

MEAN  MONTHLY  TEMPERATURE. 

ALSO  PROM  SUtMARY  CN  DAY  DATA,  GIVES  MONTHLY  MEAN  TEMPERATURE  BY  MONTH, 

FOR  ALL  MONTHS,  AND  FOR  ALL  YEARS.  AN  ASTERISK  (*)  INDICATES  A  VALUE  FOR  A 
MONTH  FOR  WHICH  LESS  THAN  90%  OP  THE  DATA  ARB  AVAILABLE.  AN  ASTERISK  ALSO  DENOTES 
A  YBAR(S)  WITH  ONE  Cm  MORE  MISSING  AND/OR  INCOMPLETE  MONTHS. 

DRY  BULB,  WET  BULB,  AND  DEW  POINT  TBfPERATURES. 

THESE  TABLES  ARB  CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS—DATA  IS  SUMMARIZED: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  BACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED). 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 

MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS,  AND  TOTAL  CTSSRVATKXI  COUNTS  ARB  GIVEN. 

THE  MEAN  NUMBER  OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES  FOR  VARIOUS  THRESHOLDS  ALSO 
APPEAR  AS  SPBCIFIBO  IN  BACH  SUWIARY  AND  IN  ACCORDANCE  WITH  AFM  88-29, 

’ENGINEBRIRG  HEATHER  DATA,’  AND  AHSP  105-56,  ’METEOROLOGICAL  TECHNIQUES.’ 

NOTE  1.  WINTER  WET  BULB  AND  DEW  POINT  MEAN  TBfPERATURBS  FOR  VERY  COLD  STATIONS 
MUST  BE  USED  WITH  CAUTION.  WHEN  THE  DRY  BULB  TEMPERATURE  IS  BELOW  -35  DEGREES 
F,  DEW  POINT  TBtPERATURES  ARB  NOT  RBPORl'KD  (FHB-IB).  AS  A  RESULT,  WINTER  MEAN 
DEW  POINTS  (AND  MORE  FREQUENTLY,  WINTER  MEAN  WET  BULB  TEMPERATURES)  ARE 
ACTUALLY  LOWER  THAN  SHOWN  IN  THE  TABLES.  IN  SOME  HOUR  GROUPS,  IN  FACT, 

(BAN  WET  BULB  TEMPERATURES  MAT  ACTUALLY  BE  SHOWN  AS  EXCEEDING  THE  MEAN  DRY 
BULB  TafPERATURBS. 


B  -  1  -  2 


USAFBTAC/DS— 92/284  -  Page  290 


SPBCIAI,  CAVBKT:  DURIHG  PART  TIME  PERIODS,  THESE  SUMMARIES  REPRESENT  THE  'HIGH’  AND  ’LOW’ 
TEMPERATURES  RECORDED  AND  NOT  NECESSARILY  THE  ACTUAL  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.  THESE  SUM1ARIES 
ARB  INFLUENCED  BY  THE  ABSENCE  OF  NIGHTTIME  TEMPERATURE  READINGS.  THEREFORE,  CERTAIN  SUMMARIES 
MAT  DEPICT  A  SLIGHT  ’HARM’  BIAS. 


TEMPERATURE  OONVERSIONS:  F  -  1.8C  *  32 

C  -  K  -  273.0  (BEFORE  5  APRIL  77) 
C  «  K  -  273.2  (SINCE  5  APRIL  77) 


RELATIVE  HUMIDITY — CUMULATIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POF). 

CREATED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS,  THESE  TABLES  GIVE  POF  OF  RELATIVE 

HUMIDITY  FOR  10%  INCRBIEHTS.  MEANS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS  ARB  ALSO  PROVIDED. 

THE  DATA  IS  SUMMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-aoUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MONTH  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED)  . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED). 
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OPBlWraiG  lOCKTIOH  ’A’ 
OBAFKnC,  JkSBBVIUf  RC 


CUNULKnVB  PBRCEITOGB  PREgUEHCy  OP  OCCURRERCB  OF  MAXIMUM  TBMPERAXURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMURY  OF  DAY  DATA 


SXmOH  mimBR:  lOISSO  STATIOH  name:  ARSBACH  ahp/ratterbach  dl 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 


LST  TO  UrC: 

-01 

MONTB:  ALL 

HOURS:  ALL 

JM 

FSB  MBR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SBP  OCT 

NOV  DEC 

ANN 

.2 

.0 

.2 

1.5 

.5 

.2 

.2 

.5 

1.5 

5.4 

3.9 

.5 

1.0 

.3 

1.5 

7.5 

21.2 

14.0 

2.7 

4.0 

.7 

8.1 

25.0 

37.9 

34.4 

12.8 

.6 

10.1 

1.0 

3.2 

22.4 

43.0 

56.9 

56.5 

27.0 

4.9 

18.1 

2.6 

10.2 

38.8 

57.8 

72.4 

76.0 

45.4 

13.2 

.2 

26.7 

7.3 

24.7 

58.7 

78.5 

90.2 

89.4 

71.9 

29.8 

2.1 

38.2 

2.0 

14.2 

42.4 

79.9 

93.8 

98.3 

99.4 

90.1 

54.2 

7.5 

.7 

49.1 

2.6 

5.4 

28.0 

61.8 

91.3 

99.3 

100.0 

99.8 

98.8 

76.2 

20.8 

4.2 

50.0 

9.1 

19.5 

49.8 

78.2 

97.4 

100.0 

100.0 

99.8 

90.0 

41.3 

14.8 

67.2 

22.3 

35.8 

69.7 

93.0 

100.0 

100.0 

97.5 

60.6 

28.7 

76.1 

46.5 

61.4 

89.3 

98.6 

99.7 

82.5 

55.0 

86.3 

56.8 

70.7 

94.1 

99.3 

99.8 

87.7 

65.4 

89.7 

73.6 

83.1 

97.6 

99.8 

100.0 

94.4 

eo.8 

94.2 

86.0 

96.1 

99.5 

100.0 

99.3 

93.5 

97.9 

93.3 

98.7 

100.0 

100.0 

98.6 

99.2 

97.6 

99.8 

99.7 

99.7 

99.8 

100.0 

100.0 

100.0 

LOO.O 

100.0 

33.4 

37.1 

44.9 

52.7 

61.9 

67.4 

71.3 

70.8 

64.6 

55.3 

42.3 

35.8 

53.3 

8.36 

7.81 

8.95 

9.43 

8.87 

8.69 

8.85 

8.04 

7.77 

8.14 

8.14 

7.59 

15.89 

613 

539 

614 

587 

608 

600 

594 

620 

588 

631 

571 

589 

7154 
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gggggggeggegeseeg 


cmaaim  hoc/aicm  'a* 
USAFSnC,  ASHEVHXB  RC 


CUNULATIVB  PERCEHTAGB  FREQUERCy  OF  OCCURRERCB  OF  MINIMUM  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATiai  RUMBBRI  107550  smiOH  RAMS:  ARSBACH  ABP/KATTSRBACH  DL 

1ST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


-P) 

JAR 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

70 

.2 

.2 

.0 

65 

.2 

1.0 

2.7 

1.0 

.2 

.4 

60 

.2 

.7 

8.5 

23.2 

18.5 

3.2 

4.6 

55 

.5 

8.7 

36.5 

55.7 

53.9 

18-7 

2.5 

14.9 

50 

.7 

3.4 

33.4 

70.7 

88.6 

86.3 

50.3 

17.4 

1.8 

.2 

29.8 

45 

.5 

-7 

4.7 

16.4 

64.8 

92.0 

98.7 

97.6 

78.1 

40.6 

7.2 

2.4 

42.5 

40 

4.4 

5.2 

15.1 

36.5 

85.7 

99.0 

100.0 

99.5 

94.6 

62.4 

20.5 

8.3 

53.2 

35 

18.8 

19.9 

43.8 

66.4 

97.0 

100.0 

100.0 

99.7 

86.1 

49.9 

25.3 

67.8 

33 

27.2 

31.0 

58.1 

77.9 

98.4 

99.8 

91.0 

61.1 

41.1 

74.3 

30 

45.0 

53.1 

74.3 

93.9 

99.7 

100.0 

97.8 

77.6 

57.2 

83.5 

25 

66.6 

71.8 

90.7 

99.8 

100.0 

99.5 

92.8 

75.9 

91.6 

20 

77.2 

82.9 

95.1 

100.0 

100.0 

96.8 

87.1 

95.0 

15 

87.9 

93.1 

98.7 

99.8 

36.1 

98.0 

10 

94.3 

97.6 

99.7 

100.0 

99.0 

99.2 

5 

98.4 

99.1 

100.0 

99.7 

99.8 

0 

100.0 

99.8 

99.8 

100.0 

-5 

100.0 

100.0 

100.0 

HBAR 

26.6 

28.2 

33.2 

37.9 

46.3 

52.2 

55.3 

54.6 

49.1 

42.2 

34.4 

29.7 

41.0 

SD 

9.20 

8.15 

6.99 

6.23 

5.91 

5.58 

5.19 

5.08 

5.77 

6.92 

6.89 

7.98 

12.13 

TOTAL  OBS 

613 

539 

614 

587 

608 

600 

594 

620 

588 

631 

571 

589 

7154 
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OPERKTIHG  lOCKTICH  *A' 
USAFBraC,  ASi^VILU  RC 


CUMUIATTVB  PERCERTAQB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  HEAN  TEMPERATURES  IN  FAHRENHEIT 

FROM  SUtMARY  OF  DAY  DATA 


SIATIOII  HUmBR: 


STAnOR  RANE:  ARSBACH  AHP/RATTERBACH  DL 
LOT  TO  UTCt  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEMP 

(DBO-F) 


HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 


.7 

4.5 

2.4 

.6 

.3 

1.2 

7.7 

19.2 

14.8 

2.6 

3.9 

.7 

5.9 

28.5 

45.1 

40.3 

12.6 

1.0 

11.3 

.5 

1.9 

22.9 

51.2 

68.0 

70.0 

32.7 

4.6 

.2 

21.2 

2.8 

9.2 

50.0 

78.3 

91.9 

92.6 

65.3 

23.3 

1.9 

35.0 

.2 

.4 

8.1 

32.9 

74.5 

94.5 

99.5 

99.2 

90.6 

46.8 

5.6 

.8 

46.6 

2.9 

5.0 

21.2 

54.7 

93.4 

99.8 

100.0 

100.0 

98.8 

72.7 

20.5 

5.9 

56.9 

13.1 

18.2 

49.5 

76.8 

98.8 

100.0 

100.0 

92.1 

45.4 

19.9 

68.4 

32.6 

45.8 

74.6 

95.7 

100.0 

99.0 

70.9 

44.0 

80.6 

42.9 

56.6 

83.4 

98.5 

99.4 

81.1 

53.8 

84.9 

59.9 

70.1 

92.2 

99.5 

100.0 

89.7 

69.6 

90.3 

77.5 

84.6 

97.7 

100.0 

97.4 

86.2 

95.4 

87.9 

95.0 

99.3 

99.8 

95.8 

98.2 

94.8 

98.7 

99.7 

100.0 

99.0 

99.3 

98.0 

99.8 

100.0 

99.8 

99.8 

99.8 

100.0 

99.8 

100.0 

30.3 

32.9 

39.3 

45.6 

54.3 

60.1 

63.5 

63.0 

57.1 

49.1 

38.6 

33.0 

47.4 

8.54 

7.57 

7.42 

7.19 

6.69 

6.61 

6.47 

5.84 

5.96 

6.78 

7.18 

7.57 

13.69 

613 

539 

614 

587 

608 

600 

594 

620 

588 

631 

571 

589 

7154 
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OFBIWnilB  lACKTIOII  'A' 
USAFRXAC,  ASHBVILLK  RC 


MOHTHLY  MAXIMUM  TBtPERATUABS  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SUMIARy  OF  DAY  DATA 


STATIOn  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  AHSBACB  AHP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 


LST  TO  UTC: 

-01 

HONTH: 

ALL 

BOURS:  ALL 

TEAR 

JAR 

FBB 

MAR 

APR 

KAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

BOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

65* 

60* 

55* 

65* 

66 

53 

56 

55 

68 

77 

82 

74 

89 

80 

79 

61 

45 

89 

67 

53 

56 

57 

65 

77 

87 

86 

86 

78 

71 

57 

47* 

87* 

68 

50* 

49* 

70 

85 

76 

82 

85 

77 

76 

68 

67 

43 

05* 

69 

45 

47 

56 

74 

85 

80 

92 

86 

77 

72 

61 

36* 

92* 

70 

41 

49 

53* 

69* 

72 

85 

85 

88* 

81* 

71 

62 

47 

88* 

71 

47 

45 

65 

72 

83 

76 

90* 

90* 

79* 

68* 

59* 

49* 

90* 

72 

41* 

49* 

65* 

59* 

72* 

81* 

90* 

88* 

77* 

68* 

59* 

49* 

90* 

73 

39* 

42* 

60* 

64* 

77* 

84* 

86* 

86* 

87* 

69* 

55* 

42* 

87* 

74 

50* 

55* 

71* 

69* 

71* 

75* 

80* 

89* 

77* 

51* 

55* 

46* 

89* 

75 

51* 

53* 

57* 

71* 

78* 

80* 

87* 

84* 

84* 

64* 

44* 

46* 

87* 

76 

44* 

44* 

60* 

69* 

78* 

86* 

93* 

78* 

71* 

73* 

51* 

44* 

93* 

77 

44* 

55* 

62* 

66* 

75* 

86* 

80* 

82* 

75* 

73* 

60* 

44* 

86* 

78 

39* 

48* 

64* 

64* 

75* 

86* 

80* 

80* 

71* 

68* 

50* 

50* 

86* 

79 

37* 

44* 

60* 

62* 

86* 

84* 

77* 

82* 

77* 

72* 

50* 

57* 

86* 

80 

43* 

48* 

61* 

73* 

72* 

82* 

81* 

81* 

79* 

64* 

55* 

48* 

82* 

81 

39* 

39* 

61* 

66* 

75* 

82* 

81* 

81* 

79* 

73* 

57* 

46* 

82* 

82 

48* 

48* 

57* 

68* 

79* 

86* 

86* 

84* 

81* 

61* 

61* 

54* 

06* 

83 

52* 

52* 

57* 

66* 

77* 

91* 

99* 

84* 

81* 

73* 

54* 

46* 

99* 

84 

45* 

41* 

55* 

66* 

70* 

79* 

91* 

81* 

75* 

66* 

55* 

45* 

91* 

85 

43* 

48* 

45* 

70* 

70* 

79* 

88* 

88* 

77* 

79* 

55* 

55* 

88* 

86 

48* 

36* 

61* 

68 

75 

81 

82 

86 

73 

70 

61 

50 

86* 

87 

50 

46 

54 

72 

73 

88 

84 

82 

81 

72* 

48* 

54* 

88* 

88 

50* 

SO* 

54* 

68* 

77* 

77* 

82* 

82* 

79* 

70* 

so* 

48* 

82* 

89 

45* 

50* 

72* 

70* 

77* 

79* 

84* 

93* 

81* 

72* 

61* 

52* 

93* 

90 

50* 

57* 

68* 

63* 

72* 

82* 

81* 

86* 

72* 

73* 

55* 

45* 

86* 
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orautriiKt  uxxncm  *a' 

OBAFRAC,  ASBKVIU.B  HC 


MONTHLY  MAXIMUM  TEMPERATURES  IH  FAHREHBSIT 
mat  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


nWlOM  HUBBR:  107550  SIATIOR  IIAHB:  AHSEACH  AHP/KATIBRBACH  DL 

LST  TO  UTC;  -01 


PERIOD  OF  RECORD;  6510-9012 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


TEAR 


JAR  FEB  MAR  APR  HAY  JUR  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANNUAL 


53  57  72  85  86  91  99  93  87  79  67 


57 


99 


TOTAL  088 


613  539  614  587  608  600  594  620  588  631  571  589 


7154 


THE  GREATEST  VALUE  OF  99  OCCURRED  OH  07/27/83 

ROTE:  *THE  VALUE  IS  BASED  OH  A  HORTH  WITH  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  3  -  IB 
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oPEmnns  Locionoii  'A' 

VSAFETAC,  ASHBVIUB  RC 


HORTHLY  MIRIHUH  TEMPERATURES  IR  FAHRENBEIT 
FROM  SUMtARY  OF  DAY  DATA 


STAnCM  RUMRBR:  107550  STATIOR  RAME:  ARSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 


LST  ID  UTC: 

-01 

MONTH: 

ALL 

HOURS:  ALL 

YEAR 

JAR 

FEB 

APR 

HAY 

JUN 

JUI. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

30* 

18* 

26* 

18* 

66 

4 

26 

25 

30 

42 

47 

48 

46 

41 

26 

25 

22 

4 

67 

6 

15 

28 

29 

32 

40 

50 

47 

44 

31 

26 

16* 

6* 

68 

3* 

17* 

21 

25 

33 

41 

47 

45 

42 

30 

19 

10 

3* 

69 

19 

8 

24 

26 

37 

42 

44 

46 

41 

33 

24 

4* 

4* 

70 

15 

8 

14* 

23* 

34 

45 

46 

44* 

41* 

30 

28 

19 

8* 

71 

4 

15 

5 

28 

37 

42 

46* 

50* 

35* 

30* 

19* 

21* 

4* 

72 

8* 

17* 

24* 

26* 

39* 

44* 

51* 

46* 

30* 

23* 

23* 

17* 

8* 

73 

17* 

14* 

26* 

28* 

37* 

44* 

50* 

44* 

41* 

24* 

19* 

-4* 

_4* 

74 

28* 

24* 

26* 

30* 

33* 

42* 

46* 

48* 

37* 

26* 

24* 

24* 

24* 

75 

26* 

19* 

26* 

26* 

33* 

37* 

48* 

48* 

46* 

32* 

15* 

8* 

8* 

76 

5* 

21* 

15* 

28* 

39* 

42* 

46* 

44* 

42* 

33* 

28* 

10* 

5* 

77 

1* 

19* 

19* 

26* 

37* 

37* 

46* 

46* 

35* 

33* 

15* 

10* 

1* 

78 

12* 

8* 

26* 

26* 

28* 

37* 

44* 

37* 

37* 

28* 

19* 

10* 

8* 

79 

1* 

17* 

26* 

30* 

28* 

50* 

42* 

37* 

36* 

25* 

28* 

28* 

1* 

80 

5* 

25* 

25* 

30* 

32* 

45* 

43* 

43* 

39* 

28* 

18* 

5* 

5* 

81 

9* 

12* 

27* 

27* 

36* 

43* 

48* 

43* 

43* 

36* 

« 

r-* 

CM 

14* 

9* 

82 

1* 

18* 

27* 

28* 

34* 

46* 

50* 

48* 

45* 

36* 

34* 

30* 

1* 

83 

27* 

10* 

28* 

30* 

37* 

45* 

48* 

52* 

39* 

30* 

16* 

14* 

10* 

84 

18* 

10* 

21* 

27* 

32* 

37* 

46* 

48* 

39* 

32* 

28* 

28* 

10* 

85 

1* 

-2* 

28* 

30* 

36* 

45* 

48* 

43* 

37* 

27* 

18* 

14* 

-2* 

86 

16* 

3* 

23* 

25 

39 

41 

45 

43 

36 

36 

27 

21 

3* 

87 

0 

5 

12 

32 

30 

46 

43 

45 

36 

32* 

25* 

12* 

0* 

88 

25* 

28* 

19* 

28* 

39* 

46* 

48* 

45* 

45* 

30* 

14* 

21* 

14* 

89 

27* 

25* 

34* 

36* 

37* 

41* 

48* 

46* 

46* 

36* 

19* 

18* 

18* 

90 

18* 

25* 

27* 

30* 

36* 

43* 

46* 

46* 

41* 

32* 

28* 

21* 

18* 

E  -  3  -  2A 
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crawrnio  iocktioh  'A' 
USAFBnC,  ASHBVIU.B  DC 


MOtirmY  HIRIMm  temperatures  is  fabrenheit 
FROM  SIMOUnr  OF  DAY  DATA 


EIWriOR  RUmER:  107550  STATIOR  RARE:  ARSBACH  ABP/RATTERBACH  DL 

LST  TO  UTCS  -01 


PERIOD  OF  RECORD;  6510-9012 
MONTB:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 


JAR  FEB  MAR  APR  NAY  JUR  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


ANNUAL 


UA8T 


-2 


23 


28 


37  42 


37 


30  23 


14 


-4 


TOTAL  OBS 


613  539  614  587  608  600  594  620  588  631  571  589 


7154 


THE  LEAST  VALUE  OP  -4  OCCURRED  OR  12/03/73 

mm:  THE  VALUE  IS  BASED  OR  A  NORTH  WITH  LESS  THAR  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


E  -  3  -  2B 
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OPERATIIIG  UXUVTIOR  'A' 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  NC 


MONTHLY  MEAN  TQ1FBIV.TURBS  IN  FAHBENBEIT 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL 

LST  TO  UTC:  -01 


PERIOD  OF  RECORD:  6510-9012 
MONTH:  ALL  HOURS:  ALL 


YEAR 

JJUf 

FBB 

HAR 

APR 

HAY 

JUlf 

Jin. 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

65 

49* 

36* 

37* 

40* 

66 

26 

43 

38 

51 

56 

63 

59 

61 

58 

53 

35 

35 

48 

67 

32 

37 

42 

44 

55 

59 

68 

62 

57 

54 

38 

30* 

49* 

68 

30* 

35* 

41 

50 

53 

62 

63 

61 

57 

51 

38 

27 

48* 

69 

32 

28 

37 

46 

57 

59 

67 

63 

59 

52 

42 

24* 

48* 

70 

29 

32 

34* 

43* 

54 

65 

63 

64* 

58* 

49 

42 

33 

47* 

71 

31 

33 

34 

50 

59 

58 

66* 

66* 

57* 

49* 

38* 

37* 

48* 

72 

28* 

34* 

43* 

45* 

53* 

58* 

65* 

62* 

53* 

45* 

39* 

32* 

47* 

73 

30* 

32* 

30* 

41* 

55* 

63* 

63* 

65* 

60* 

46* 

36* 

29* 

47* 

74 

37* 

36* 

44* 

47* 

52* 

58* 

61* 

63* 

56* 

39* 

39* 

37* 

47* 

75 

37* 

35* 

40* 

45* 

55* 

58* 

66* 

66* 

62* 

45* 

35* 

31* 

48* 

76 

33* 

33* 

36* 

45* 

56* 

64* 

67* 

61* 

55* 

49* 

39* 

28* 

47* 

77 

30* 

37* 

44* 

42* 

54* 

60* 

61* 

62* 

53* 

49* 

40* 

33* 

47* 

78 

32* 

28* 

41* 

44* 

51* 

58* 

61* 

59* 

53* 

46* 

35* 

30* 

45* 

79 

23* 

31* 

40* 

42* 

54* 

62* 

59* 

60* 

56* 

49* 

40* 

39* 

46* 

80 

27* 

37* 

40* 

44* 

52* 

59* 

58* 

64* 

59* 

47* 

36‘ 

29* 

46* 

81 

25* 

28* 

41* 

46* 

53* 

59* 

61* 

60* 

59* 

50* 

42* 

31* 

47* 

82 

27* 

30* 

41* 

44* 

55* 

62* 

67* 

65* 

62* 

49* 

45* 

38* 

49* 

83 

38* 

28* 

43* 

46* 

52* 

62* 

71* 

67* 

58* 

50* 

35* 

31* 

49* 

84 

32* 

31* 

36* 

43* 

50* 

57* 

61* 

62* 

53* 

51* 

38* 

37* 

46* 

85 

23* 

26* 

37* 

46* 

55* 

58* 

64* 

63* 

58* 

48* 

33* 

39* 

46* 

86 

33* 

21* 

38* 

44 

57 

60 

62 

62 

53 

49 

42 

35 

47* 

87 

23 

31 

33 

49 

49 

59 

64 

63 

61 

47* 

38* 

35* 

46* 

88 

37* 

36* 

36* 

48* 

57* 

59* 

64* 

63* 

55* 

52* 

38* 

38* 

49* 

89 

35* 

37* 

48* 

47* 

58* 

60* 

66* 

66* 

60* 

54* 

40* 

35* 

51* 

90 

32* 

39* 

42* 

45* 

57* 

60* 

63* 

67* 

55* 

52* 

42* 

32* 

49* 
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OPERATIRG  UXATICH  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  HC 


MONTHLY  MEAN  TEMPERATUEES  IN  FAHRENHEIT 
FROM  SinWARY  OF  DAY  DATA 


ROTE:  *THB  VALUE  IS  BASED  ON  A  MONTH  HITB  LESS  THAN  90%  OF  THE  DATA  AVAILABLE  FOR  THE  MONTH 


B  -  4  -  IB 
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OFERATIHG  LOCATIOil  'A' 
USAFETAC,  ASHEVILLE  EC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUmARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOI  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JAN 

bovtrs 

MEAN 

S13U9DARD 

TOTAL 

MBAH  NUMBER 

OF  HOURS 

wira 

TB4PERATURES  DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATIOH 

OBS 

LE  0 

LB  32 

SB  65 

6B  80 

6E  93 

HOURS 

00-02 

27.1 

9.835 

173 

1 

125 

0 

0 

0 

173 

03-05 

28.0 

9.849 

328 

3 

223 

0 

0 

0 

328 

06-08 

29.0 

9.956 

648 

3 

404 

0 

0 

0 

648 

09-11 

30.0 

9.889 

670 

1 

395 

0 

0 

0 

670 

12-14 

32.4 

9.428 

673 

0 

328 

0 

0 

0 

673 

15-17 

32.8 

9.183 

660 

0 

307 

0 

0 

0 

660 

18-20 

30.7 

9.383 

601 

0 

334 

0 

0 

0 

601 

21-23 

29.4 

9.800 

393 

0 

234 

0 

0 

0 

393 

ULL 

BOORS 

30.4 

9.746 

4146 

8 

2350 

0 

0 

0 

4146 

MONTH: 

FEB 

00-02 

26.8 

9.339 

146 

0 

102 

0 

0 

0 

146 

03-05 

27.7 

9.646 

282 

1 

182 

0 

0 

0 

282 

06-08 

27.6 

9.454 

549 

3 

365 

0 

0 

0 

549 

09-11 

29.4 

8.951 

591 

0 

365 

0 

0 

0 

591 

12-14 

33.4 

8.385 

589 

0 

278 

0 

0 

0 

589 

15-17 

34.3 

7.925 

570 

0 

265 

0 

0 

0 

570 

18-20 

31.8 

7.566 

528 

0 

278 

0 

0 

0 

528 

21-23 

30.1 

8.060 

366 

0 

221 

0 

0 

0 

366 

ALL 

BOORS 

30.7 

8.963 

3621 

4 

2056 

0 

0 

0 

3621 

B  -  5  -  1  -  1 
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OPBRKTIRG  UCKTICII  *A* 
nSAFEXAC,  ASflEVlLLB  RC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  CeSERVATIORS 


SaaiOK  HUMBER:  107550  STATIOH  RAMB:  AHSBACH  AHF/EATTERBACH  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

HDNTH: 

OF  RECORD:  JAN 

MAR 

82  -  DEC  91 

HOURS 

LST 

MBMI 

STAHDARD 

OEVTATION 

TOTAL 

OBS 

HEAR  HUMBER 
LB  0 

Cff  BOURS  WITH 

LB  32  6B  65 

TEMPERATURES  DEG  F 

GE  80  6E  93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

33.1 

7.961 

177 

0 

71 

0 

0 

0 

177 

03-05 

34.6 

8.055 

343 

0 

117 

0 

0 

0 

343 

06-08 

34.8 

7.403 

638 

0 

217 

0 

0 

0 

638 

09-11 

39.0 

8.057 

676 

0 

119 

2 

0 

0 

676 

12-14 

43.1 

8.547 

670 

0 

62 

11 

0 

0 

670 

15-17 

43.8 

8.630 

645 

0 

54 

14 

0 

0 

645 

18-20 

40.4 

7.822 

594 

0 

85 

2 

0 

0 

594 

21-23 

37.3 

7.363 

444 

0 

111 

0 

0 

0 

444 

ALL 

HOURS 

39.1 

8.741 

4187 

0 

836 

29 

0 

0 

4187 

mchvth: 

APR 

00-02 

42.0 

7.110 

180 

0 

15 

0 

0 

0 

180 

03-05 

39.9 

5.995 

404 

0 

45 

0 

0 

0 

404 

06-08 

40.9 

6.311 

654 

0 

65 

0 

0 

0 

654 

09-11 

47.0 

7.595 

676 

0 

14 

2 

0 

0 

676 

12-14 

50.9 

8.776 

671 

0 

12 

35 

0 

0 

671 

15-17 

51.7 

9.059 

618 

0 

7 

39 

0 

0 

618 

18-20 

48.4 

8.138 

561 

0 

11 

7 

0 

0 

561 

21-23 

44.3 

6.833 

534 

0 

24 

0 

0 

0 

534 

ALL 

B0UR8 

46.3 

8.771 

4298 

0 

193 

83 

0 

0 

4298 

B  -  5  -  1  -  2 
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OPERATING  LOCATION  *A’ 
DSAFBTAC,  ASHEVILLE  NC 


DRY  BULB  TEMPERATURE  SUMURY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SranOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

HONTB: 

MAY 

HOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

HEAR  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TQIPERATUBES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  32  GE  65 

6B  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

49.1 

6.199 

186 

0 

3 

0 

0 

0 

186 

03-05 

47.6 

5.457 

451 

0 

4 

0 

0 

0 

451 

06-08 

49.7 

5.929 

676 

0 

1 

1 

0 

0 

676 

09-11 

55.5 

7.273 

693 

0 

0 

61 

0 

0 

693 

12-14 

58.9 

8.386 

695 

0 

0 

175 

0 

0 

695 

15-17 

60.0 

8.853 

634 

0 

0 

201 

0 

0 

634 

18-20 

56.8 

8.350 

556 

0 

0 

88 

0 

0 

556 

21-23 

52.1 

6.780 

503 

0 

1 

9 

0 

0 

503 

ALL 

HOURS 

54.5 

8.557 

4394 

0 

9 

535 

0 

0 

4394 

MCHIH: 

JUN 

00-02 

54.4 

6.296 

180 

0 

0 

10 

0 

0 

180 

03-05 

52.5 

5.246 

491 

0 

0 

0 

0 

0 

491 

06-00 

55.4 

6.120 

687 

0 

0 

41 

0 

0 

687 

09-11 

60.9 

7.739 

684 

0 

0 

212 

3 

0 

684 

12-14 

64.0 

8.533 

684 

0 

0 

286 

21 

0 

684 

15-17 

65.3 

8.734 

623 

0 

0 

283 

27 

0 

623 

18-20 

62.9 

8.270 

560 

0 

0 

219 

12 

0 

560 

21-23 

58.0 

7.172 

523 

0 

0 

86 

1 

0 

523 

ALL 

HOURS 

59.9 

8.689 

4432 

0 

0 

1137 

64 

0 

4432 

E  -  5  -  1  -  3 
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OPBRKriHG  LOCKTIOR  *A' 
aSAFKEM,  ASHEVIIIB  RC 


DRY  BULB  TEHFBRA'TURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUIOER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

BOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

OBVIATION 

OBS 

LB  0 

LB  22 

BE  65 

GB  80  GB 

93 

HOURS 

00-02 

57.6 

5.869 

188 

0 

0 

19 

0 

0 

188 

03-05 

56.4 

5.155 

492 

0 

0 

14 

1 

0 

492 

06-08 

59.7 

5.857 

672 

0 

0 

124 

1 

0 

672 

09-11 

66.3 

7.400 

672 

0 

0 

367 

21 

0 

672 

12-14 

70.1 

8.548 

672 

0 

0 

472 

91 

3 

672 

15-17 

70.9 

8.992 

636 

0 

0 

454 

110 

6 

636 

18-20 

67.9 

8.385 

586 

0 

0 

350 

44 

0 

586 

21-23 

62.4 

6.888 

525 

0 

0 

187 

5 

0 

525 

ALL 

BOURS 

64.8 

8.958 

4443 

0 

0 

1987 

273 

9 

4443 

MONTH: 

AUO 

00-02 

58.0 

5.874 

196 

0 

0 

17 

0 

0 

196 

03-05 

57.0 

5.535 

543 

0 

0 

26 

0 

0 

543 

06-08 

58.4 

5.661 

723 

0 

0 

66 

0 

0 

723 

09-11 

65.5 

7.017 

720 

0 

0 

359 

16 

0 

720 

12-14 

69.4 

8.005 

719 

0 

0 

499 

75 

1 

719 

15-17 

70.7 

8.237 

710 

0 

0 

514 

109 

1 

710 

18-20 

67.0 

7.508 

680 

0 

0 

406 

35 

0 

680 

21-23 

61.9 

6.341 

634 

0 

0 

185 

1 

0 

634 

ALL 

BOORS 

64.3 

8.568 

4925 

0 

0 

2072 

236 

2 

4925 

E  -  5  -  1  -  4 
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(»>KI»TIRG  LOCKTIOH  'A* 
USAFETAC,  ASHBVILLB  HC 


DRY  BULB  TEHPERATURB  SUH4ARY 
FROH  aOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

SEP 

BOURS 

HEAR 

STANDARD 

TOTAL 

MEAN  NUMBER 

OF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATION 

OBS 

LE  0 

LE  32  GE  65 

GE  80  GE 

93 

HOURS 

00-02 

51.1 

6.057 

210 

0 

0 

2 

0 

0 

210 

03-05 

50.8 

5.958 

430 

0 

0 

1 

0 

0 

430 

06-08 

51.8 

5.908 

657 

0 

0 

6 

0 

0 

657 

09-11 

58.2 

6.693 

660 

0 

0 

97 

0 

0 

660 

12-14 

62.6 

7.771 

660 

0 

0 

224 

6 

0 

660 

15-17 

63.3 

8.083 

657 

0 

0 

259 

9 

0 

657 

18-20 

59.0 

7.246 

641 

0 

0 

127 

0 

0 

641 

21-23 

55.1 

6.490 

549 

0 

0 

44 

0 

0 

549 

ALL 

HOURS 

57.3 

8.266 

4464 

0 

0 

760 

15 

0 

4464 

MONTH: 

OCT 

00-02 

46.1 

5.575 

199 

0 

2 

0 

0 

0 

199 

03-05 

45.2 

6.316 

366 

0 

9 

0 

0 

0 

366 

06-08 

44.6 

6.880 

670 

0 

45 

0 

0 

0 

670 

09-11 

49.3 

7.228 

671 

0 

15 

13 

0 

0 

671 

12-14 

54.4 

7.770 

667 

0 

6 

63 

0 

0 

667 

15-17 

54.4 

7.740 

659 

0 

4 

63 

0 

0 

659 

18-20 

50.3 

6.969 

647 

0 

8 

12 

0 

0 

647 

21-23 

47.9 

6.433 

498 

0 

6 

0 

0 

0 

498 

ALL 

BOURS 

49.6 

8.004 

4377 

0 

95 

151 

0 

0 

4377 

E  -  5  -  1  -  5 
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orawmic  locKTioH  -a- 

DSAFBXAC,  ASHKVILLB  IIC 


DRY  fiUI.B  TStPERAXURB  SUMMARY 
FROM  BOURLY  OBSERVATIOHS 


StKtlOII  HUMBER: 

107550  STKYIOR  HAMB:  AHSBACB  AHF/KAYTERBACB  DI. 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MOIfTH: 

OF  RECORD:  JAM  82  -  DEC 

NOV 

91 

B0UR8 

LST 

HBMI 

SnWDAFD 

D8VIATI0H 

TOTAL 

C3BS 

MBAR  HUMBER 

LE  0 

OP  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

LB  32  6B  65  6B  80  6B 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

38.4 

5.728 

195 

0 

36 

0  0 

0 

195 

03-05 

37.1 

6.640 

350 

0 

85 

0  0 

0 

350 

06-08 

36.2 

6.816 

594 

0 

176 

0  0 

0 

594 

09-11 

38.2 

6.879 

597 

0 

130 

0  0 

0 

597 

12-14 

41.7 

7.439 

613 

0 

67 

0  0 

0 

613 

15-17 

41.6 

7.401 

611 

0 

67 

0  0 

0 

611 

18-20 

39.1 

6.799 

550 

0 

96 

0  0 

0 

550 

21-23 

37.8 

6.544 

418 

0 

97 

0  0 

0 

418 

AU. 

HOURS 

39.0 

7.156 

3928 

0 

754 

0  0 

0 

3928 

MORTH: 

DEC 

00-02 

33.5 

6.637 

112 

0 

47 

0  0 

0 

112 

03-05 

34.3 

7.401 

297 

0 

107 

0  0 

0 

297 

06-08 

33.7 

7.865 

623 

0 

238 

0  0 

0 

623 

09-11 

34.4 

7.390 

635 

0 

237 

0  0 

0 

635 

12-14 

36.6 

6.904 

626 

0 

187 

0  0 

0 

626 

15-17 

36.6 

6.842 

614 

0 

187 

0  0 

0 

614 

18-20 

34.9 

7.206 

515 

0 

169 

0  0 

0 

515 

21-23 

34.0 

7.505 

331 

0 

121 

0  0 

0 

331 

AU 

BOORS 

35.0 

7.399 

3753 

0 

1293 

0  0 

0 

3753 

K  -  5  -  1  -  6 
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OPBmTMG  lOCMIOH  ’A*  ORT  BULB  TBMPBRAIURB  SUWMRY 

USAFEIAC,  ASBBVILLB  RC  FBOH  BOURLy  OBSERVATIONS 

8IATI0R  NUMBER:  107550  STATIOR  NAME:  ANSBACH  AaP/RAITERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

ALL 

BOURS 

L8T 

HEAR 

STANDARD 

DEVIATIOR 

TOIAL 

OBS 

MBAll  RUHBER 

LB  0 

OF  HOURS  WITH 

LB  32  CB  65 

TDfPBRATURES 

GB  80  GE 

DEG  F 

93 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

44.0 

12.683 

2142 

1 

4Cl 

48 

0 

0 

2142 

03-05 

44.5 

11.950 

4777 

4 

772 

41 

1 

0 

4777 

06-08 

44.1 

12.986 

7791 

6 

1511 

238 

1 

0 

7791 

09-11 

48.3 

15.025 

7945 

1 

1275 

1113 

40 

0 

7945 

12-14 

51.9 

15.551 

7939 

0 

940 

1765 

193 

4 

7939 

15-17 

52.4 

15.865 

7637 

0 

891 

1827 

255 

7 

7637 

18-20 

49.6 

15.199 

7019 

0 

981 

1211 

91 

0 

7019 

21-23 

47.7 

13.416 

5718 

0 

815 

511 

7 

0 

5718 

ALL 

■OURS 

48.4 

14.775 

50968 

12 

7586 

6754 

588 

11 

50968 

B  -  5  -  1  -  7 
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OFBiwniic  iMxncm  *a* 

gSAFimC,  ASBEVILLR  RC 


WET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  BOURLT  OBSERVATIORS 


SXKriOR  HUMBER:  107550  STATIOII  RAME:  ARSBACH  AEP/KArrERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAR  82  -  DEC  91 

L8T  TO  UIC:  -  1  MORTB:  JAR 


HOURS 

HEAR 

STAHDATO 

TOTAL 

MBAR  nUMBSR 

GF  HOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DBG  F 

TOTAL 

LST 

ravmioH 

OBS 

LB  32 

GS  50 

GB  67 

6B  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

26.0 

9.470 

173 

130 

0 

0 

0 

0 

173 

03-05 

26.8 

9.452 

328 

243 

0 

0 

0 

0 

328 

06-08 

27.8 

9.511 

648 

454 

0 

0 

0 

0 

648 

09-11 

28.6 

9.432 

670 

438 

0 

0 

0 

0 

670 

12-14 

30.5 

8.886 

673 

395 

2 

0 

0 

0 

673 

15-17 

30.7 

8.735 

660 

382 

3 

0 

0 

0 

660 

18-20 

29.2 

9.017 

•01 

379 

2 

0 

0 

0 

601 

21-23 

28.2 

9.433 

393 

257 

0 

0 

0 

0 

393 

ALL 

HOURS 

28.9 

9.305 

4146 

2678 

7 

0 

0 

0 

4146 

HORTH: 

FEB 

00-02 

25.6 

9.250 

146 

105 

0 

0 

0 

0 

146 

03-05 

26.5 

9.450 

282 

201 

0 

0 

0 

0 

282 

06-08 

26.4 

9.179 

549 

408 

0 

0 

0 

0 

549 

09-11 

27.8 

8.644 

591 

399 

0 

0 

0 

0 

591 

12-14 

30.5 

7.916 

589 

345 

0 

0 

0 

0 

589 

15-17 

31.2 

7.361 

570 

312 

0 

0 

0 

0 

570 

18-20 

29.6 

7.428 

528 

322 

0 

0 

0 

0 

528 

21-23 

28.4 

7.975 

366 

240 

0 

0 

0 

0 

366 

ALL 

HOURS 

28.7 

8.460 

3621 

2332 

0 

0 

0 

0 

3621 

E  -  5  -  2  -  1 
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OPBranHG  liOCKTIOH  'A* 
USAFKTAC,  ASHBVIUB  RC 


WET  BULB  l!BKPERKrUBE  SUHttRY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


sranon  NUMBBR:  IOYSSO  station  name:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  period  of  record:  JAN  82  -  DEC  91 

Lsr  TO  UIC:  -  1  MONTH:  MAR 


HOURS 

MBAH 

STANDARD 

TOTEAL 

MBMf  NUMBER 

OP  BOURS 

WITH 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

LST 

DEVIATICN 

OBS 

LE  32 

GE  50  GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

31.4 

7.644 

177 

91 

0 

0 

0 

0 

177 

03-05 

32.7 

7.546 

343 

148 

0 

0 

0 

0 

343 

06-08 

32.9 

6.914 

638 

282 

2 

0 

0 

0 

638 

09-11 

35.9 

7.076 

676 

183 

23 

0 

0 

0 

676 

12-14 

38.4 

6.999 

670 

124 

38 

0 

0 

0 

670 

15-17 

38.6 

7.018 

645 

113 

37 

0 

0 

0 

645 

18-20 

36.6 

6.763 

594 

137 

19 

0 

0 

0 

594 

21-23 

34.6 

6.744 

444 

161 

5 

0 

0 

0 

444 

ALL 

BOURS 

35.7 

7.401 

4187 

1239 

124 

0 

0 

0 

4187 

MOirra; 

APR 

00-02 

39.6 

6.613 

100 

18 

11 

0 

0 

0 

180 

03-05 

37.8 

5.806 

404 

70 

6 

0 

0 

0 

404 

06-00 

38.4 

9-767 

694 

116 

11 

0 

0 

0 

654 

09-11 

42.3 

6.197 

676 

31 

96 

0 

0 

0 

676 

12-14 

44.1 

6.538 

671 

17 

155 

0 

0 

0 

671 

15-17 

44.5 

6.500 

618 

14 

152 

0 

0 

0 

618 

18-20 

42.9 

6.312 

561 

23 

102 

0 

0 

0 

561 

21-23 

40.8 

5.911 

534 

44 

49 

0 

0 

0 

534 

ALL 

NOUNS 

41.7 

6.654 

4298 

333 

582 

0 

0 

0 

4298 

E  -  5  -  2  -  2 
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aemaxmi  liOCKnoii  *a* 
USAFBIAC,  ASaSVIIXB  NC 


HBT  BULB  TBfPEBATUBB  SUMMAHY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOR  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MORTB; 

MAY 

BCXIRS 

LST 

HBIUI 

STAHDARD 

DEVIXTIOR 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OP  HOURS 

GB  SO 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

SB  67  GB  73  6E  80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

47.3 

6.252 

186 

3 

65 

0 

0 

0 

186 

03-05 

45.5 

5.425 

451 

5 

114 

0 

0 

0 

451 

06-08 

47.0 

5.514 

676 

3 

230 

0 

0 

0 

676 

09-11 

50.4 

5.879 

693 

0 

400 

0 

0 

0 

693 

12-14 

51.7 

6.138 

695 

0 

443 

0 

0 

0 

695 

15-17 

52.0 

6.135 

634 

0 

417 

2 

0 

0 

634 

18-20 

50.7 

6.122 

556 

0 

338 

0 

0 

0 

556 

21-23 

48.3 

5.796 

503 

1 

220 

0 

0 

0 

503 

AU. 

HOURS 

49.5 

6.297 

4391 

12 

2227 

2 

0 

0 

4394 

NCHTTB: 

JUN 

00-02 

52.8 

6.082 

180 

0 

122 

1 

0 

0 

180 

03-05 

50.7 

5.445 

491 

0 

279 

0 

0 

0 

491 

06-08 

52.5 

5.617 

687 

0 

471 

3 

0 

0 

687 

09-11 

55.1 

6.051 

684 

0 

536 

21 

0 

0 

684 

12-14 

56.1 

6.164 

684 

0 

576 

35 

1 

0 

684 

15-17 

56.7 

6.003 

623 

0 

S3S 

31 

3 

0 

623 

18-20 

55.9 

5.933 

560 

0 

463 

19 

1 

0 

560 

21-23 

53.7 

6.038 

523 

0 

379 

8 

1 

0 

523 

ALL 

B0UR8 

54.4 

6.183 

4432 

0 

3364 

118 

6 

0 

4432 

B  -  5  -  2  -  3 
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oferatihg  LocKTion  ’a* 

USAFETAC,  ASBEVILIS  IIC 


WET  BULB  TEMPERATUEE  SUhMARY 
FROH  BOURLY  OBSERVATIOIS 


STKnai  HUMBER:  107550  STATION  HAMS:  AHSBACH  ABP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

JUL 

Boims 

LST 

MEAN 

STANDARD 

DBVIATIOIV 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER 

LB  32 

OF  BOURS  WITH 

GB  50  GE  67 

TEMPERATURES 

GE  73  GE 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

55.2 

5.185 

188 

0 

166 

5 

0 

0 

188 

03-05 

54.3 

4.942 

492 

0 

409 

0 

0 

0 

492 

06-08 

56.4 

5.077 

672 

0 

614 

11 

1 

0 

672 

09-11 

59.4 

5.340 

672 

0 

648 

58 

3 

0 

672 

12-14 

60.5 

5.391 

672 

0 

658 

99 

3 

0 

672 

15-17 

60.5 

5.357 

635 

0 

622 

78 

1 

0 

635 

18-20 

59.3 

5.275 

586 

0 

570 

53 

0 

0 

586 

21-23 

57.0 

5.155 

525 

0 

487 

17 

0 

0 

525 

ALL 

BOORS 

58.2 

5.677 

4442 

0 

4174 

321 

8 

0 

4442 

MONTH: 

AUG 

00-02 

55.6 

5.579 

196 

0 

159 

0 

0 

0 

196 

03-05 

54.3 

5.240 

543 

0 

425 

0 

0 

0 

543 

06-0« 

55.3 

5.004 

723 

0 

626 

2 

0 

0 

723 

09-11 

58.9 

5.263 

720 

0 

697 

44 

0 

0 

720 

12-14 

60.0 

5.338 

719 

0 

706 

71 

2 

0 

719 

15-17 

60.0 

5.091 

710 

0 

698 

60 

1 

0 

710 

18-20 

58.7 

5.017 

680 

0 

652 

27 

0 

0 

680 

21-23 

56.6 

5.055 

634 

0 

585 

9 

0 

0 

634 

ALL 

BOURS 

57.7 

5.590 

4925 

0 

4548 

213 

3 

0 

4925 

E  -  5  -  2  -  4 
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OPBIUfflllS  lOCATIOH  *A' 
USAFKIMC,  ASHEVILLE  HC 


MET  BULB  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


8ZAf  ION 

107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACH  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD:  JAN  82 

SEP 

-  DEC 

91 

HOURS 

LST 

HEAR 

STAHDARD 

DBVIATIOH 

TOTAL 

OBS 

MBAR  IfUMBBR 

LB  32 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES 

GE  50  GE  67  GB  73  GB 

DEG  F 

80 

•TOTAL 

HOURS 

00-02 

49.7 

5.835 

210 

0 

102 

0 

0 

0 

210 

03-05 

49.2 

5.541 

430 

0 

203 

0 

0 

0 

430 

06-08 

50.0 

5.455 

657 

0 

349 

0 

0 

0 

657 

09-11 

53.9 

5.407 

660 

0 

516 

5 

0 

0 

660 

12-14 

55.6 

5.611 

660 

0 

566 

13 

0 

0 

660 

15-17 

55.6 

5.753 

657 

0 

553 

16 

0 

0 

657 

18-20 

53.8 

5.776 

641 

0 

481 

9 

0 

0 

641 

21-23 

51.9 

5.619 

549 

0 

360 

1 

0 

0 

549 

ALL 

HOURS 

52.9 

6.063 

4464 

0 

3130 

44 

0 

0 

4464 

H3NIH: 

OCT 

00-02 

44.5 

5.345 

199 

4 

38 

0 

0 

0 

199 

03-05 

43.9 

6.287 

366 

20 

71 

0 

0 

0 

366 

06-08 

43.2 

6.752 

670 

61 

IIS 

0 

0 

0 

670 

09-11 

46.6 

6.715 

671 

24 

240 

0 

0 

0 

671 

12-14 

49.5 

6.620 

667 

7 

339 

0 

0 

0 

667 

15-17 

49.4 

6.627 

659 

6 

329 

0 

0 

0 

659 

18-20 

47.2 

6.566 

647 

16 

253 

0 

0 

0 

647 

21-23 

45.8 

6.473 

498 

17 

156 

0 

0 

0 

498 

ALL 

HOURS 

46.6 

6.914 

4377 

155 

1544 

0 

0 

0 

4377 

E  -  5  -  2  -  5 
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OPEKATIIK  U>CATIOil  'A' 
USAFEZAC,  ASHSVILLB  HC 


WET  BULB  TEKPERATURB  SUMURy 
FROM  BOURLy  OBSERVATIONS 


SXKnOR  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/EATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LSI  TO  UTC:  -  1  MONTH:  NOV 


BOURS 

MEAN 

STANDARD 

TOTAL 

HBJUl  NUMBER 

OP  HOURS 

WITO 

TEMPERATURES 

DEG  F 

TOTAL 

liST 

DEVIATION 

OBS 

LE  32 

GE  50  GE  67 

GE  73  GE 

80 

HOURS 

00-02 

37.2 

5.336 

195 

40 

6 

0 

0 

0 

195 

03-05 

35.8 

6.290 

350 

105 

5 

0 

0 

0 

350 

06-08 

34.8 

6.444 

594 

207 

4 

0 

0 

0 

594 

09-11 

36.4 

6.360 

597 

159 

9 

0 

0 

0 

597 

12-14 

38.9 

6.565 

613 

92 

35 

0 

0 

0 

613 

15-n 

38.9 

6.598 

611 

97 

39 

0 

0 

0 

611 

18-20 

37.3 

6.416 

550 

135 

18 

0 

0 

0 

550 

21-23 

36.2 

6.231 

418 

119 

8 

0 

0 

0 

418 

ALL 

mURB 

37.0 

6.514 

3928 

954 

124 

0 

0 

0 

3928 

MOUTH: 

DEC 

00-02 

32.1 

6.558 

112 

68 

0 

0 

0 

0 

112 

03-05 

32.9 

7.008 

297 

136 

2 

0 

0 

0 

297 

06-08 

32.2 

7.470 

623 

292 

4 

0 

0 

0 

623 

09-11 

32.8 

7.031 

635 

289 

3 

0 

0 

0 

635 

12-14 

34.4 

6.552 

626 

228 

4 

0 

0 

0 

626 

15-17 

34.4 

6.547 

614 

233 

3 

0 

0 

0 

614 

18-20 

33.2 

6.905 

515 

228 

3 

0 

0 

0 

515 

21-23 

32.6 

7.219 

331 

152 

0 

0 

0 

0 

331 

ALL 

■OURS 

33.3 

6.970 

3753 

1626 

19 

0 

0 

0 

3753 

E  -  5  -  2  -  6 
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OraRKTlIIG  UXZATIOII 
USAFFTKC,  ASHEVIU.B  RC 


WET  BOLB  TEMPERA'mRS  SUMMARY 
FROM  BOURLY  <»SERVATIOIIS 


STMIOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

ALL 

aouRs 

LST 

HEM 

STMDARD 

DEVIMIOH 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 

LB  32 

OF  HOURS 

6E  50 

WITH 

6B  67 

TEMPERATURES 

GE  73  6E 

DEG  F 

80 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

42.3 

12.300 

2142 

459 

669 

6 

0 

0 

2142 

03-05 

42.7 

11.564 

4777 

928 

1514 

0 

0 

0 

4777 

06-08 

41.9 

12.239 

7791 

1823 

2429 

16 

1 

0 

7791 

09-H 

44.4 

12.961 

7945 

1523 

3168 

128 

3 

0 

7945 

12-14 

46.2 

12.547 

7939 

1208 

3522 

218 

6 

0 

7939 

15-17 

46.3 

12.493 

7036 

1157 

3391 

187 

5 

0 

7636 

18-20 

45.0 

12.568 

7019 

1240 

2901 

108 

1 

0 

7019 

21-23 

44.4 

11.992 

5718 

991 

2249 

35 

1 

0 

5718 

ALL 

BOURS 

44.4 

12.500 

50967 

9329 

19843 

698 

17 

0 

50967 

B  -  5  -  2  -  7 
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OPBRATIIIG  LOCKTIOH  'A* 
USAFEXAC,  ASHBVIU2  RC 


DEW  FOIRT  TEMPERATURE  SUMtARY 
PROM  SOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  HUIBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECC«0:  JAN  82  -  DEC  91 


LST 

TO  UrC:  -  1 

HORIH: 

JAN 

BOURS 

LST 

HEAR 

STAHDARD 

DEVlAnOR 

TOTAL 

OBS 

HEAR  NUMBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

GB  37  LE  55 

TQIPBRATURES  DEG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

23.0 

10.997 

173 

105 

13 

173 

0 

173 

03-05 

24.1 

10.523 

328 

190 

28 

328 

0 

328 

06-08 

25.0 

10.555 

648 

346 

70 

648 

0 

648 

09-11 

25.6 

10.719 

670 

340 

86 

670 

0 

670 

12-14 

26.6 

10.354 

673 

320 

109 

673 

0 

673 

15-17 

27.0 

10.267 

660 

299 

115 

660 

0 

660 

18-20 

26.3 

10.203 

601 

287 

85 

601 

0 

601 

21-23 

25.4 

10.620 

393 

208 

43 

393 

0 

393 

ALL 

HOURS 

25.8 

10.540 

4146 

2095 

549 

4146 

0 

4146 

MONTH; 

FEB 

00-02 

22.6 

10.936 

146 

87 

8 

146 

0 

589 

03-05 

23.7 

10.827 

282 

152 

26 

282 

0 

589 

06-08 

23.5 

10.320 

549 

318 

34 

549 

0 

589 

09-11 

24.1 

10.005 

591 

326 

45 

591 

0 

589 

12-14 

25.1 

9.929 

589 

313 

61 

589 

0 

589 

15-17 

25.4 

9.688 

570 

302 

63 

570 

0 

589 

18-20 

25.1 

9.475 

528 

283 

46 

528 

0 

589 

21-23 

24.6 

9.722 

366 

198 

33 

366 

0 

589 

ALL 

HOURS 

24.5 

10.034 

3621 

1979 

316 

3621 

0 

3621 

E  -  5  -  3  -  1 
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CPEMTHIG  LOCKTIOH  'A* 
DSAFEZAC,  ASHBVILLB  IIC 


DEW  POINT  TQCPBRATUNE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/ICATFERBACB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 

PERIOD 

HOITTB: 

OP  RECORD:  JAH  82  -  DEC 

MAR 

91 

HOURS 

LST 

MEAN 

SmOARD 

DBVIATIOII 

TOTAL 

CSS 

MEAN  miMBBR 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

6B  37  LB  55 

TEMPERATURES  DBG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

28.3 

8.861 

177 

72 

32 

177 

0 

177 

03-05 

29.5 

8.365 

343 

x34 

64 

343 

0 

343 

06-08 

29.6 

7.718 

638 

251 

115 

638 

0 

638 

09-11 

31.4 

7.977 

676 

197 

178 

676 

0 

676 

12-14 

32.0 

8.047 

670 

194 

213 

670 

0 

670 

15-17 

31.7 

8.091 

645 

201 

203 

645 

0 

645 

18-20 

31.1 

7.963 

594 

204 

157 

594 

0 

594 

21-23 

30.3 

7.848 

444 

168 

101 

444 

0 

444 

ALL 

HOURS 

30.8 

8.124 

4187 

1421 

1063 

4187 

0 

4187 

MONTH: 

APR 

00-02 

36.7 

7.440 

180 

21 

99 

180 

0 

671 

03-05 

35.1 

7.108 

404 

64 

175 

404 

0 

671 

06-08 

35.1 

6.828 

654 

98 

267 

654 

0 

671 

09-11 

36.7 

7.202 

676 

76 

338 

676 

0 

671 

12-14 

36.5 

7.516 

671 

91 

340 

671 

0 

671 

15-17 

36.4 

7.707 

618 

89 

310 

615 

0 

671 

18-20 

36.5 

7.515 

561 

66 

292 

561 

0 

671 

21-23 

36.4 

7.062 

534 

65 

271 

534 

0 

671 

ALL 

HOURS 

36.2 

7.355 

4298 

570 

2092 

4295 

0 

4298 

E  -  5  -  3  -  2 


USAFBTAC/DS~92/284  -  Page  316 


OPERATIHG  LOCATIOil  "A* 
USAFBXAC,  ASBEVILLB  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMURY 
FR3M  BOURLY  OBSERVATIONS 


SXAXIOII  HUMBER:  107550  STATIOH  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

MAY 

BOURS 

LST 

MEAN 

STMIDARD 

DEVIATION 

TOTKL 

OBS 

MEAN  HUMBER  OP  BOURS  WITH 

LE  27  GE  37  LB  55 

TEMPERATURES  DEG  F 

6B  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

45.4 

7.065 

186 

0 

161 

170 

0 

186 

03-05 

43.4 

6.294 

451 

4 

382 

439 

0 

451 

06-08 

44.5 

6.265 

676 

0 

598 

658 

0 

676 

09-11 

45.7 

6.589 

693 

0 

637 

664 

0 

693 

12-14 

45.3 

6.863 

695 

2 

615 

660 

0 

695 

15-17 

45.0 

6.976 

634 

2 

551 

605 

0 

634 

18-20 

45.1 

6.918 

556 

0 

487 

528 

0 

556 

21-23 

44.7 

6.707 

503 

0 

444 

482 

0 

503 

AU. 

muia 

44.9 

6.749 

4394 

8 

3875 

4206 

0 

4394 

NCHTa:  JUH 


00-02 

51.5 

6.218 

180 

0 

180 

140 

3 

684 

03-05 

49.2 

6.106 

491 

0 

477 

427 

0 

684 

06-08 

50.1 

6.173 

687 

0 

678 

578 

4 

684 

09-11 

50.6 

6.629 

684 

0 

670 

552 

8 

684 

12-14 

50.0 

6.847 

684 

0 

668 

553 

9 

684 

15-17 

50.1 

6.877 

623 

0 

614 

502 

10 

684 

18-20 

50.4 

6.587 

560 

0 

559 

454 

6 

684 

21-23 

50.1 

6.591 

523 

0 

520 

430 

7 

684 

ALL 

BOURS 

50.1 

6.600 

4432 

0 

4366 

3636 

47 

4432 

B  -  5  -  3  -  3 
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aPBMTIHG  LOCATIcn  ‘A’ 
USAFBXAC,  ASBKVILLB  HC 


DEW  POINT  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


9EATI0H  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACa  OL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

HONTB: 

JUL 

RWRS 

LST 

MEAN 

STAHDAPD 

DBVXKTIOIf 

TOTAL 

CBS 

MEAN  NUMBER 

LB  27 

OP  HOURS 

GB  37 

WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

LE  55  GB  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

53.5 

5.183 

188 

0 

188 

137 

5 

188 

03-05 

52.7 

5.412 

492 

0 

492 

373 

3 

492 

06-08 

53.9 

5.453 

672 

0 

672 

472 

9 

672 

09-11 

54.6 

5.856 

672 

0 

672 

420 

14 

672 

12-14 

53.8 

6.032 

672 

0 

672 

451 

19 

672 

15-17 

53.2 

6.064 

635 

0 

632 

449 

9 

635 

18-20 

53.2 

6.057 

586 

0 

585 

408 

11 

586 

21-23 

53.1 

5.716 

525 

0 

525 

381 

6 

525 

ALL 

HOURS 

53.6 

5.858 

4442 

0 

4438 

3091 

76 

4442 

MONTH: 

AUO 

00-02 

53.8 

5.958 

196 

0 

196 

117 

0 

719 

03-05 

52.1 

5.813 

543 

0 

543 

394 

0 

719 

06-08 

52.9 

5.397 

723 

0 

723 

506 

0 

719 

09-11 

54.1 

5.875 

720 

0 

720 

448 

8 

719 

12-14 

53.2 

6.222 

719 

0 

717 

458 

2 

719 

15-17 

52.4 

6.094 

710 

0 

707 

506 

6 

719 

18-20 

52.6 

5.989 

680 

0 

679 

483 

5 

719 

21-23 

52.5 

5.866 

634 

0 

634 

449 

7 

719 

ALL 

HOURS 

52.9 

5.971 

4925 

0 

4919 

3361 

28 

4925 

B  -  5  -  3  -  4 
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opBrnTino  iiocKrioN  *a* 

USAFEIK:,  ASBBVniB  EC 


DEW  POIHT  temperature  StffMARY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STKnOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

SEP 

HOURS 

1ST 

MEAN 

STMDARD 

DBVIATIOII 

TOEKL 

OBS 

MEMf  RUKBER 

LB  27 

OF  HOURS  WITH 

GE  37  LE  55 

T9IPERATUBES  DBG  F 

GE  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

48.5 

6.141 

210 

0 

204 

184 

0 

210 

03-05 

47.8 

5.817 

430 

0 

418 

393 

0 

430 

06-08 

48.4 

5.751 

657 

0 

643 

602 

0 

657 

09-11 

50.5 

5.879 

660 

0 

659 

548 

1 

660 

12-14 

50.0 

6.271 

660 

0 

651 

543 

2 

660 

15-17 

49.5 

6.573 

657 

0 

643 

546 

2 

657 

18-20 

49.5 

6.416 

641 

0 

633 

536 

0 

641 

21-23 

49.2 

6.001 

549 

0 

544 

476 

0 

549 

ALL 

Hums 

49.3 

6.224 

4464 

0 

4395 

3828 

5 

4464 

MONTH:  OCT 


00-02 

42.8 

5.941 

199 

4 

166 

197 

0 

667 

03-05 

42.5 

6.839 

366 

11 

295 

364 

0 

667 

06-08 

41.8 

7.375 

670 

30 

522 

666 

0 

667 

09-11 

43.9 

7.477 

671 

17 

578 

649 

0 

667 

12-14 

44.7 

7.926 

667 

24 

578 

630 

0 

667 

15-17 

44.6 

7.942 

659 

22 

557 

620 

0 

667 

18-20 

44.1 

7.583 

647 

18 

547 

622 

0 

667 

21-23 

43.7 

7.356 

498 

18 

425 

483 

0 

667 

ALL 

HOURS 

43.7 

7.581 

4377 

144 

3668 

4231 

0 

4377 

E  -  5  -  3  -  5 
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OFERMTIHe  lACATIGil  'A* 
OSAFBXnC,  ASBEVIIUI  NC 


DBM  POim  TEMPERATURE  SUMMARY 
FROM  aoURLY  C»SERVATIORS 


smioil  HUMBER:  107550  STATIOH  HAMB:  AHSBACH  AHP/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LST  TO  UTC:  -  1 

MONTH: 

IIOV 

HOURS 

LST 

KEAN 

STANDARD 

DEVIKTIOH 

TOTAL 

OBS 

MEAN  NUMBER 
LB  27 

OF  HOURS  WITH  TEMPERATURES  DEG  F 

GB  37  LB  55  6B  65 

TOTAL 

HOURS 

00-02 

35.5 

5.648 

195 

11 

76 

195 

0 

195 

03-05 

33.8 

6.928 

350 

54 

112 

350 

0 

350 

06-08 

32.7 

7.108 

594 

126 

163 

594 

0 

594 

09-11 

33.8 

6.983 

597 

92 

216 

597 

0 

597 

12-14 

35.5 

7.269 

613 

73 

273 

613 

0 

613 

15-17 

35.5 

7.260 

611 

74 

280 

611 

0 

611 

18-20 

34.7 

7.268 

550 

84 

225 

550 

0 

550 

21-23 

34.0 

6.952 

418 

66 

146 

418 

0 

418 

AU 

BOORS 

34.4 

7.162 

3928 

580 

1491 

3928 

0 

3928 

MONTH:  DEC 


00-02 

29.8 

7.389 

112 

35 

23 

112 

0 

626 

03-05 

30.6 

7.327 

297 

88 

63 

297 

0 

626 

06-08 

29.8 

7.922 

623 

212 

115 

623 

0 

626 

09-11 

30.2 

7.749 

635 

217 

127 

635 

0 

626 

12-14 

31.0 

7.679 

626 

180 

143 

626 

0 

626 

15-17 

31.1 

7.683 

614 

172 

169 

614 

0 

626 

18-20 

30.4 

7.821 

515 

153 

119 

515 

0 

626 

21-23 

30.0 

8.152 

331 

98 

74 

331 

0 

626 

ALL 

HOURS 

30.5 

7.793 

3753 

1155 

833 

3753 

0 

3753 

B  -  5  -  3  -  6 
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OPERKTim  IjOCKTIOH  'A' 
VSAFnAC,  KSBKnUX  RC 


DEW  POIHT  TEMPERKTURB  SIMMRY 
FROH  BOURLT  OBSERVATIOIIS 


sranoi  RUNBBR:  107550  SranOR  lUMB:  ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 


LOT  TO  UIC:  -  1 

HONTB: 

ALL 

aouRs 

LET 

mtm 

STMDAltO 

DBVIATIOII 

Tono. 

OBS 

MEAN  NUMBER  OP  BOURS 
LB  27  6E  37 

1  WITH  TEMPERATURES 

LB  55  6E  65 

DEG  F  TCfTAL 

HOUPS 

00-02 

40.2 

13.178 

2142 

335 

1346 

1928 

8 

2142 

03-05 

40.6 

12.342 

4777 

697 

3075 

4394 

3 

4777 

06-08 

39.5 

12.831 

7791 

1381 

4600 

7188 

13 

7791 

09-11 

40.5 

13.024 

7945 

1265 

4926 

7126 

31 

7945 

12-14 

40.7 

12.543 

7939 

1197 

5040 

7137 

32 

7939 

15-17 

40.4 

12.388 

7636 

1161 

4844 

6943 

27 

7636 

18-20 

40.4 

12.534 

7019 

1095 

4414 

6380 

72 

7019 

21-23 

41.0 

12.395 

5718 

821 

3760 

5187 

20 

5718 

ALL 

aouRs 

40.4 

12.638 

50967 

7952 

32005 

46283 

156 

50967 

B  -  5  -  3  -  7 
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orauaniG  ukatioh  ’a- 

aSAFBZKC,  ASBEVILLB  RC 


CUMULKCIVE  PERCEHTAGB  FRBQUEMCT  OF  CX:CUKKEHCB  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  BOURLT  OBSBRVATICRS 

SUTIOR  mnSBR:  107550  STATIOR  HAMS:  AHSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  REC(»D:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAM 


HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 
30%  40%  50%  60%  70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.5 

86.7 

69.9 

36.4 

83.3 

173 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

89.9 

74.7 

31.7 

84.1 

328 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

91.2 

72.7 

31.3 

84.1 

648 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.5 

87.8 

68.2 

30.9 

82.8 

670 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

99.4 

96.6 

91.5 

81.7 

55.9 

20.4 

79.2 

673 

15-17 

100.0 

100.0 

99.5 

99.1 

95.6 

90.8 

81.8 

53.2 

18.6 

78.8 

660 

lS-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

98.8 

96.2 

90.3 

66.7 

27.1 

82.7 

601 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.0 

91.6 

70.2 

34.1 

83.9 

393 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.7 

98.5 

95.1 

87.2 

65.1 

27.4 

82.0 

4146 

MONTH:  FEB 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.9 

89.7 

61.0 

36.3 

83.1 

146 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.2 

89.7 

67.4 

34.8 

83.7 

282 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

91.3 

61.2 

29.0 

82.9 

549 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.6 

93.2 

82.2 

51.1 

22.2 

79.2 

591 

12-14 

100.0 

100.0 

99.5 

97.6 

91.0 

78.4 

55.2 

29,7 

12.4 

70.8 

589 

15-17 

100.0 

100.0 

99.3 

96.1 

88.8 

70.7 

51.2 

31.1 

11.1 

69.2 

570 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

94.9 

86.7 

68.8 

41.1 

17.0 

75.1 

528 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

92.9 

82.2 

45.6 

22.7 

76.8 

366 

AU 

aouM 

100.0 

100.0 

99.8 

98.9 

95.5 

87.7 

73.2 

45.7 

20.7 

76.7 

3621 
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OPBRATINO  lOCIfflOII  *A* 
U3AFrDU:«  ASRBVILLB  IfC 


CUMUIATIVB  PBRCBNTA08  FREQUENCY  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SmnOM  mMBBR: 

107550 

STATION 

LST  TO 

NAME: 

urc:  - 

ARSBACH  ARP/KAITERBACH  DL 

1 

PERIOD  OP  RECORD: 

HOtnB:  MAR 

JAH  82  -  DEC  91 

HOURS 

L8T 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMXDITY  GREATER  TEAR 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

97.2 

85.9 

57.1 

27.7 

81.9 

177 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.1 

95.0 

81.9 

59.5 

25.1 

81.2 

343 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.2 

95.6 

83.9 

57.7 

25.1 

81.0 

638 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.3 

84.3 

62.7 

39.1 

14.2 

74.4 

676 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

97.3 

83.1 

60.3 

39.6 

23.3 

8.1 

65.6 

670 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

94.1 

77.4 

56.6 

35.7 

19.4 

6.7 

63.1 

645 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

89.7 

72.9 

51.2 

29.1 

9.9 

69.6 

594 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.5 

86.0 

69.1 

41.0 

14.9 

75.5 

444 

ALL 

SOURS 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

91.3 

77.9 

59.7 

37.6 

14.6 

72.6 

4187 

MOinS:  APR 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

97.8 

94.4 

87.2 

63.3 

27.2 

82.1 

180 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.5 

94.6 

87.1 

70.3 

29.0 

82.9 

404 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.0 

90.4 

78-9 

61.2 

26.1 

80.1 

654 

09-11 

100.0 

100.0 

99.9 

96.0 

85.7 

70.4 

51.3 

29.0 

10.2 

68.7 

676 

12-14 

100.0 

100.0 

99.0 

83.8 

69.6 

49.0 

30.1 

17.1 

5.2 

60.0 

671 

15-17 

100.0 

99.7 

95.5 

82.2 

65.0 

44.8 

32.7 

18.8 

4.0 

58.5 

618 

18-20 

100.0 

99.8 

98.0 

91.6 

78.3 

62.9 

45.8 

27.1 

7.8 

65.7 

561 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

92.3 

81.3 

66.5 

45.1 

19.1 

74.8 

534 

ALL 

Boon 

100.0 

99.9 

98.9 

92.9 

83.7 

70.1 

55.6 

37.6 

14.2 

69.9 

4298 
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OPXRMme  UXATICH  *A* 
OSAFECAC,  ASHRVIIJ£  RC 


CUMULATIVB  PERCENTAGB  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


EXKTIOR  HOmBR: 

107550 

STATIOil 

LST  TO 

RAHB: 

UTC;  - 

ANSBACH  ABP/KATTEBBACH  DL 
1 

PERIOD  RECORD: 

HORTH:  MAY 

JAN  82  -  DEC  91 

BOURS 

L8T 

1  10% 

20% 

REELATIVB  mMIDITY  GRBATBR  THAI!  OR  BQUAI.  TO 
30%  40%  '  %  60%  70%  60% 

90% 

MEAN 

TOTAI.  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95.2 

78.5 

43.5 

87.6 

186 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

91.4 

74.1 

40.1 

85.9 

451 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

97.2 

88.0 

65.1 

32.0 

83.2 

676 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

92.2 

73.3 

53.8 

33.8 

11.5 

71.1 

693 

12-14 

100.0 

100.0 

99.0 

92.2 

76.1 

53.2 

34.5 

21.2 

5.8 

62.9 

695 

15-17 

100.0 

100.0 

97.2 

87.9 

68.5 

46.2 

30.3 

19.7 

6.0 

60.3 

634 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

93.9 

79.3 

62.4 

46.2 

31.8 

12.9 

67.5 

556 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.6 

84.3 

71.2 

49.9 

25.8 

77.6 

503 

AU. 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.4 

95.9 

87.3 

73.6 

59.3 

42.2 

19.1 

72.6 

4394 

HOIfTH:  JUN 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

94.4 

88.3 

55.6 

90.2 

180 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.6 

96.7 

83.3 

50.3 

88.9 

491 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

96.7 

87.5 

62.7 

28.5 

82.9 

687 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

92.8 

77.0 

50.9 

27.6 

10.4 

70.4 

684 

12-14 

100.0 

100.0 

98.8 

94.3 

77.3 

53.1 

31.9 

14.0 

6.1 

62.5 

684 

15-17 

100.0 

100.0 

98.7 

90.0 

71.4 

47.5 

28.7 

13.6 

3.9 

60.2 

623 

18-20 

100.0 

100.0 

99.8 

95.2 

81.4 

61.1 

42.1 

72.3 

7.3 

65.9 

560 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

96.0 

86.0 

70-0 

45.7 

18.5 

76.7 

523 

AIX 

■OURS 

100.0 

100.0 

99.6 

96.9 

88.4 

74.6 

58.5 

39.1 

18.5 

72.7 

4432 
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opEmnnG  U)CKrioii  'A* 
usAFEinc,  ASBEvnjf  nc 


CUMULATIVE  PERCEITEACB  FEEQUEECI  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  BUHIDITI 
FROM  BOURLY  OBSERVATIORS 


SrSKTim  HIJNBBR: 

107550 

STATION 

LST  TO 

IIAKB: 

UTC:  - 

AHSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

1 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  JUL 

JAN  82  -  DEC  91 

HOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TBAN 

30%  40%  50%  60% 

cm  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.3 

76.1 

35.1 

86.9 

188 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.4 

95.7 

82.7 

40.7 

87.7 

492 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

96.7 

85.4 

60.4 

24.9 

82.1 

672 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

91.7 

66.2 

41.8 

19.5 

6.0 

67.5 

672 

12-14 

100.0 

99.9 

99.0 

92.6 

67.1 

42.9 

21.9 

10.0 

3.9 

58.4 

672 

15-n 

100.0 

100.0 

97.8 

83.5 

59.4 

35.7 

20.9 

12.9 

4.7 

56.3 

635 

18-20 

100.0 

100.0 

99., 

92.7 

73.7 

50.2 

30.0 

17.7 

7.0 

61.9 

586 

21-23 

100.0 

100.0 

ir  j 

99.8 

95.2 

79.2 

56.4 

33.7 

13.3 

73.3 

525 

ALL 

HOURS 

100.0 

too.o 

99.5 

95.4 

83.9 

67.8 

50.9 

34.2 

14.4 

69.7 

4442 

MOHTH:  AUG 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

93.4 

71.9 

37.2 

86.5 

196 

03-03 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.1 

89.5 

70.2 

29.8 

84.4 

543 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.0 

87.6 

66.4 

23.2 

82.9 

723 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

91.4 

71.9 

42.6 

21.1 

4.3 

68.0 

720 

12-14 

100.0 

100.0 

99.4 

90.1 

68.7 

41.3 

22.5 

10.7 

2.6 

58.3 

719 

15-17 

100.0 

100.0 

99.3 

82.5 

54.4 

33.1 

18.2 

9.7 

2.5 

54.7 

710 

18-20 

100.0 

100.0 

99.6 

93.8 

75.6 

50.3 

31.3 

16.3 

5.1 

62.0 

680 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

95.3 

82.2 

56.6 

34.5 

10.6 

73.0 

634 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.8 

95.0 

83.5 

68.0 

50.2 

33.1 

11.6 

69.2 

4925 
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OPSlWrillG  lOCATIOH  *A' 
USAFBnC,  ASHBVIU.B  RC 


CUMULKTIVE  FERCERTKGS  FREQUEHCY  OP  OCCURREHCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


SEKTIOR  mnSER: 

107550 

ssKsicm 

LST  TO 

RAKE: 

UTC:  - 

ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 

1 

PERIOD  OP  RECORD: 

MOirtH:  SEP 

JAR  82  -  DEC  91 

HOURS 

L9t 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAR  OR  EQUAL  TO 

305  405  505  605  705  805 

90% 

MEAN 

TOTAL  CBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

91.4 

56.2 

91.2 

210 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99. B 

97.0 

83.7 

54.9 

89.7 

430 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.0 

83.1 

50.1 

88.8 

657 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.5 

88.6 

69.1 

43.8 

16.5 

76.8 

660 

12-14 

100.0 

100.0 

99.8 

97.7 

85.0 

57.6 

37.6 

19.2 

7.9 

65.2 

660 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

96.3 

75.6 

50.2 

33.3 

15.7 

8.5 

62.9 

657 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

94.2 

74.1 

55.7 

33.5 

13.1 

72.2 

641 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

94.4 

82.1 

58.5 

26.8 

81.5 

549 

AU. 

aouKs 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

93.1 

80.2 

67.0 

48.2 

25.3 

76.7 

4464 

NONTBi  OCT 


00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

96.5 

84.4 

49.7 

88.5 

199 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

87.4 

59.8 

90.6 

366 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.1 

84.8 

57.5 

90.0 

670 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

94.0 

85.2 

62.3 

33.1 

82.5 

671 

12-14 

100.0 

100.0 

99.9 

97.9 

90.0 

74.8 

56.2 

33.3 

12.4 

71.4 

667 

15-17 

100.0 

100.0 

99.7 

97.3 

89.5 

75.6 

57.2 

33.5 

12.3 

71.1 

659 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.9 

92.0 

80.2 

56.6 

24.9 

80.2 

647 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

91.0 

74.9 

38.8 

85.7 

498 

ALL 

HOURS 

100.0 

100.0 

99.9 

99.3 

96.6 

90.2 

80.1 

60.7 

33.0 

81.2 

4377 

B  -  6  -  5 
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OFBBAT1II6  LOCmON  'A* 
USAFBTKC,  ASHEVII,LB  HC 


CUMULATIVE  PERCEirTAGB  FREQUERCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  CSSERVATIONS 


STMCIOK  NUMBER: 

107550 

STATION 

LffT  TO 

NAME: 

UTC:  - 

AH8BACH  AHP/KATIERBACB  DL 

1 

PERIOD  OF  RECORD: 

MONTH:  NOV 

JAN  82  -  DEC  91 

BOURS 

LST 

10% 

20% 

RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  TBM 

30%  40%  50%  60% 

OR  EQUAL  TO 
70%  80% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

89.2 

48.7 

89.1 

195 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

99.7 

99.4 

97.1 

82.9 

46.0 

87.4 

350 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

99.5 

96.8 

96.0 

79.6 

44.4 

86.7 

594 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.7 

97.7 

91.8 

74.7 

35.5 

84.4 

597 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

98.5 

97.7 

92.5 

78.8 

56.3 

22.8 

79.0 

613 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

97  .7 

93.1 

83.0 

55.3 

21.6 

79.5 

611 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.4 

90.0 

73.3 

32.4 

84.1 

550 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.3 

92.8 

78.9 

36.8 

85.7 

418 

ALL 

BOORS 

100.0 

100.0 

100.0 

99.6 

98.9 

96.5 

89.7 

71.3 

34.0 

83.8 

3928 

MONTH:  DSC 

00-02 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.3 

77.7 

34.8 

85.9 

112 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.3 

97.6 

77.1 

38.0 

86.0 

297 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.0 

76.4 

33.7 

85.3 

623 

09-11 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.1 

93.7 

71.2 

30.6 

84.2 

635 

12-14 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

98.4 

94.1 

83.1 

55.3 

21.2 

79.8 

626 

15-17 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

98.7 

94.6 

84.0 

59.3 

23.6 

80.5 

614 

18-20 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.0 

97.1 

91.5 

67.0 

29.9 

83.2 

515 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.1 

97.6 

91.5 

78.5 

38.1 

85.1 

331 

ALL 

Boum 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

99.3 

97.2 

90.8 

68.2 

29.7 

83.2 

3753 
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OPERATIHG  LOCKnCH  *A* 
USAFBTAC,  ASHBVILLB  RC 


CUMUIATIVB  FBRCEinAGE  FREQUENCY  OP  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  ALL 


HOURS  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO 


LST 

1  109 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

60% 

90% 

MEAN 

TOTAL  OBS 

00-02  I 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.8 

98.8 

93.5 

76.3 

41.3 

86.6 

2142 

03-05 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.8 

98.5 

92.8 

76-5 

40.3 

86.2 

4777 

06-08 

100.0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.6 

97.3 

90.0 

69.2 

33.7 

84.2 

7791 

09-31 

100.0 

100.0 

100.0 

99.2 

95.1 

84.0 

67.0 

44.4 

18.4 

75.6 

7945 

12-14 

100.0 

100.0 

99.5 

94.9 

83.0 

65.0 

47.0 

28.3 

10.5 

67.5 

7939 

15-17 

100.0 

100.0 

98.9 

92.2 

78.2 

61.2 

46.0 

28.2 

10.2 

66.1 

7636 

18-20 

100.0 

100.0 

99.7 

96.9 

88.5 

74.8 

59.7 

39.7 

16.0 

72.3 

7019 

21-23 

100.0 

100.0 

100.0 

99.7 

97.2 

89.1 

75.1 

53.1 

23.9 

78.8 

5718 

MU. 

BOORS 

100.0 

100.0 

99.7 

97.4 

91.3 

81.0 

67.7 

48.0 

21.6 

75.6 

50967 
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PART  F 


PRESSURB  SUMMARIES 

ALL  PRESSURE  DATA  IR  PART  F  IS  TAKER  FRCM  HOURLT  OBSERVATIOHS .  IT  IS  SUMMARIZED: 

-  BT  EIGBT  3-BOUR  8TARDARD  SyROPTIC  REPORTIRG  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH 
(ALL  TEARS  CCHBIRBD). 

-  BT  MnilH  (ALL  TEARS  ARD  ALL  SOURS  CX}HBINED). 

-  BT  TEAR  (ALL  TEARS  ARD  ALL  SOURS  COMBIRED). 

SEA  LEVEL  PRESSURE. 

IR  MILLIBARS,  TABLES  GIVE  ISARS,  SIARDARD  DEVIATIORS,  AND  TOTAL  CSSERVATION 
OOUIRS.  THIS  SUMURT  IS  ROT  AVAILABLE  FOR  METAR  REPORTIRG  SITES. 

ALTIMETER  S^^TIRG. 

IR  IRCHES  OF  MEROPY  (BG),  TABLES  GIVE  MEANS,  STARDARD  DEVIATIONS,  AND 
TOTAL  OBSERVATION  OOlfflTS. 

STAnON  PRESSURB. 

n  INCHES  OP  MERCURT  (HG),  TABLES  GIVE  HEARS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND 
TOnU.  OBSERVATION  COURTS. 


PRESSURE  OONVERSIONS  ARE:  1  MILLIBAR  -  0.02953  IRCHES  OP  MERCURY  (HG). 


F  -  1  -  2 
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OFBmnm:  locktioh  'a* 
USAFEIAC.  ASBEVIUB  RC 


ALTIMETER  SETTING  IN  INCHES 
FRCM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATIOH  mJHBBR:  107550 

STKTIOH 

LST  TO 

RAHB: 

IfTCi  - 

ANSBACH  AHP/KATTERBACH  DL 
1 

PERIOD  OF 

RECORD: 

JAN  82 

-  DEC 

91 

HOURS 

{LOT) 

SXKTS 

JAll 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

jun 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

MEAN 

30.05 

29.97 

29.99 

29.93 

30.03 

30.02 

30.07 

30.02 

30.14 

30.05 

30.14 

30.05 

30.04 

SD 

.342 

.246 

.264 

.249 

.155 

-172 

-131 

.126 

-178 

.281 

.292 

.288 

.237 

TOC  OBS 

55 

44 

54 

60 

62 

60 

63 

65 

67 

47 

52 

30 

659 

0400 

MEAN 

30.15 

29.99 

30.00 

29.88 

30.07 

30.00 

30.07 

30.04 

30.11 

30.04 

30.11 

30.06 

30.04 

SD 

.345 

.388 

.278 

.239 

.178 

.152 

.129 

.132 

.175 

.273 

.281 

.320 

.245 

TCn  OBS 

83 

79 

97 

100 

122 

143 

144 

153 

127 

108 

102 

74 

1332 

0700 

HBAH 

30.03 

30.00 

30.00 

29.95 

30.00 

30.03 

30.09 

30.06 

30.10 

30.08 

30.04 

30.07 

30.04 

SD 

.337 

.364 

.281 

.237 

.216 

.156 

.126 

.131 

.190 

.266 

.290 

.329 

.255 

TOT  OBS 

218 

178 

206 

225 

229 

229 

224 

240 

219 

223 

198 

211 

2600 

1000 

MEAN 

30.06 

30.03 

30.01 

29.96 

30.01 

30.03 

30.10 

30.08 

30.11 

30.10 

30.06 

30.09 

30.05 

SD 

.340 

.358 

.280 

.237 

.215 

.155 

.128 

.133 

.193 

.262 

.291 

.331 

.256 

TOT  OBS 

224 

197 

226 

226 

230 

228 

224 

240 

220 

224 

199 

212 

2650 

1300 

HBMI 

30.05 

30.02 

30.00 

29.94 

30.00 

30.02 

30.08 

30.06 

30.10 

30.08 

30.04 

30.08 

30.04 

SD 

.345 

.351 

.281 

.234 

.211 

.154 

.123 

.128 

.192 

.259 

.287 

.330 

.254 

rat  OBS 

224 

196 

223 

224 

232 

228 

224 

240 

220 

222 

205 

209 

2647 

1600 

NKMI 

30.04 

30.00 

29.98 

29.92 

29.97 

30.02 

30.07 

30.05 

30.08 

30.06 

30.04 

30.08 

30.03 

SD 

.343 

.343 

.279 

.228 

.205 

.151 

.122 

.124 

.190 

.258 

.281 

.323 

.253 

TOT  OBS 

221 

196 

221 

203 

209 

205 

207 

237 

219 

220 

204 

206 

2548 

1900 

HEAR 

30.05 

30.02 

29.99 

29.93 

29.97 

30.01 

30.07 

30.05 

30.09 

30-07 

30.06 

30.09 

30.03 

SD 

.350 

.345 

.284 

.275 

.196 

.151 

.121 

.123 

.188 

.266 

.283 

.335 

.253 

TOT  OBS 

204 

176 

198 

191 

193 

191 

202 

233 

219 

216 

183 

173 

2379 

2200 

HEAR 

30.05 

30.01 

30.02 

29.95 

29.99 

30.04 

30.09 

30-07 

30.11 

30.08 

30.08 

30.08 

30.05 

SD 

.347 

.348 

.281 

.230 

.198 

.156 

.117 

.124 

.181 

.266 

.282 

.318 

.249 

TOT  OBS 

162 

153 

168 

178 

167 

175 

178 

213 

181 

194 

163 

140 

2072 

ALL 

MBMI 

30.05 

30.01 

30.00 

29.94 

30.00 

30.02 

30.08 

30.06 

30.10 

30.07 

30.06 

30.08 

30.04 

HOURS 

SD 

.344 

.351 

.280 

.234 

.205 

.155 

.125 

.129 

.188 

.265 

.287 

.327 

.252 

TOT  OBS 

1391 

1219 

1393 

1407 

1444 

1459 

1466 

1621 

1472 

1454 

1306 

1255 

16887 
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opBRKriHe  uxstnoH  -a* 
OSAFEXHC,  ASHEVILLE  HC 


STKnOH  PRESSURE  IH  IHCBES 
FROM  HOURLY  OBSBRVATIOHS 


SXmOH  HWBER:  107550 

SIATIOH  lOWE: 

LST  TO  UTCs  - 

ARSBACH  ABP/KArrBRBACH  DD 
1 

PBRIOD  OP 

RECORD: 

JAN  82 

-  DEC 

91 

HOURS 

(MT) 

mas 

JAR 

FEB 

MM 

APR 

MAY 

JUR 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0100 

NBAR 

28.42 

28.34 

28.35 

28.29 

28.38 

28.39 

28.44 

28.39 

28.50 

28.42 

28.51 

28.41 

28.40 

8D 

.331 

.233 

.256 

.246 

.144 

.165 

.125 

.121 

.170 

.265 

.282 

.275 

.229 

TOT  OHS 

55 

44 

54 

60 

62 

60 

63 

65 

67 

48 

51 

30 

659 

0400 

MEM 

28.52 

28.31 

28.38 

28.25 

28.43 

28.38 

28.44 

28.41 

28.47 

28.41 

28.47 

28.45 

28.41 

SO 

.337 

.360 

.261 

.232 

.172 

.146 

.123 

.126 

.167 

.263 

.281 

.299 

.236 

TOT  OHS 

83 

78 

94 

100 

125 

143 

143 

151 

131 

109 

103 

72 

1332 

0700 

MEM 

28.40 

28.37 

28.37 

28.32 

28.37 

28.39 

28.45 

28.43 

28.46 

28.44 

28.41 

28.43 

28.40 

SD 

.327 

.349 

.268 

.229 

.208 

.150 

.120 

.125 

.180 

.252 

.278 

.314 

.245 

TOT  OHS 

215 

178 

209 

225 

226 

229 

224 

240 

219 

223 

198 

214 

2600 

1000 

MEM 

28.42 

28.39 

28.38 

28.33 

28.37 

28.40 

28.46 

28.44 

28.48 

28.46 

28.43 

28.46 

28.42 

SD 

.328 

.342 

.267 

.229 

.206 

.149 

.122 

.127 

.183 

.249 

.279 

.317 

.246 

TOT  OHS 

224 

197 

227 

225 

230 

228 

224 

240 

220 

224 

199 

212 

2650 

1300 

tOM 

28.41 

28.38 

28.37 

28.31 

28.36 

28.39 

28.45 

28.43 

28.46 

28.44 

28.41 

28.44 

28.41 

so 

.332 

.337 

.270 

.226 

.202 

.148 

.118 

.123 

.182 

.245 

.276 

.316 

.244 

TOT  OBS 

224 

196 

223 

224 

232 

228 

224 

240 

220 

722 

205 

209 

2647 

1600 

MM 

28.40 

28.37 

28.35 

28.29 

28.34 

28.38 

28.44 

28.41 

28.45 

28.43 

28.40 

28.44 

28.39 

8D 

.330 

.328 

.268 

.220 

.196 

.146 

.117 

.118 

.180 

.245 

.270 

.309 

.242 

TC7C  OBS 

221 

196 

221 

203 

209 

205 

207 

237 

219 

220 

204 

2C6 

2548 

1900 

MEM 

28.42 

28.39 

28.36 

28.30 

28.34 

28.38 

28.43 

28.41 

28.45 

28.44 

28.43 

28.45 

28.40 

SD 

.337 

.331 

.272 

.218 

.187 

.146 

.116 

.117 

.178 

.252 

.272 

.320 

.242 

TOT  OBS 

204 

176 

198 

191 

193 

191 

202 

233 

219 

216 

183 

173 

2379 

2200 

MEM 

28.42 

28.38 

28.39 

28.32 

28.36 

28.40 

28.45 

28.44 

28.47 

28.45 

28.45 

28.44 

28.41 

SD 

.335 

.333 

.270 

.223 

.190 

.150 

.112 

.118 

.172 

.252 

.271 

.304 

.239 

TOT  OBS 

162 

153 

168 

178 

167 

175 

178 

213 

181 

194 

163 

140 

2072 

ALL 

MM 

28.42 

28.38 

28.37 

28.31 

26.36 

28.39 

28.45 

28.42 

28.46 

28.44 

28.43 

28.44 

28.41 

HOURS 

SO 

.333 

.336 

.268 

.227 

.196 

.149 

.119 

.123 

.178 

.251 

.276 

.312 

.242 

TOT  CBS 

1388 

1218 

1394 

1406 

1444 

1459 

1465 

1619 

1476 

1456 

1306 

1256 

16887 
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PM«T  6 


CROSSWIHD  SIMURT 


ClOSSWim)  SUMARIES. 

THESE  TABLES  ABE  CREKTED  FBOH  HOURLY  ARD  SPECIAL  OBSERVATIONS  (INCLUDING 
PEAK  GUST  REMARRS)  .  THE  TABLES  ARB  SUIMARIZED  AS  FOLLOWS: 

-  BY  BIGHT  3-BOUR  STANDARD  TIME  PERIODS  FOR  EACH  MONTH  (ALL  YEARS  COMBINED) . 

-  BY  MmB  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  CCKBIRED). 

-  BY  MONTH  (ALL  TEARS  AIH>  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED) . 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  ALL  HOURS  COMBINED}. 

-  BY  YEAR  (ALL  YEARS  AND  THE  HOURS  0600-2000  LST  COMBINED). 

THE  TABLES  GIVE  PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  (POP)  OF  THE  ’CROSS-RUNWAY  WIND 
COMPONENT’  FOR  THE  WIND  SPEED  CLASSES  SPECIFIED  IN  THE  TABLE  HEADINGS. 

THERE  ARB  TWO  COMPONENT  CATEGORIES: 

THE  FIRST  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  REPORTED  WIND  DIRECTION  AND  WIND  SPEED 
FROM  HOURLY  RBOOHD  OR  RECORD-SPECIAL  OBSERVATIONS. 

THE  SECOND  COMPONENT  IS  COMPUTED  FROM  THE  BK^EST  REPORTED  WIND 
SPEED  AND  DIRECTION  FROM  ALL  OBSERVAnoNS  INCLUDING  REMARKS,  GUSTS, 

AND  SPECIAL  OBSERVATIONS. 

OaBBRVATION  COURTS  INCLUDE  CALM  WINDS. 

VARIABLE  WINDS  ARB  CONSIDERED  A  DIRECT  CROSSWIHD  IF  THE  SPEED  EQUALS  OR 
EXCEEDS  TBE  SPECIFIED  THRESHOLD  WIND  SPEED  VALUB(S). 

A  TOTAL  OBSBRVniON  COUNT  IS  INCLUDED. 


0-1-2 
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OPBlWnilO  LOCATION  'A* 
OSAPBIAC,  ASHBVULK  NC 


VEBCSmMX  PHEgUERCY  OF  OCCUEREHCB  OF  CROSSHINDS 
FROH  aoURLT  CSSERVAIIORS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  RAKE:  ARSBACB  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  JAN 

CKTEOORT  A:  ANY  CEILING  OR  VlSIBILITy  (HOURLY  (»S  ONLY) 

CATBOCRY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  -i-  SPECIALS) 


TUB  (LST)  0000  -  0200  0300  -  0500  0600  -  0800  0900  -  1100 


SPEED  (RTS) 

GBIO 

OB15  OE25 

CBS 

GEIO 

0815  0825 

CBS 

OBIO 

GB15  GB25 

CBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CnBOORY  A 

.6 

173 

1.8 

328 

1.4 

.2 

648 

3.4 

.1 

670 

CATBGCRI  B 

4.1 

1.0 

195 

4.8 

l.I 

375 

3.3 

.8 

760 

5.1 

1.5 

779 

TIMB  (LST)  I  1200  -  1400  1500  -  1700  1800  -  2000  2100  -  2300 


SPEED  (RTS) 

OEIO 

OE15  0825 

OBS 

OBIO 

0815  OE25 

OBS 

OEIO 

0B15  OE25 

CBS 

GEIO 

GB15  GE25 

OBS 

CAZBOORT  A 

3.4 

.1 

673 

2.6 

.3 

660 

1.8 

.2 

601 

1.3 

393 

aOBaORT  B 

6.3 

2.4 

749 

4.6 

1.2 

737 

5.3 

1.5 

660 

4.1 

.7 

415 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

OEIO 

0B15 

GE25 

GB8 

OEIO 

0B15 

OB25 

068 

casBaoRi  A 

2.6 

.2 

3252 

2.3 

.1 

4146 

CAnOCRI  B 

4.9 

1.5 

3685 

4.8 

1.4 

4670 
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orawrnra  uxxncm  ’a* 
USAFKEAC,  ASHBVIU.E  HC 


PBRCBirrAGB  FREQUEncy  OF  OCCURRSRCE  OP  CROSSWINDS 
FROH  BOURLY  OBSERVATIONS 

HAGNETIC  RUNWAY  HEADING;  080-260 

SmiOH  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACB  AHP/KATTBRBACB  DI.  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  FEB 


CATBOCna  A: 

CMBODRT  B: 

ANY  CEIUHO  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  * 

SPECIALS) 

TUB  (1ST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RIS) 

GBIO 

0115  aB25  OBS 

GBIO 

GB15  6B25  OBS 

GEIO  6B15  6B25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

OaBOORY  A 

146 

1.4 

282 

2.4  .5  549 

3.2 

.2  591 

omwowr  b 

1.3 

150 

2.7 

1.0 

301 

4.9  1.9  .2  633 

7.1 

2.1  702 

TUB  (1ST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPIED  (EIS) 

OBIO 

0115  0125  OB8 

OBIO 

OBIS  OB25  (»S 

GSIO  0815  0825  OBS 

GBIO 

GB15  GB25  OBS 

CATECOKY  A 

4.6 

.8  569 

3.0 

.5 

570 

2.7  .8  528 

1.9 

.3  366 

atnooNY  B 

8.9 

3.3  .3  676 

6.9 

2.5 

.8  653 

4.1  1.8  .4  562 

3.9 

1.6  382 

TUB  (1ST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SPIED  m 

OBIO 

0B15 

0125 

OBS 

OBIO  OEIS  0825 

OBS 

CABnORY  A 

3.2 

.6 

2827 

2.8  .5 

3621 

CMBOORY  B 

6.5 

2.3 

.3 

3226 

5.8  2.1  .2 

4059 
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OPKRATim  LOCKTIOII  ’A* 
U8AFBIAC,  ASHBVIUB  RC 


PBWCBRTAGB  PRBQUEMCY  OP  OCCURRERCB  OP  CROSSWINDS 
PROH  BOURLT  CaSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNVaV  HEADING:  080-260 


SXATIOM  RUOBR:  107550  STATIOI  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAR 


CATEGORT  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (R8) 

GBIO 

6E1S  0E25 

OBS 

GEIO 

0E15 

6E25 

OBS 

GBIO 

GE15 

GE25  OBS 

GEIO 

6B15  GE25 

OBS 

CJOBaORY  A 

177 

1.5 

.3 

343 

1.7 

638 

1.9 

676 

OOBCCRT  B 

1.6 

.5 

191 

2.4 

.5 

.3 

375 

2.7 

1.2 

745 

5.9 

1.3 

791 

TINR  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPRB>  (RS) 

OEIO 

GB15  6S25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

SE2S 

OBS 

GEIO 

GE15 

6E25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25 

OBS 

CAmoomr  a 

5.5 

.1 

670 

2.9 

.2 

645 

3.2 

.7 

594 

1.8 

444 

aawaanj  B 

10.9 

2.3 

772 

7.4 

2.0 

.1 

701 

7.0 

2.7 

626 

5.4 

1.1 

466 

TDB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SFBID  KTS 

GBIO 

GE15 

aB25 

CBS 

GEIO 

GB15 

GEES 

OBS 

CAXBBORT  A 

3.1 

.2 

3223 

2.7 

.2 

4187 

ClttEOORT  B 

6.8 

1.9 

.0 

3635 

6.1 

1.6 

.0 

4667 

0  -  2  -  3 
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CPBIUenilC  UXATIOH  *A* 
USAFBXMC,  ASHBVILUI  RC 


PBRCEIITA6B  FREQUERCY  OF  OCCURRERCE  Of  CROSSVnHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIORS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 

snnoil  RUHBER:  107550  STKTIOR  RAMS:  ARSBACH  AHP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECCHU);  JAN  82  -  DEC  91 

liST  ID  UTC:  -  1  MORIH:  APR 


CATBOORY  A:  ANY  CBILIRG  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHBST  WIRDS  REPOnEO  WITHIR  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


ms  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KES) 

G810 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GB15 

6B25  OBS 

QBIO 

GB15  0B25  OBS 

GElO 

6B1S  OB25  OBS 

CAXBaORY  A 

180 

.5 

404 

.5 

654 

1.5 

676 

CATEGORY  B 

1.1 

188 

.6 

.2 

465 

1.8 

-3  731 

3.9 

.1  760 

ms  (LST) 

1200 

-  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (KM) 

OBIO 

0815 

0B25 

OBS 

OBIO 

OBIS  GB25 

OBS 

GEIO 

OBIS  SB25  OBS 

GEIO 

GEIS  OE2S  OBS 

CATEaORY  A 

4.6 

.1 

671 

4.9 

.5 

618 

3.0 

.2  561 

1.1 

.4  534 

CKTEOaRY  B 

8.5 

2.2 

.1 

726 

8.9 

2.4 

.3 

675 

5.4 

1.0  591 

2.7 

1.1  554 

ms  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  KM 

0810 

OBIS 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

0E25 

OBS 

CATEGORY  A 

2.9 

.2 

3180 

2.3 

.2 

4298 

CATEGORY  B 

5.7 

1.2 

.1 

3483 

4.6 

1.0 

.1 

4690 

O  -  2  -  4 
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OPERATIMG  LOCKTIOM  ‘A' 
USAFEIAC,  ASRBVHJf  HC 


PBRCBirCACB  FRBQUEHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CBOSSWINDS 
FROM  HOURI.T  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 


STATION  NUfflBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTERBACB  DL 

LST  TO  UTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  MAY 


CATBOONY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (BOURLIES  *  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (NTS) 

GBIO 

0B15  GB25  OBS 

6B10 

GE15 

GB25  C»S 

GBIO 

GB15  GE25  OBS 

GBIO 

GE15  GE25  OBS 

CAranORT  A 

1.1 

186 

.7 

451 

.6 

676 

2.2 

.1  693 

cKnoon  B 

1.5 

.5  196 

1.8 

1.0 

492 

1.1 

.1 

726 

3.8 

.9  739 

TIMB  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

OBIO 

OBIS  GB25  OBS 

GEIO 

GBIS 

6E25  OBS 

GBIO 

GB15  GE25  OBS 

GBIO 

OE15  0E25  OBS 

CAmeORT  A 

4.2 

.1  695 

2.5 

634 

.5 

556 

.6 

503 

CATNaORT  B 

7.6 

1.6  .1  746 

5.3 

1.0 

673 

1.2 

.3 

587 

1.6 

.2  515 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

AU. 

HOUKS 

SPEED  RTS 

OEIO 

0B15 

OE25 

OBS 

6E10  0R15 

GE25 

OBS 

CAOBOORT  A 

2.1 

.1 

3254 

1.7  .0 

4394 

CABBOORT  B 

3.9 

.8 

.0 

3471 

3.3  .8 

.0 

4674 

G  -  2  -  5 
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CPBRKTIIIG  liOCKTIOII  *A' 
USAFBnC.  ASHBVILLB  RC 


PERCERTAGE  FRBQUENCT  OF  OCCURREHCE  CROSSV^HDS 
FROH  aOURLT  OBSBRVATIOHS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  080-260 

REATIOR  HUI0BR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC;  -  1  HOHTB:  JUN 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (SOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPCNtTEO  WTTSIN  THE  HOUR  (HOURLIES  SPECIALS) 


TIMB  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

6B15  GB25 

OBS 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GB25 

OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATBOORT  A 

1.1 

.6 

180 

.2 

491 

.6 

687 

2.5 

684 

CKOOCaCt  B 

1.0 

.5 

194 

1.3 

.2  555 

.9 

.1 

754 

3.6 

.3  758 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (EXS) 

6B10 

GS15  aB25 

OBS 

GEIO 

GB15  6B25  OBS 

GEIO 

GEIS  GE25 

OBS 

GEIO 

GE15  GB25  OBS 

CKEBGOICr  A 

3.3 

684 

1.9 

623 

.7 

560 

.4 

523 

CATBGOIIY  B 

5.9 

.4 

746 

3.6 

.6  660 

1.3 

.2 

593 

.6 

542 

nm  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  EI8 

GEIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

CASBOORr  A 

1.6 

3238 

1.3 

.0 

4432 

atnooRT  B 

3.1 

.3 

3511 

2.5 

.3 

4802 

G  -  2  -  6 
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0PERATIN6  LOCKTIOH  'A* 
USAFEXAC,  ASHEVILLE  EC 


PBECEHTAOB  FEBQUEHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLT  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 


STATION  HUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/KATTBRBACB  DL 

LST  TO  OTC:  -  1 


TIME  (LST) 
SPEED  (RTS) 
CATBOONT  A 
aOBOOKI  B 


TUB  (LST) 
SPEED  (RTS) 
CWBOCm  A 
cwnaoRT  B 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  JUL 


CATBOORT  A: 

AITY  CBILINO  OR  VISIBILITY 

(HOURLY  OBS  ONLY) 

CATBOORy  B: 

HIGHBST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE 

HOUR  (HOURLIES  + 

SPECIALS) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0600 

0900  -  nod 

GBIO 

GE15  GB25  OBS 

GBIO 

6B15  GE25  OBS 

6B10 

GE15  OB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

188 

492 

.4 

672 

3.0 

672 

196 

527 

.6 

721 

3.8 

.4 

716 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

GBIO 

OBIS  GK25  OBS 

GBIO 

6B15  6E25  C»S 

GBIO 

GE15  GE25  OBS 

GBIO 

OBIS  GB25 

OBS 

2.7 

672 

4.1 

.3  636 

1.5 

586 

.4 

525 

4.9 

.6  721 

7.5 

2.4  .1  677 

2.8 

.5  .2  612 

.7 

.2 

537 

TUB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RIN 

GBIO 

OB15 

0825 

OBS 

OEIO 

6B15 

OE25 

OBS 

CKIBQORT  A 

2.3 

.1 

3238 

1.8 

.0 

4443 

aOBOOMT  B 

3.9 

.8 

.1 

3447 

2.9 

.6 

.0 

4707 

O  -  2  -  7 
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CPnWrillG  LOCATIOH  *A- 
USAFEEK,  ASHBVILI.K  RC 


PBRCEHTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OP  CROSSVnNDS 
FROM  aOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 


STATION  NUMBER:  107SS0  STATION  NAME:  AHSBACH  ABP/RATTERBACB  OL 

LST  to  UTC;  -  1 


PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  AUG 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  DBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


Tim  (LST) 


0000  -  0200 


0300  -  0500 


0600  -  0800 


0900  -  1100 


SPEED  (RTS) 

GEIO 

GEIS 

GS2S  OBS 

GEIO 

GB15 

6825  OBS 

GEIO 

6815 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATEGORY  A 

196 

.2 

543 

.1 

723 

1.8 

,1 

720 

cKtBcxmr  B 

.5 

203 

.2 

581 

.6 

.3 

782 

2.6 

.4 

761 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

0810 

GB15 

GETS  OBS 

GEIO 

6815 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15 

GB2S  OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CKSBaOKl  A 

3.9 

.4 

719 

2.1 

710 

.3 

680 

.3 

.2 

634 

CATEGORY  B 

9.8 

1.3 

757 

3.5 

.8 

746 

1.0 

.1 

702 

.8 

.2 

.2 

640 

TINE  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  RTS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

6825 

OBS 

CATEGORY  A 

1.5 

.1 

3552 

1.1 

-1 

4925 

CATEGORY  B 

2.7 

.6 

3748 

2.1 

.4 

.0 

5172 
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OFBmTIHG  VOCiaVM  'A* 
USAFEIAC,  ASaSVILLB  HC 


FERCENTAGB  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


MAGNETIC  RUNWAY  HEADING: 


080-260 


STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTBRBACH  DL 

LSI  TO  OTC:  -  1 


PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 
MONTH:  SEP 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HKXEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  *■  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  -  0800 

0900  -  1100 

SPEH)  (RTS) 

6B10 

6B15  6E25 

OBS 

GEIO 

GB15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

CATBOORY  A 

210 

430 

657 

.6 

660 

CATBOORT  B 

.5 

.5 

219 

486 

749 

1.0 

720 

TQOt  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  -  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

6B10 

GB15  6B25 

OBS 

GBIO 

6B15  GEES  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

6E15  GE25  OBS 

CATBOORT  A 

2.7 

.2 

660 

1.7 

657 

641 

549 

CATBOORT  B 

5.8 

1.4 

707 

3.2 

.6  690 

.5 

664 

.2 

571 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  KTS 

GEIO 

6E15 

GE25 

OBS 

GEIO 

GE15 

GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

1.0 

.0 

3275 

.7 

.0 

4464 

CATBOORT  B 

2.1 

.4 

3530 

1.6 

.3 

4806 

O  -  2  -  9 
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OraWTIRG  LOCKTIOH  ’A* 
OSAFBnC,  ASHBVIIXB  DC 


PRRCEIITACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWIHDS 
FROM  BOURLY  OBSERVATICHS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 

STATION  NWOBR:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  AHP/RATTERBACH  DL  PERIOD  OP  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

1ST  TO  UTCt  -  1  MONTH:  OCT 


CATEGORY  A:  ARY  CEILING  OR  VISIBILITY  (BOURLY  OBS  ORLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  -f  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600 

-  0800 

0900  -  1100 

SPEED  (KTS) 

GBIO 

GB15  GE25 

OBS 

GBIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

GB15 

GE2S 

OBS 

6E10 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOCHar  A 

.5 

199 

1.4 

366 

1.2 

.1 

670 

2.1 

.1 

671 

CATBOCmr  B 

1.5 

.5 

204 

2.0 

.5 

403 

2.1 

.5 

.1 

791 

4.2 

-7 

763 

TIME  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800 

-  2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

aB15  6E25 

OBS 

GBIO 

GB15  GB25 

OBS 

GBIO 

6E15 

GB25 

OBS 

GBIO 

GB15  GE25 

OBS 

CKEB<X>RT  A 

3.7 

.3 

667 

1.8 

659 

.9 

647 

1.4 

.2 

498 

CKCBOOfOT  B 

6.0 

1.4 

732 

2.9 

.7 

715 

3.4 

.6 

686 

2.3 

1.3 

530 

TDK  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOURS 

SPEED  RTS 

GBIO 

GB15 

GB25 

OBS 

GBIO 

GBIS 

GE25 

OBS 

CATBOONY  A 

2.0 

.1 

3314 

1.8 

.1 

4377 

CATBaORY  B 

3.7 

.8 

.0 

3687 

3.3 

.8 

.0 

4824 

0-2-10 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  344 


OPBlWnilG  LOCKTION  *A' 
USAFEIAC,  ASaSVHXB  HC 


PEPCEHTAGB  FBBQUEHCy  OF  OCCURREHCB  OF  CROSSWINDS 
FROM  HOURLY  oeSERVXTIOHS 

MAGNETIC  RUNWAY  HEADING:  080-260 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ANSBACH  ABF/KATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  OTC:  -  1  MONTH:  NOV 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REFORTB)  WITBIR  THE  HOUR  (HOURLIES  *  SPECIALS) 


TINE  (LST) 

0000  -  0200 

0300  -  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (RES) 

GEIO 

6B15  6B25  OBS 

GEIO 

GB15 

GE25  OBS 

GEIO 

GE15  6E25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORT  A 

1.0 

195 

2.3 

350 

2.5 

.3 

594 

2.7 

1.0 

597 

CATEGORY  B 

1.0 

200 

5.1 

1.8 

391 

4.1 

1.7 

714 

5.3 

2.8  .3 

703 

TIMB  (LST) 

1200  -  1400 

1500  -  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

GB15  GB25  OBS 

GEIO 

aE15 

6E25  OBS 

GEIO 

6E15  GB25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25 

OBS 

CATBOORI  A 

3.1 

.7  613 

2.1 

611 

.9 

550 

.2 

418 

GATBOORT  B 

5.4 

2.3  706 

3.9 

.4 

695 

2.3 

.8 

597 

.9 

.2 

447 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

HOURS 

SPEED  ns 

GBIO 

GE15 

6E25 

OBS 

GEIO  GE15 

GE25 

OBS 

CAEBOORT  A 

2.3 

.4 

2965 

2.0  .3 

3928 

CATEGORY  B 

4.2 

1.6 

-1 

3415 

3.8  1.4 

.0 

4453 

0-2-11 
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OPBRKTIIIG  lOCATIOH  'A' 
USAFSTAC,  ASHEVILLB  HC 


PERCBIITAGB  FRBQUBHCY  (S'  OCCURRENCE  Of  CROSSVnHDS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

MAGNETIC  RUNWAY  BEADING:  080-260 

SKKriON  HUMBER:  107550  STATICm  NAME:  AHSBACH  ARP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  DEC 


CATEGORY  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITY  (HOURLY  OBS  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPCffiTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  4  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  - 

0800 

0900  -  1100 

SPEED  (EIS) 

<3B10 

OBIS  GE25  OBS 

GElO 

GE15 

GB25  OBS 

GEIO 

GB15  GE2S  OBS 

GEIO 

6E15  GE25  OBS 

CATEGORY  A 

112 

2.0 

297 

2.4 

.2 

623 

2.5 

.3  635 

CKCBGORT  B 

.9 

116 

5.5 

.9 

325 

5.3 

1.8 

735 

5.7 

1.8  786 

me  (LST) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  - 

2000 

2100  -  2300 

SPEED  (RTS) 

CEIO 

GB15  6B25  (ns 

GBIO 

aB15 

GR25  OBS 

GEIO 

GE15  GE25  OBS 

GEIO 

GE15  GB25  OBS 

OOEGORT  A 

1.9 

.3  626 

1.0 

614 

.4 

515 

1.5 

331 

CAIEOORT  B 

5.6 

1.4  719 

2.S 

.4 

703 

3.2 

.4 

560 

4.2 

.6  356 

TIME  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL 

BOORS 

flPBBD  RI8 

GEIO 

OB15 

GB25 

OBS 

GEIO  GE15 

GE25 

OBS 

CAIBGORI  A 

1.7 

.2 

3013 

1.7  .1 

3753 

CATEGORY  B 

4.6 

1.2 

3503 

4.6  1.1 

4300 

0-2-12 


USAFETAC/DS— 92/284  -  Page  346 


OPBRKnilO  UX»TIOII  *A' 
USAFBIAC,  ASHEVILU  HC 


PEBCSHTAGE  FREQUEHCy  OF  OCCURRENCE  OF  CROSSWINDS 
FROH  HOURUy  CeSERVATIONS 

miatETIC  RUNWAY  BEADING:  080-260 

SranOH  RIMKR:  107550  STATION  NAME:  AtiSBACH  ABP/KATTERBACH  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  82  -  DEC  91 

I.ST  TO  UTC:  -  1  MONTH:  ALL 


CATBOORI  A:  ANY  CEILING  OR  VISIBILITy  (HOURLY  C»S  ONLY) 

CATEGORY  B:  HIGHEST  WINDS  REPORTED  WITHIN  THE  HOUR  (HOURLIES  +  SPECIALS) 


TIME  (LST) 

0000  -  0200 

0300 

-  0500 

0600  -  0800 

0900 

-  1100 

SPEED  (RIS) 

GEIO 

6B15  GR25 

OBS 

GEIO 

GEIS 

0825  OBS 

GEIO 

0B15  GE25  OBS 

GEIO 

GEIS 

GE25 

OBS 

CnEOCRY  A 

.4 

.0 

2142 

.9 

.0 

4777 

1.1 

.1  7791 

2.3 

.2 

7945 

CKTHOORT  B 

1.2 

.3 

2252 

1.9 

.5 

.0  5276 

2.2 

.7  .0  8841 

4.3 

1.0 

.0 

8978 

TIME  (L8T) 

1200  -  1400 

1500 

-  1700 

1800  -  2000 

2100 

-  2300 

SPEED  (RTS) 

GEIO 

OBIS  GE25 

OBS 

GEIO 

6B15 

OE25  OBS 

GEIO 

0B15  0E25  CSS 

GEIO 

GB15 

GE25 

OBS 

CATBaCRY  A 

3.5 

.3 

7939 

2.5 

.1 

7637 

1.3 

.1  7019 

.8 

.1 

5718 

CJaBOORY  B 

6.8 

1.7  .0 

8757 

5.0 

1.2 

.1  8325 

3.1 

.8  .0  7440 

2.1 

.6 

.0 

5955 

TIMB  (LST) 

0600 

-  2000 

ALL  HOURS 

SFB8D  RTS 

GEIO 

GB15 

0B25 

OBS 

GEIO  GE15  GE25 

OBS 

CfOBaOKI  A 

2.2 

.2 

38331 

i.e  .1 

50968 

CATEGORY  B 

4.3 

1.1 

.0 

42341 

3.7  1.0  .0 

55824 

fl  -  2  -  13 
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PART  H 


OBORBB  DAY  SUMAKIBS 


DBORBB  DATS. 

CRBAXBD  FROM  BCAIKLY  OBSERVATIONS  (MAX4MIH/2  NRER  AVAILABLE),  THESE  TABLES  GIVE  THE 
THE  HUieER  OP  DEGREE  DAYS  FDR  EACH  MONTH  IN  BACH  YEAR  OF  THE  AVAILABLE  PERIOD  OF  RECORD. 

INCLUDED  BENEATH  EACH  SUMIARY  ARE  STATISTICS  BASED  OR  A  30-YBAR  (1951-1980) 

FOR  (IF  AVAILABLE).  THE  30-YBAR  POR  PROVIDES  ANS  USERS  WITH  A  SUMMARY 
OORSISTENT  WITH  COHER  STANDARD  CLIMATIC  PUBLICATIONS,  NOTABLY  THOSE 
OP  THE  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  (RCDC).  NOTH  THAT  THE  30-YEAR  POR  WILL 
(SANGB  TD  1961-1990  AS  SOON  AS  DATA  FOR  DECEMBER  1990  HAS  BEBI  PROCESSED. 

MONTHS  WITH  NO  AVAILABLE  DATA  AND  MONTHS  WITH  A  VALUE  OF  ZERO  APPEAR  AS  BLANKS 
IN  THESE  TABLES.  ASTERISKS  (****)  DENOTE  AN  INCOMPLETE  MONTH  WITH  A  DAY  (OR  DAYS)  THAT 
CAMIOr  BE  CALCULATED  (FILLED  IN)  AUTOMATICALLY. 


BBATIHe  DEGREE  DAYS. 

ONE  ‘HEATIRO  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  BACH  DEGREE  THAT  THE 
NEAR  TBIPERAIURR  FALLS  BELOW  A  DESIGNATED  'BASE  TEMPERATURE*  CP  65  DEGREES* 
FAHRENHEIT.  FOR  EXAFNLE,  IF  THE  MEAN  TEMPERATURE  OH  A  OIVEH  DAY  IS  57  DEGREES, 
THAT  DRY  IS  SAID  TO  HAVE  8  HEATING  DEGREE  DATS. 

COOLIRG  DBGREB  OATS. 

ONE  'ODOLIHa  DEGREE  DAY*  IS  ASSIGNED  TO  REPRESENT  EACH  DEGREE  THAT  THE 
TBMFERATUNB  RISES  ABOVE  R  DESIGNAeTED  *BASK  TEMFERATURB*  OP  65  DEGREES* 
FAIHBIHBIT.  FOR  EXAMPLE,  IF  THE  MUW  TEMPERATURE  FOR  A  OIVEH  DAY  IS  73 
OEGRBES,  THRT  DAY  IS  SAID  TO  HAVE  8  OOOLINO  DEGREE  DAYS. 

*65  DEGREES  FAHRENHEIT  HAS  BEEN  SELECTED  AS  THE  NATIONWIDE  STANDARD 
*BASB  TBWERAIURB*  AT  WHICH  (AT  LEAST  THBCHISTICALLT)  NO  BEATING  OR 
OOOLINa  IS  RHOUIRED.  IF  ANDIHBR  BASE  TEWERIOURE  IS  USED  IN  THESE 
TABLES,  IT  WAS  SPECIALLY  RSQUESTED  BY  THE  8TATI0H,  AND  IS  NOTED. 


1. 


BONBUUES  ARE  ROT  AVAILABLE  rOR  PART  TIME  PERIODS. 


H  -  1  -  2 
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BEATinO  DEGREE  DAYS 
FROM  SOURLY  OBSERVATIONS 

BASE  TQtFERATURE  65 

STATION  NUMBER:  107550  STATION  NAME:  ARSBACH  AHP/RATTERBACB  DL  PERIOD  OF  RECORD:  JAN  66  -  DEC  91 

LST  TO  UTC:  -  1 


TEARS  I  JAR  FEB  MAR  APR  MAY  JUH  JUL  AIRS  SEP  OCT  ROV  DEC  AHN 


OFBRATIHG  LOCKTION  'A' 
USAFBTAC,  ASHEVILLE  RC 


1986 

**«* 

632 

239 

192 

136 

135 

341 

480 

687 

**** 

2842 

1987 

1275 

938 

981 

470 

472 

197 

102 

102 

**** 

**** 

ft*** 

ft*** 

4537 

mean  I  1275  938  981  551  355  194  119  118  341  480  687 

80  I  114.55  164.76  3.54  24.04  23.33 


H  -  2  -  1 
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orawrnra  uxxncm  *a' 

usafkim;,  asbbvillb  hc 


COOLING  DB6REB  DATS 
faom  hourly  OBSRRVATICRIS 


axmOR  rniHBER:  I075S0  STATIOR  HAMS:  AHSBACH  AHP/KATTERBACH  OL 

L8T  TO  UTC:  -  1 


BASE  TEMPERATURE  65 

PERIOD  OF  RBCC«D:  JAH  66  -  DEC  91 

SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


2  ****  138 

**tk*  ****  ****  ***«  118 


MUM  I  1  31  S3  41  2 

SD  I  1.41  19.09  13.44  5.66 


H  -  3  -  1 
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STATION  NAHSt  AHSBACH  ARP/KATTERBACH  DL 
LATITUDB/LOnOITVOB:  49  19  N  010  36  B 

Bomar  OBS  POR:  JAN  82  -  dec  91  (PART  TIME  EXCEPT  APR  86  -  AUO  87) 
SUMIARY  OP  DAY  POR:  OCT  65-DEC  91  (PART  TIME  EXCEPT  APR  86  -  AUG  87) 
HOURS  SUN1ARIZBD:  0000  -  2300  LST 
LST  TO  UTC:  -01 


SUPERSEDES: 


0/H  TEMP  6B  80  (P) 
DA(  TEMP  GB  70  (P) 
D/W  TEMP  LT  33  (P) 
D/N  TEMP  LT  20  (P) 

HEATING  DEGREE  DAYS 
COSLING  DEGREE  DAYS 

MEAN  DEWPOINT  TEMP  (P) 
MEAN  NET  BULB  TDIP  (P) 
99.95%  WCPA  (FT) 


MEAN  REL  HUH  07  LSr(%) 
KEAN  REL  HUH  13  LST(%) 


MAX  24HR  PRECIP  (IN) 
MAX  PRECIP  (IN) 

HEAR  PRECIP  (IN) 

MIN  PRECIP  (IN) 

D/W  PRECIP  6E  .01  (IN) 
0/W  PRECIP  OT  .50  (IN) 

MAX  24HR  SNPL  (IN) 

MAX  SNPL  (IN) 

MEAN  SNPL  (IN) 

D/W  SNPL  GE  .1  (IN) 
D/W  SNPL  GB  1.5  (IN) 


0  I  6039  26 

128  26 


7.0  6.2 

20.7  15.8  22.0 

7.2  7.8 

8  6 

2  2 


10.5  26 

12.8  I  26.8  57.3  26 

*  •  26 

7  30  26 

2  9  26 


I  MAX  DLT  SNO  DEPTH  (IN)  |  13  |  8  j  14  j  10  j  f  j  0  j  0  j  0  j  0  j  0  j  8  j  10  j  14  j  26  j 


PRVLNG  WHO  DIR  (DEO)  26-28  26-28  26-28  26-28  26-28  26-28  26-28  26-28  $26-28  $26-28  17-19  26-28  26-28  10 
NEAR  WND  SPD  (RTS)  7666555545675  10 
MAX  WND  SPD  (RTS)  54  50  68  60  43  45  46  50  41  42  59  48  68  21 


SRY  COVER  GT  5/10  (%) 

D/W  THUNDERSTORMS 

D/W  FOG  (VSBT  LT  7  HI)  2 


ANN  -  AHNUAL 

D/W  •  MEAN  NinaBR  OP  DATS  WITH 

6  -  BASED  OR  LESS  THAN  FULL  H0N1SS 
*•  -  IRSTARTANEOUS  PEAR  WINDS 
*  •  DATA  NOT  AVAILABLE 


■ni 


1  21 
24  251 


POR/YOR  -  PERIOD/YEARS  OP  RECORD 

WCPA  -  WORST  CASE  MAXIMUM  PRESSURE  ALTITUDE 

f  »  LESS  THAN  0.5  DAYS  OR  TRACE  AS  APPLICABLE 
$  -  PERCENTAGE  OP  CALM  WINDS  GREATER  THAN  OR  EQUAL  TO  MEAN 
WIND  DIRECTION 
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HOHTH 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING  AND  VISIBILITY 


H( 

3HTH 

1  1 

1  FEB 

1  MAR 

1  "R  1 

1 

1  JUN 

1  JUL 

\  AUO  1 

1  SEP  i 

1  OCT  1 

1  NOV  1 

1  DEC  { 

1  ANN 

1  YOR 

««« 

LST 

00-02 

59.5 

29.9 

27.8 

19.9 

20.0 

3.7 

11.7 

30.8 

43.1 

58.6 

31.7 

10 

CM 

03  -  OS 

67.1 

40.9 

32.9 

26.8 

30.1 

15.4 

19.7 

44.9 

58.0 

59.9 

40.8  1 

10 

CIG 

06  -  08 

63.2 

50.5 

38.4 

30.0 

28.1 

20.4 

26.7 

58.7 

66.5 

61.8 

46.2  . 

10 

LT  3000  FT 

09  -  11 

62.4 

46,0 

27.4 

23.8 

11. e 

9.9 

28.6 

44.1 

60.3 

61.7 

38.1  1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

57.1 

48.7 

36.3 

25.0 

17.8 

13.0 

7.3 

6.7 

14.9 

28.0 

48.6 

51.3 

29.6 

10 

VSBY 

15  -  17 

54.2 

40.0 

26.7 

20.4 

14.0 

6.7 

5.0 

4.2 

9.6 

20.2 

43.4 

51.3 

24.6 

10 

LT  3  MI 

18  -  20 

55.1 

48.7 

22.1 

19.3 

12.1 

7.1 

3.2 

2.6 

11.1 

26.6 

49.1 

51.1 

25.7 

10 

21  -  23 

56.0 

48.9 

25.5 

21.3 

13.3 

10.7 

7.2 

5.8 

14.0 

30.7 

51.4 

54.4 

28.3 

10 

ALL 

58.9 

53.0 

35.5 

26.4 

19.9 

16.8 

9.8 

10.7 

21.9 

35.6 

53.2 

55.9 

32.0 

10 

ee« 

00-02 

52.6 

54.8 

23.7 

22.2 

1  17.2 

2.1 

5.1 

16.2 

27.3 

38.5 

44.1  ; 

26.8 

10 

e«« 

03  -  05 

61.0 

54.3 

31.9 

29.2 

13.0 

17.3 

29.5 

40.8 

50.0 

48.8 

35.5 

10 

CIG 

06  -  08 

53.6 

55.7 

41.8 

35.5 

19.0 

23.9 

40.7 

53.7 

56.6 

50.4 

40.2  1 

10 

LT  1500  FT 

09  -  11 

53.6 

53.0 

35.2 

20.9 

14.9 

6.4 

20.6 

38.6 

52.8 

52.8 

30.8 

10 

AND/OR 

12  -  14 

46.1 

40.9 

20.7 

12.8 

9.1 

2.9 

7.4 

19.9 

39.0 

40.6 

20.8 

10 

VSBY 

15  -  17 

42.4 

31.4 

13.8 

9.4 

6.8 

1.4 

4.7 

12.4 

35.4 

39.4 

17.0 

10 

LT  3  HI 

18  -  20 

47.6 

39.6 

17.7 

11.8 

8.3 

1.9 

7.8 

21.2 

41.8 

40.2 

20.4 

10 

21  -  23 

47.8 

41.0 

19.1 

12.9 

11.3 

7.6 

4.8 

4.1 

12.0 

25.5 

42.8 

44.4 

22.8 

10 

ALL 

49.7 

45.0 

25.7 

18.8 

14.0 

12.7 

7.3 

8.0 

17.0 

29.7 

45.2 

45.1 

25.5 

10 

ees 

00-02 

36.4 

41.8 

16.9 

16.1 

12.4 

9.4 

2.1 

1.5 

13.3 

21.2 

29.7 

28.8 

19.1 

10 

BM 

03  -  05 

43.0 

41.1 

21.6 

22.3 

13.3 

17.7 

8.5 

10.7 

19.3 

32.2 

35.7 

33.7 

24.9 

10 

CIG 

06-08 

41.3 

42.3 

29.2 

24.9 

17.3 

13.5 

8.3 

12.4 

27.4 

43.9 

42.9 

38.8 

28.5 

10 

LT  1000  FT 

09  -  11 

40.0 

41.3 

24.4 

12.4 

8.1 

1.3 

1.4 

11.2 

27.0 

38.5 

38.7 

20.9 

10 

AND/OR 

12  -  14 

32.1 

25.8 

12.1 

5.8 

3.6 

.7 

1.4 

3.3 

11.5 

26.6 

29.9 

12.9 

10 

VSBY 

15  -  17 

29.4 

22.8 

7.8 

3.5 

.0 

.6 

3.2 

5.9 

23.1 

29.8 

10.9 

10 

LT  2  MI 

18  -  20 

33.4 

28.0 

10.8 

4.9 

.7 

.9 

5.0 

13.9 

27.5 

31.8 

13.7 

10 

21  -  23 

34.9 

31.7 

12.2 

7.0 

3.4 

3.0 

.6 

6.9 

18.7 

28.5 

30.8 

15.6 

10 

ALL 

35.9 

33.1 

16.8 

t  11-9  1 

8.3 

1  6.6 

3.1 

3.8 

10.7 

21.3 

31.6 

33.5 

17.2 

10 

««« 

00-02 

9.8 

11.0 

1.7 

1.1 

1.1 

■9 

.0 

.0 

3.8 

9.1 

9.9 

1  5.2 

10 

•M 

03  -  05 

14.0 

9.9 

3.2 

3.2 

2.2 

B9 

.6 

1.8 

6.0 

13.2 

7.7 

6. 6 

10 

CIO 

06-08 

11.8 

9.5 

6.1 

1.5 

1.5 

B9 

.3 

2.1 

6.9 

17.3 

17.5 

8.2 

10 

LT  200  FT 

09-11 

■SI 

4.6 

.3 

Kl 

■9 

Kl 

.0 

1.2 

7.2 

12.2 

7.1 

10 

AND/OR 

12  -  14 

■n 

m 

1.3 

.0 

■9 

■a 

H9 

-0 

.6 

3.1 

3.2 

10 

VSBY 

15  -  17 

4.8 

2.8 

.6 

.0 

■9 

.2 

■a 

.0 

.3 

B9 

3.1 

4.9 

1  10 

LT  1/2  MI 

18  -  20 

6.5 

6.1 

1.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.5 

H9 

7.8 

5.4 

2.4 

10 

21  -  23 

8.9 

8.5 

2.0 

.0 

■a 

.0 

.0 

2.4 

5.1 

3.4 

10 

ALL 

6.8 

2.7 

.6 

1  -5  1 

.5 

mg 

.5 

2.4 

I  6-2  1 

6.0 

3.5 

10 

HURRiaUIXS/TROPlCiU.  STORHS  OBSERVED  :  NORE 


REMARKS  :  BMOATK  FOR  HOURS  0000  -  0500  LST  IS  IN  VERT  LIMITED  QUARITT.  USE  CAUTIOH  WITH  CIG/VSBY  TABLES  FOR  THESE  HOURS 
08T  or  THE  DATA  IH  THE  HOURLY  SUmARIES  IS  FROM  0500  TO  2200  LST. 
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DISTRIBUTION 


7WS,  CINCUSAREUR/AREAWX  APO  AE  09403-5000  . 

USAFETAC/DOL  (Technical  Services),  Scott  AFB,  IL  62225-5458 
OL-A,  USAFETAC,  Federal  Building,  Asheville,  NC  28801-2723  . 

DTIC-FDAC,  Cameron  Station,  Alexandria,  VA  22304-6145  . 

AWSTL,  Scott  AFB,  IL  62225-5458  . 


DIST 


CM  CVJ  CVJ  CVJ  CO 


